Suffolk Downs Redevelopment Expanded ENF/PNF 


Appendix G: Transportation Supporting 
Documentation 


Traffic Counts 

= Automatic Traffic Record Raw Data 

» Turning Movment Count Raw Data 
Vehicular Crash Data 

= Grouped Crash Data from MassDOT Website 


= Crash Rate Sheets 


Trip Generation 


= Program A Trip Generation Table 
= Program B Trip Generation Table 
= Phase 1 Project Trip Generation Table 


Intersection Capacity Analysis 


= Existing Consition Results 

" No-Build Conditions Results 

* Phase 1 Project Condition Results 

= Phase 1 Project Condition with Mititigation Results 


Suffolk Downs Redevelopment Expanded ENF/PNF 


Traffic Counts 


Automatic Traffic Record Raw Data 


Turning Movment Count Raw Data 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 319 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 
01:00 174 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 
02:00 167 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 
03:00 264 29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 
04:00 614 42 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 
05:00 1484 71 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1606 
06:00 1976 103 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2104 
07:00 2037 79 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2134 
08:00 1900 88 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 
09:00 1836 95 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1954 
10:00 1737 96 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1858 
11:00 1593 88 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1711 
12 PM 1497 92 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1617 
13:00 1649 69 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1746 
14:00 1714 85 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1826 
15:00 1667 84 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1773 
16:00 1583 62 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1664 
17:00 1539 52 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 
18:00 1366 37 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1417 
19:00 1221 31 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1265 
20:00 1133 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171 
21:00 914 34 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 
22:00 794 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 
23:00 498 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 
Total 29676 1324 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31486 


Percent 94.3% 4.2% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0. 


° 
xf 


AM : . ‘ : 
Paak 07:00 06:00 05:00 07:00 

Vol. 2037 103 51 2134 

PM : . . 
Peak 14:00 12:00 12:00 14:00 


Vol. 1714 92 28 1826 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 315 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 
01:00 180 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 
02:00 175 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 
03:00 291 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 
04:00 658 46 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 
05:00 1482 71 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1592 
06:00 1952 87 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2059 
07:00 2002 84 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 
08:00 1974 69 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2065 
09:00 1842 104 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1971 
10:00 1711 80 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 
11:00 1510 70 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1604 
12 PM 1564 66 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1658 
13:00 1630 90 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1744 
14:00 1737 85 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1847 
15:00 1779 66 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1859 
16:00 1641 62 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1714 
17:00 1608 43 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1662 
18:00 1438 51 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1498 
19:00 1273 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1317 
20:00 1120 34 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171 
21:00 985 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018 
22:00 758 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 
23:00 528 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 
Total 30153 1263 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31869 
Percent 94.6% 4.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 09:00 05:00 07:00 
Vol. 2002 104 39 2108 
PM 
Peak 15:00 13:00 12:00 15:00 


Vol. 1779 90 28 1859 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/05/1 
7 322 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 
01:00 344 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 
02:00 201 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 
03:00 311 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 
04:00 659 37 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718 
05:00 1411 61 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1497 
06:00 1937 108 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2076 
07:00 1901 86 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 
08:00 1860 92 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1975 
09:00 1573 78 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1680 
10:00 1545 73 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1647 
11:00 1547 82 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1665 
12 PM 1678 72 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1786 
13:00 1756 105 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1889 
14:00 1794 81 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1892 
15:00 1649 76 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1752 
16:00 1601 64 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1678 
17:00 1679 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1728 
18:00 1620 57 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1688 
19:00 1470 36 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1518 
20:00 1081 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1128 
21:00 1007 28 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1046 
22:00 920 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 
23:00 641 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 
Total 30507 1285 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32244 
Percent 94.6% 4.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 06:00 11:00 06:00 
Vol. 1937 108 36 2076 
PM 
Peak 14:00 13:00 12:00 14:00 


Vol. 1794 105 36 1892 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 484 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 
01:00 354 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
02:00 303 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 
03:00 317 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 
04:00 472 31 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 
05:00 717 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 
06:00 1039 26 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1074 
07:00 1042 45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1096 
08:00 1174 58 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1242 
09:00 1361 39 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1416 
10:00 1558 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1605 
11:00 1613 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1659 
12 PM 1648 31 ic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1686 
13:00 1807 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1849 
14:00 1876 35 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1922 
15:00 1919 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1968 
16:00 1802 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1832 
17:00 1736 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1762 
18:00 1752 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1783 
19:00 1707 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1729 
20:00 1240 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1266 
21:00 1206 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1231 
22:00 988 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 
23:00 746 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766 
Total 28861 656 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29702 
Percent 97.2% 2.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 04:00 11:00 
Vol. 1613 58 17 1659 
PM 
Peak 15:00 15:00 14:00 15:00 


Vol. 1919 43 11 1968 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 576 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 
01:00 492 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 
02:00 335 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 
03:00 285 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 
04:00 449 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 
05:00 593 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622 
06:00 799 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 
07:00 889 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907 
08:00 1028 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1053 
09:00 1332 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1357 
10:00 1451 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1485 
11:00 1518 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1552 
12 PM 1732 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1754 
13:00 1791 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1818 
14:00 1758 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784 
15:00 1631 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1664 
16:00 1833 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1858 
17:00 1562 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1582 
18:00 1551 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1582 
19:00 1329 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1351 
20:00 1333 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360 
21:00 1033 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1059 
22:00 778 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 
23:00 476 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 
Total 26554 436 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27126 
Percent 97.9% 1.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 01:00 11:00 
Vol. 1518 28 10 1552 
PM 
Peak 16:00 15:00 23:00 16:00 


Vol. 1833 25 9 1858 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 350 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 
01:00 298 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 
02:00 155 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 
03:00 268 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 
04:00 686 37 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 
05:00 1521 55 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1610 
06:00 1997 112 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2127 
07:00 2017 68 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2095 
08:00 1943 73 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 
09:00 1721 89 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1833 
10:00 1504 84 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1617 
11:00 1476 91 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1594 
12 PM 1506 87 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1627 
13:00 1540 89 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1649 
14:00 1608 70 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1696 
15:00 1663 64 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1747 
16:00 1455 64 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531 
17:00 1336 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392 
18:00 1224 32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1271 
19:00 1141 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1173 
20:00 1014 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1062 
21:00 850 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883 
22:00 700 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 
23:00 437 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 
Total 28410 1210 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29993 
Percent 94.7% 4.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 06:00 05:00 06:00 
Vol. 2017 112 34 2127 
PM 
Peak 15:00 13:00 12:00 15:00 


Vol. 1663 89 34 1747 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 279 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 
01:00 182 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 
02:00 139 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 
03:00 255 32 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 
04:00 669 39 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 
05:00 1443 84 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1563 
06:00 2279 101 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2405 
07:00 2031 91 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2136 
08:00 1968 69 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2059 
09:00 1748 82 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1870 
10:00 1587 69 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1686 
11:00 1470 108 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1623 
12 PM 1459 91 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1583 
13:00 1502 76 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1606 
14:00 1657 82 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1763 
15:00 1676 78 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1764 
16:00 1591 55 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1662 
17:00 1515 58 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584 
18:00 1310 36 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1356 
19:00 1185 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1229 
20:00 930 26 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 
21:00 884 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 
22:00 759 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 
23:00 461 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 
Total 28979 1304 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30748 
Percent 94.2% 4.2% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 11:00 11:00 06:00 
Vol. 2279 108 45 2405 
PM 
Peak 15:00 12:00 12:00 15:00 


Vol. 1676 91 33 1764 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 626 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 
01:00 309 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 
02:00 210 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 
03:00 204 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 
04:00 319 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 
05:00 600 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 
06:00 834 59 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 
07:00 1068 66 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1146 
08:00 1060 89 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171 
09:00 1161 94 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1273 
10:00 1271 99 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403 
11:00 1423 111 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1561 
12 PM 1513 81 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1620 
13:00 1454 82 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 
14:00 1752 72 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1849 
15:00 1803 86 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1905 
16:00 1891 71 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1974 
17:00 1914 65 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1998 
18:00 1998 65 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2083 
19:00 1834 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1882 
20:00 1460 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 
21:00 1306 43 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1363 
22:00 1091 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1130 
23:00 1018 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1041 
Total 28119 1310 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29796 
Percent 94.4% 4.4% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 10:00 11:00 
Vol. 1423 111 33 1561 
PM 
Peak 18:00 15:00 12:00 18:00 


Vol. 1998 86 26 2083 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 583 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 
01:00 321 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 
02:00 268 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 
03:00 207 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 
04:00 371 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 
05:00 635 35 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 
06:00 924 62 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 
07:00 1182 66 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1270 
08:00 1063 85 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1168 
09:00 1154 100 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1277 
10:00 1300 86 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1414 
11:00 1470 121 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1618 
12 PM 1557 78 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1653 
13:00 1580 90 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 
14:00 1881 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1977 
15:00 1940 70 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 
16:00 2006 76 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 
17:00 2108 62 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2181 
18:00 2016 64 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092 
19:00 1775 55 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1847 
20:00 1559 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1605 
21:00 1352 35 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403 
22:00 1248 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1287 
23:00 1185 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1213 
Total 29685 1317 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31385 
Percent 94.6% 4.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 10:00 11:00 
Vol. 1470 121 28 1618 
PM 
Peak 17:00 13:00 13:00 17:00 


Vol. 2108 90 30 2181 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 697 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 
01:00 404 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 
02:00 265 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 
03:00 215 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 
04:00 382 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 
05:00 640 40 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 
06:00 807 44 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 
07:00 1189 70 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1279 
08:00 1103 97 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 
09:00 1171 100 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1297 
10:00 1268 99 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392 
11:00 1459 90 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584 
12 PM 1619 104 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1744 
13:00 1565 77 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1659 
14:00 1800 78 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1897 
15:00 1879 58 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1952 
16:00 1895 43 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1947 
17:00 1821 67 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1901 
18:00 1889 55 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1955 
19:00 1664 45 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1725 
20:00 1442 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1474 
21:00 1254 37 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1312 
22:00 1391 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1428 
23:00 1249 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1274 
Total 29068 1260 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30705 
Percent 94.7% 4.1% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 11:00 11:00 
Vol. 1459 100 35 1584 
PM 
Peak 16:00 12:00 12:00 18:00 


Vol. 1895 104 21 1955 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 878 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 
01:00 653 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 
02:00 509 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 
03:00 354 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 
04:00 409 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 
05:00 532 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 
06:00 715 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 
07:00 992 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1033 
08:00 1050 46 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1105 
09:00 1304 46 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1364 
10:00 1483 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1533 
11:00 1807 47 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1865 
12 PM 1903 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1946 
13:00 1997 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2039 
14:00 2099 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2138 
15:00 2045 36 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2086 
16:00 1995 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2032 
17:00 1881 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1924 
18:00 1724 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1756 
19:00 1522 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1552 
20:00 1414 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1436 
21:00 1473 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 
22:00 1337 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1364 
23:00 1162 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1183 
Total 31238 676 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32062 
Percent 97.4% 2.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 09:00 11:00 
Vol. 1807 47 14 1865 
PM 
Peak 14:00 12:00 13:00 14:00 


Vol. 2099 37 10 2138 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 804 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 
01:00 683 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 
02:00 473 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 
03:00 382 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 
04:00 393 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 
05:00 504 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 
06:00 561 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 
07:00 738 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 
08:00 855 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 
09:00 1152 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1174 
10:00 1345 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1374 
11:00 1511 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1543 
12 PM 1826 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1855 
13:00 1919 19 t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1945 
14:00 1996 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 
15:00 1852 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1890 
16:00 1728 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1752 
17:00 1769 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1797 
18:00 1687 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1716 
19:00 1577 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1593 
20:00 1425 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1457 
21:00 1207 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1230 
22:00 1055 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 
23:00 829 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 
Total 28271 501 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28872 
Percent 97.9% 1.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 08:00 11:00 
Vol. 1511 29 11 1543 
PM 
Peak 14:00 15:00 20:00 14:00 


Vol. 1996 36 8 2024 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 503 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 
01:00 320 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 
02:00 214 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 
03:00 179 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 
04:00 327 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 
05:00 625 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 
06:00 886 46 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947 
07:00 1167 62 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243 
08:00 1046 76 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1138 
09:00 1095 75 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181 
10:00 1175 124 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1328 
11:00 1287 116 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1414 
12 PM 1387 72 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1479 
13:00 1502 90 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1605 
14:00 1682 64 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1769 
15:00 1985 71 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2071 
16:00 1938 88 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2043 
17:00 2074 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2139 
18:00 1949 55 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 
19:00 1472 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522 
20:00 1342 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1366 
21:00 1168 36 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1217 
22:00 976 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1012 
23:00 835 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859 
Total 27134 1231 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28643 
Percent 94.7% 4.3% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 10:00 11:00 
Vol. 1287 124 29 1414 
PM 
Peak 17:00 13:00 14:00 17:00 


Vol. 2074 90 23 2139 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 A Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 456 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 
01:00 312 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 
02:00 209 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 
03:00 172 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 
04:00 284 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 
05:00 592 53 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 
06:00 913 55 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 
07:00 1099 78 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195 
08:00 1084 71 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1182 
09:00 1113 90 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1229 
10:00 1218 109 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1354 
11:00 1293 87 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1406 
12 PM 1317 86 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1415 
13:00 1412 83 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1519 
14:00 1754 68 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1843 
15:00 2011 84 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2107 
16:00 2016 92 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2120 
17:00 2124 68 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 
18:00 2042 66 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2117 
19:00 1692 41 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1741 
20:00 1352 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1390 
21:00 1300 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1352 
22:00 1151 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180 
23:00 880 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 
Total 27796 1319 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29444 
Percent 94.4% 4.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 08:00 11:00 
Vol. 1293 109 27 1406 
PM 
Peak 17:00 16:00 13:00 17:00 


Vol. 2124 92 24 2200 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue DATA 
City, State: Boston, MA eee 175607 A Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fte:306 475-6100 Fax 306 873.0118 Site Code: 13796.00 
‘Mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB 
12:00 AM 339 647 333 602 337 723 496 901 580 825 370 518 295 469 393 669 
01:00 190 329 195 347 365 428 367 667 509 704 312 334 195 326 305 448 
02:00 197 228 202 281 211 282 319 525 342 486 166 222 164 223 229 321 
03:00 318 224 337 231 343 246 345 368 300 394 297 193 307 197 321 265 
04:00 679 371 728 397 718 424 520 435 471 413 739 351 731 332 655 389 
05:00 1606 647 1592 690 1497 697 759 563 622 528 1610 676 1563 655 1321 637 
06:00 2104 901 2059 999 2076 865 1074 747 833 584 2127 947 2405 981 1811 861 
07:00 2134 1146 2108 1270 2009 1279 1096 1033 907 764 2095 1243 2136 1195 1784 1133 
08:00 2018 1171 2065 1168 1975 1220 1242 1105 1053 888 2026 1138 2059 1182 1777 1125 
09:00 1954 1273 1971 1277 1680 1297 1416 1364 1357 1174 1833 1181 1870 1229 1726 1256 
10:00 1858 1403 1820 1414 1647 1392 1605 1533 1485 1374 1617 1328 1686 1354 1674 1400 
11:00 1711 1561 1604 1618 1665 1584 1659 1865 1552 1543 1594 1414 1623 1406 1630 1570 
12:00 PM 1617 1620 1658 1653 1786 1744 1686 1946 1754 1855 1627 1479 1583 1415 1673 1673 
01:00 1746 1550 1744 1700 1889 1659 1849 2039 1818 1945 1649 1605 1606 1519 1757 1717 
02:00 1826 1849 1847 1977 1892 1897 1922 2138 1784 2024 1696 1769 1763 1843 1819 1928 
03:00 1773 1905 1859 2028 1752 1952 1968 2086 1664 1890 1747 2071 1764 2107 1790 2006 
04:00 1664 1974 1714 2105 1678 1947 1832 2032 1858 1752 1531 2043 1662 2120 1706 1996 
05:00 1600 1998 1662 2181 1728 1901 1762 1924 1582 1797 1392 2139 1584 2200 1616 2020 
06:00 1417 2083 1498 2092 1688 1955 1783 1756 1582 1716 1271 2016 1356 2117 1514 1962 
07:00 1265 1882 1317 1847 1518 1725 1729 1552 1351 1593 1173 1522 1229 1741 1369 1695 
08:00 1171 1500 1171 1605 1128 1474 1266 1436 1360 1457 1062 1366 968 1390 1161 1461 
09:00 962 1363 1018 1403 1046 1312 1231 1500 1059 1230 883 1217 930 1352 1018 1340 
10:00 823 1130 815 1287 952 1428 1010 1364 797 1080 726 1012 786 1180 844 1212 
11:00 514 1041 552 1213 664 1274 766 1183 506 856 450 859 483 911 562 1048 
Total 31486 29796 31869 31385 32244 30705 29702 32062 27126 28872 29993 28643 30748 29444 30455 30132 
Day 61282 63254 62949 61764 55998 58636 60192 60587 
AM Peak 07:00 11:00 07:00 11:00 06:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 06:00 11:00 06:00 11:00 06:00 11:00 
Vol. 2134 1561 2108 1618 2076 1584 1659 1865 1552 1543 2127 1414 2405 1406 1811 1570 
PM Peak 14:00 18:00 15:00 17:00 14:00 18:00 15:00 14:00 16:00 14:00 15:00 17:00 15:00 17:00 14:00 17:00 
Vol. 1826 2083 1859 2181 1892 1955 1968 2138 1858 2024 1747 2139 1764 2200 1819 2020 
Comb. 61282 63254 62949 61764 55998 58636 60192 60587 
Total 


ADT ADT 60,582 AADT 60,582 
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rioitociA PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 A Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/3/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Wed 
12:00 97 372 195 410 292 782 
12:15 89 404 178 401 267 805 
12:30 90 419 135 390 225 809 
12:45 63 339 422 1617 139 647 419 1620 202 986 841 3237 
01:00 62 438 105 391 167 829 
01:15 42 416 90 400 132 816 
01:30 44 464 67 385 111 849 
01:45 42 190 428 1746 67 329 374 1550 109 519 802 3296 
02:00 46 430 56 429 102 859 
02:15 46 478 61 485 107 963 
02:30 48 454 58 494 106 948 
02:45 57 197 464 1826 53 228 441 1849 110 425 905 3675 
03:00 60 457 51 494 111 951 
03:15 60 441 44 463 104 904 
03:30 93 432 60 463 153 895 
03:45 105 318 443 1773 69 224 485 1905 174 542 928 3678 
04:00 109 438 71 478 180 916 
04:15 156 411 89 516 245 927 
04:30 193 398 90 489 283 887 
04:45 221 679 417 1664 121 371 491 1974 342 1050 908 3638 
05:00 288 415 124 465 412 880 
05:15 353 403 150 504 503 907 
05:30 456 402 174 542 630 944 
05:45 509 1606 380 1600 199 647 487 1998 708 2253 867 3598 
06:00 494 380 208 525 702 905 
06:15 555 377 204 471 759 848 
06:30 559 360 202 544 761 904 
06:45 496 2104 300 1417 287 901 543 2083 783 3005 843 3500 
07:00 549 342 250 468 799 810 
07:15 564 286 321 526 885 812 
07:30 508 318 314 471 822 789 
07:45 513 2134 319 1265 261 1146 417 1882 774 3280 736 3147 
08:00 486 298 290 367 776 665 
08:15 525 296 299 366 824 662 
08:30 491 301 265 409 756 710 
08:45 516 2018 276 1171 317 1171 358 1500 833 3189 634 2671 
09:00 492 270 275 325 767 595 
09:15 502 259 328 368 830 627 
09:30 476 214 334 330 810 544 
09:45 484 1954 219 962 336 1273 340 1363 820 3227 559 2325 
10:00 452 204 338 297 790 501 
10:15 458 206 329 279 787 485 
10:30 508 197 375 280 883 477 
10:45 440 1858 216 823 361 1403 274 1130 801 3261 490 1953 
11:00 450 149 414 308 864 457 
11:15 410 135 379 282 789 417 
11:30 424 122 370 266 794 388 
11:45 427 1711 108 514 398 1561 185 1041 825 3272 293 1555 
Total 15108 16378 9901 19895 25009 36273 
Percent 60.4% 45.2% 39.6% 54.8% 
Day Total 31486 29796 61282 
Peak 06:30 - 02:15 - 11:00 - 06:00 - 10:30 - 02:15 - es : 
Vol. 2168 - 1853 - 1561 - 2083 = 3337 - 3767 7 : . 
P.H.F. 0.961 0.969 0.943 0.957 0.945 0.978 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 A Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/4/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Thu 
12:00 87 425 188 434 275 859 
12:15 86 442 152 425 238 867 
12:30 71 405 126 410 197 815 
12:45 89 333 386 1658 136 602 384 1653 225 935 770 3311 
01:00 57 460 114 418 171 878 
01:15 54 420 98 437 152 857 
01:30 44 395 81 385 125 780 
01:45 40 195 469 1744 54 347 460 1700 94 542 929 3444 
02:00 45 475 63 489 108 964 
02:15 47 410 84 505 131 915 
02:30 49 496 66 494 115 990 
02:45 61 202 466 1847 68 281 489 1977 129 483 955 3824 
03:00 46 496 45 507 91 1003 
03:15 63 441 58 501 121 942 
03:30 100 474 55 504 155 978 
03:45 128 337 448 1859 73 231 516 2028 201 568 964 3887 
04:00 130 422 95 488 225 910 
04:15 180 418 87 549 267 967 
04:30 190 431 106 541 296 972 
04:45 228 728 443 1714 109 397 527 2105 337 1125 970 3819 
05:00 282 425 158 553 440 978 
05:15 374 409 162 544 536 953 
05:30 459 427 164 546 623 973 
05:45 477 1592 401 1662 206 690 538 2181 683 2282 939 3843 
06:00 499 405 230 495 729 900 
06:15 534 374 235 519 769 893 
06:30 519 368 249 543 768 911 
06:45 507 2059 351 1498 285 999 535 2092 792 3058 886 3590 
07:00 541 293 322 493 863 786 
07:15 539 364 311 482 850 846 
07:30 522 358 300 447 822 805 
07:45 506 2108 302 1317 337 1270 425 1847 843 3378 727 3164 
08:00 522 302 296 369 818 671 
08:15 527 297 294 393 821 690 
08:30 526 305 279 445 805 750 
08:45 490 2065 267 1171 299 1168 398 1605 789 3233 665 2776 
09:00 481 293 322 351 803 644 
09:15 501 257 294 412 795 669 
09:30 490 240 322 323 812 563 
09:45 499 1971 228 1018 339 1277 317 1403 838 3248 545 2421 
10:00 455 217 288 284 743 501 
10:15 457 209 340 367 797 576 
10:30 439 196 388 344 827 540 
10:45 469 1820 193 815 398 1414 292 1287 867 3234 485 2102 
11:00 380 159 440 373 820 532 
11:15 367 129 384 326 751 455 
11:30 442 155 398 271 840 426 
11:45 415 1604 109 552 396 1618 243 1213 811 3222 352 1765 
Total 15014 16855 10294 21091 25308 37946 
Percent 59.3% 44.4% 40.7% 55.6% 
Day Total 31869 31385 63254 
Peak 06:45 - 02:30 - 10:45 - 05:00 - 07:00 - 02:30 - 7 = 
Vol. 2109 - 1899 - 1620 7 2181 = 3378 - 3890 - 2 = 
P.H.F. 0.975 0.957 0.920 0.986 0.979 0.970 


Page 3 


Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 A Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/5/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Fri 
12:00 110 448 205 445 315 893 
12:15 93 419 190 411 283 830 
12:30 59 466 166 449 225 915 
12:45 75 337 453 1786 162 723 439 1744 237 1060 892 3530 
01:00 74 466 88 392 162 858 
01:15 81 467 119 408 200 875 
01:30 118 470 121 435 239 905 
01:45 92 365 486 1889 100 428 424 1659 192 793 910 3548 
02:00 70 469 93 469 163 938 
02:15 54 479 58 474 112 953 
02:30 44 492 65 501 109 993 
02:45 43 211 452 1892 66 282 453 1897 109 493 905 3789 
03:00 57 455 51 474 108 929 
03:15 67 414 49 517 116 931 
03:30 100 448 63 474 163 922 
03:45 119 343 435 1752 83 246 487 1952 202 589 922 3704 
04:00 129 427 92 499 221 926 
04:15 169 447 87 499 256 946 
04:30 193 393 114 466 307 859 
04:45 227 718 411 1678 131 424 483 1947 358 1142 894 3625 
05:00 250 428 125 462 375 890 
05:15 365 404 162 492 527 896 
05:30 412 433 199 485 611 918 
05:45 470 1497 463 1728 211 697 462 1901 681 2194 925 3629 
06:00 510 449 203 457 713 906 
06:15 523 428 207 510 730 938 
06:30 532 414 231 492 763 906 
06:45 511 2076 397 1688 224 865 496 1955 735 2941 893 3643 
07:00 519 412 280 461 799 873 
07:15 498 404 318 459 816 863 
07:30 505 390 368 432 873 822 
07:45 487 2009 312 1518 313 1279 373 1725 800 3288 685 3243 
08:00 510 284 332 371 842 655 
08:15 511 300 271 396 782 696 
08:30 471 249 305 321 776 570 
08:45 483 1975 295 1128 312 1220 386 1474 795 3195 681 2602 
09:00 435 266 299 362 734 628 
09:15 399 270 339 301 738 571 
09:30 444 271 317 362 761 633 
09:45 402 1680 239 1046 342 1297 287 1312 744 2977 526 2358 
10:00 408 247 319 370 727 617 
10:15 399 275 359 373 758 648 
10:30 432 248 372 347 804 595 
10:45 408 1647 182 952 342 1392 338 1428 750 3039 520 2380 
11:00 396 204 419 326 815 530 
11:15 400 158 384 336 784 494 
11:30 414 156 379 337 793 493 
11:45 455 1665 146 664 402 1584 275 1274 857 3249 421 1938 
Total 14523 17721 10437 20268 24960 37989 
Percent 58.2% 46.6% 41.8% 53.4% 
Day Total 32244 30705 62949 
Peak 06:15 - 01:45 - 11:00 - 03:15 - 07:15 - 01:45 - : : 
Vol. 2085 - 1926 - 1584 - 1977 - 3331 - 3794 - : - 
P.H.F. 0.980 0.979 0.945 0.956 0.954 0.955 
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Route 1A PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 A Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/6/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Sat 
12:00 150 433 223 508 373 941 
12:15 135 418 244 501 379 919 
12:30 109 430 262 473 371 903 
12:45 102 496 405 1686 172 901 464 1946 274 1397 869 3632 
01:00 97 444 176 525 273 969 
01:15 106 468 160 496 266 964 
01:30 68 470 168 516 236 986 
01:45 96 367 467 1849 163 667 502 2039 259 1034 969 3888 
02:00 99 463 135 526 234 989 
02:15 87 472 139 558 226 1030 
02:30 73 488 135 521 208 1009 
02:45 60 319 499 1922 116 525 533 2138 176 844 1032 4060 
03:00 62 494 104 504 166 998 
03:15 69 492 96 532 165 1024 
03:30 99 508 67 510 166 1018 
03:45 115 345 474 1968 101 368 540 2086 216 713 1014 4054 
04:00 98 422 77 496 175 918 
04:15 123 446 121 524 244 970 
04:30 151 483 95 514 246 997 
04:45 148 520 481 1832 142 435 498 2032 290 955 979 3864 
05:00 151 460 116 514 267 974 
05:15 184 388 134 444 318 832 
05:30 214 446 148 465 362 911 
05:45 210 759 468 1762 165 563 501 1924 375 1322 969 3686 
06:00 237 491 140 459 377 950 
06:15 257 430 162 420 419 850 
06:30 307 431 225 434 532 865 
06:45 273 1074 431 1783 220 747 443 1756 493 1821 874 3539 
07:00 258 417 237 407 495 824 
07:15 285 489 272 361 557 850 
07:30 271 433 267 410 538 843 
07:45 282 1096 390 1729 257 1033 374 1552 539 2129 764 3281 
08:00 283 337 247 362 530 699 
08:15 300 322 286 321 586 643 
08:30 318 312 276 376 594 688 
08:45 341 1242 295 1266 296 1105 377 1436 637 2347 672 2702 
09:00 350 327 316 368 666 695 
09:15 335 285 350 364 685 649 
09:30 361 320 338 377 699 697 
09:45 370 1416 299 1231 360 1364 391 1500 730 2780 690 2731 
10:00 342 276 360 379 702 655 
10:15 414 256 357 340 771 596 
10:30 400 251 378 312 778 563 
10:45 449 1605 227 1010 438 1533 333 1364 887 3138 560 2374 
11:00 366 198 463 314 829 512 
11:15 413 218 478 290 891 508 
11:30 412 201 475 333 887 534 
11:45 468 1659 149 766 449 1865 246 1183 917 3524 395 1949 
Total 10898 18804 11106 20956 22004 39760 
Percent 49.5% 47.3% 50.5% 52.7% 
Day Total 29702 32062 61764 
Peak 11:00 - 02:45 - 11:00 - 02:00 = 11:00 - 02:45 - 7 = 
Vol. 1659 - 1993 - 1865 - 2138 - 3524 - 4072 - - - 
P.H.F. 0.886 0.981 0.975 0.958 0.961 0.986 
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soiled PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 A Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB ea 5/7/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Sun 
12:00 166 428 233 456 399 884 
12:15 127 453 228 446 355 899 
12:30 144 440 198 453 342 893 
12:45 143 580 433 1754 166 825 500 1855 309 1405 933 3609 
01:00 161 457 220 510 381 967 
01:15 105 411 194 481 299 892 
01:30 115 473 166 484 281 957 
01:45 128 509 477 1818 124 704 470 1945 252 1213 947 3763 
02:00 139 450 127 480 266 930 
02:15 70 445 120 492 190 937 
02:30 72 449 129 510 201 959 
02:45 61 342 440 1784 110 486 542 2024 171 828 982 3808 
03:00 64 399 100 486 164 885 
03:15 66 418 106 493 172 911 
03:30 74 452 88 440 162 892 
03:45 96 300 395 1664 100 394 471 1890 196 694 866 3554 
04:00 111 487 94 455 205 942 
04:15 94 455 93 471 187 926 
04:30 136 465 105 415 241 880 
04:45 130 471 451 1858 121 413 411 1752 251 884 862 3610 
05:00 124 388 123 440 247 828 
05:15 147 414 100 455 247 869 
05:30 158 389 150 435 308 824 
05:45 193 622 391 1582 155 528 467 1797 348 1150 858 3379 
06:00 170 402 128 474 298 876 
06:15 224 417 125 382 349 799 
06:30 222 391 153 471 375 862 
06:45 217 833 372 1582 178 584 389 1716 395 1417 761 3298 
07:00 202 374 190 435 392 809 
07:15 220 299 200 383 420 682 
07:30 241 383 186 425 427 808 
07:45 244 907 295 1351 188 764 350 1593 432 1671 645 2944 
08:00 202 305 210 360 412 665 
08:15 237 337 206 358 443 695 
08:30 306 307 242 378 548 685 
08:45 308 1053 411 1360 230 888 361 1457 538 1941 772 2817 
09:00 311 267 267 343 578 610 
09:15 323 277 258 334 581 611 
09:30 390 277 358 283 748 560 
09:45 333 1357 238 1059 291 1174 270 1230 624 2531 508 2289 
10:00 306 228 313 275 619 503 
10:15 393 202 299 317 692 519 
10:30 359 192 402 276 761 468 
10:45 427 1485 175 797 360 1374 212 1080 787 2859 387 1877 
11:00 367 140 351 251 718 391 
11:15 392 141 383 216 775 357 
11:30 379 109 388 210 767 319 
11:45 414 1552 116 506 421 1543 179 856 835 3095 295 1362 
Total 10011 17115 9677 19195 19688 36310 
Percent 50.8% 47.1% 49.2% 52.9% 
Day Total 27126 28872 55998 
Peak 10:45 - 04:00 - 11:00 - 02:30 - 11:00 - 02:00 - es : 
Vol. 1565 - 1858 - 1543 : 2031 = 3095 - 3808 - 7 7 
P.H.F. 0.916 0.954 0.916 0.937 0.927 0.969 
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rioitociA PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 A Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/8/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Mon 
12:00 88 409 152 333 240 742 
12:15 106 386 134 379 240 765 
12:30 87 440 119 396 206 836 
12:45 89 370 392 1627 113 518 371 1479 202 888 763 3106 
01:00 84 436 89 409 173 845 
01:15 101 367 98 378 199 745 
01:30 68 423 72 394 140 817 
01:45 59 312 423 1649 75 334 424 1605 134 646 847 3254 
02:00 40 420 68 430 108 850 
02:15 47 408 71 463 118 871 
02:30 43 416 43 429 86 845 
02:45 36 166 452 1696 40 222 447 1769 76 388 899 3465 
03:00 51 437 29 525 80 962 
03:15 60 418 49 522 109 940 
03:30 77 457 50 512 127 969 
03:45 109 297 435 1747 65 193 512 2071 174 490 947 3818 
04:00 123 363 49 519 172 882 
04:15 152 358 73 511 225 869 
04:30 219 438 99 529 318 967 
04:45 245 739 372 1531 130 351 484 2043 375 1090 856 3574 
05:00 301 334 144 511 445 845 
05:15 354 344 152 571 506 915 
05:30 448 360 203 538 651 898 
05:45 507 1610 354 1392 177 676 519 2139 684 2286 873 3531 
06:00 528 334 239 488 767 822 
06:15 546 342 203 544 749 886 
06:30 545 307 238 497 783 804 
06:45 508 2127 288 1271 267 947 487 2016 775 3074 775 3287 
07:00 536 332 304 380 840 712 
07:15 535 275 336 406 871 681 
07:30 496 293 299 379 795 672 
07:45 528 2095 273 1173 304 1243 357 1522 832 3338 630 2695 
08:00 517 271 268 355 785 626 
08:15 517 282 255 360 772 642 
08:30 508 261 302 329 810 590 
08:45 484 2026 248 1062 313 1138 322 1366 797 3164 570 2428 
09:00 458 222 267 318 725 540 
09:15 483 223 296 333 729 556 
09:30 477 213 290 279 767 492 
09:45 465 1833 225 883 328 1181 287 1217 793 3014 512 2100 
10:00 388 201 313 265 701 466 
10:15 412 187 329 237 741 424 
10:30 414 172 333 268 747 440 
10:45 403 1617 166 726 353 1328 242 1012 756 2945 408 1738 
11:00 434 139 334 252 768 391 
11:15 387 137 357 211 744 348 
11:30 418 84 368 219 786 303 
11:45 355 1594 90 450 355 1414 177 859 710 3008 267 1309 
Total 14786 15207 9545 19098 24331 34305 
Percent 60.8% 44.3% 39.2% 55.7% 
Day Total 29993 28643 58636 
Peak 06:15 - 02:45 - 11:00 - 05:00 - 07:00 - 03:00 - 3 : 
Vol. 2135 - 1764 - 1414 - 2139 = 3338 - 3818 7 : 7 
P.H.F. 0.978 0.965 0.961 0.937 0.958 0.985 
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rioitociA PRECISION 
north of Waldemar Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 A Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/9/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Tue 
12:00 94 421 116 307 210 728 
12:15 81 411 112 385 193 796 
12:30 62 351 124 379 186 730 
12:45 58 295 400 1583 117 469 344 1415 175 764 744 2998 
01:00 55 400 90 290 145 690 
01:15 50 410 91 362 141 772 
01:30 46 403 84 439 130 842 
01:45 44 195 393 1606 61 326 428 1519 105 521 821 3125 
02:00 42 454 71 389 113 843 
02:15 31 475 4 454 72 929 
02:30 53 419 58 502 111 921 
02:45 38 164 415 1763 53 223 498 1843 91 387 913 3606 
03:00 52 413 47 502 99 915 
03:15 70 457 35 553 105 1010 
03:30 79 457 50 525 129 982 
03:45 106 307 437 1764 65 197 527 2107 171 504 964 3871 
04:00 111 403 61 545 172 948 
04:15 156 419 81 534 237 953 
04:30 208 426 83 470 291 896 
04:45 256 731 414 1662 107 332 571 2120 363 1063 985 3782 
05:00 267 431 136 553 403 984 
05:15 320 370 151 542 471 912 
05:30 464 421 150 562 614 983 
05:45 512 1563 362 1584 218 655 543 2200 730 2218 905 3784 
06:00 613 383 218 525 831 908 
06:15 600 333 215 545 815 878 
06:30 619 339 241 528 860 867 
06:45 573 2405 301 1356 307 981 519 2117 880 3386 820 3473 
07:00 540 317 316 526 856 843 
07:15 547 324 303 480 850 804 
07:30 538 300 272 396 810 696 
07:45 511 2136 288 1229 304 1195 339 1741 815 3331 627 2970 
08:00 528 254 319 346 847 600 
08:15 540 245 295 336 835 581 
08:30 504 228 287 362 791 590 
08:45 487 2059 241 968 281 1182 346 1390 768 3241 587 2358 
09:00 463 219 293 356 756 575 
09:15 471 265 305 354 776 619 
09:30 496 246 337 323 833 569 
09:45 440 1870 200 930 294 1229 319 1352 734 3099 519 2282 
10:00 412 213 322 275 734 488 
10:15 421 187 335 298 756 485 
10:30 435 191 353 316 788 507 
10:45 418 1686 195 786 344 1354 291 1180 762 3040 486 1966 
11:00 413 138 335 300 748 438 
11:15 423 118 345 237 768 355 
11:30 396 125 374 204 770 329 
11:45 391 1623 102 483 352 1406 170 911 743 3029 272 1394 
Total 15034 15714 9549 19895 24583 35609 
Percent 61.2% 44.1% 38.8% 55.9% 
Day Total 30748 29444 60192 
Peak 06:00 - 03:00 - 11:00 - 04:45 - 06:30 - 03:15 - 3 : 
Vol. 2405 - 1764 - 1406 - 2228 - 3446 - 3904 7 : - 
P.H.F. 0.971 0.928 0.940 0.975 0.979 0.966 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 313 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 
01:00 174 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 
02:00 167 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 
03:00 261 36 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 
04:00 618 43 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 
05:00 1461 84 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1579 
06:00 1808 110 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940 
07:00 1774 79 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1868 
08:00 1793 98 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 
09:00 1818 106 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1944 
10:00 1753 97 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1876 
11:00 1580 82 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1688 
12 PM 1488 105 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1618 
13:00 1632 89 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1747 
14:00 1659 88 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 
15:00 1710 88 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1810 
16:00 1561 63 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1636 
17:00 1537 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1596 
18:00 1432 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1477 
19:00 1210 35 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1258 
20:00 1087 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1125 
21:00 890 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928 
22:00 756 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 
23:00 496 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 
Total 28978 1415 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30798 
Percent 94.1% 4.6% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 09:00 06:00 05:00 09:00 
Vol. 1818 110 34 1944 
PM 
Peak 15:00 12:00 13:00 15:00 


Vol. 1710 105 26 1810 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 310 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 
01:00 177 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 
02:00 182 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 
03:00 288 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 
04:00 660 37 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 
05:00 1469 72 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1575 
06:00 1835 95 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1948 
07:00 1753 87 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1861 
08:00 1855 61 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1941 
09:00 1820 106 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1950 
10:00 1723 97 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1841 
11:00 1461 94 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1579 
12 PM 1577 81 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1680 
13:00 1631 88 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1743 
14:00 1689 85 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1791 
15:00 1740 66 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1817 
16:00 1638 62 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1707 
17:00 1547 56 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1612 
18:00 1431 49 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1489 
19:00 1242 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1282 
20:00 1118 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162 
21:00 956 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978 
22:00 813 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 
23:00 526 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 
Total 29441 1311 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31133 
Percent 94.6% 4.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 08:00 09:00 05:00 09:00 
Vol. 1855 106 34 1950 
PM 
Peak 15:00 13:00 13:00 15:00 


Vol. 1740 88 24 1817 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/05/1 
7 323 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 
01:00 339 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 
02:00 208 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 
03:00 302 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 
04:00 641 37 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 
05:00 1395 65 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1482 
06:00 1841 115 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1983 
07:00 1741 93 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1852 
08:00 1775 94 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1885 
09:00 1547 85 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1657 
10:00 1545 79 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1653 
11:00 1610 52 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1685 
12 PM 1700 90 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1816 
13:00 1732 107 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1867 
14:00 1796 76 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1891 
15:00 1616 77 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1717 
16:00 1588 63 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1663 
17:00 1677 40 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1728 
18:00 1613 60 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1684 
19:00 1445 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1496 
20:00 1044 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1094 
21:00 967 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1006 
22:00 914 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 
23:00 650 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 
Total 30009 1322 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31716 
Percent 94.6% 4.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 06:00 10:00 06:00 
Vol. 1841 115 29 1983 
PM 
Peak 14:00 13:00 13:00 14:00 


Vol. 1796 107 28 1891 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 473 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 
01:00 351 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 
02:00 298 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 
03:00 321 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 
04:00 477 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 
05:00 716 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 
06:00 1025 36 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1070 
07:00 1028 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085 
08:00 1176 59 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1245 
09:00 1310 42 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1367 
10:00 1609 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1662 
11:00 1705 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 
12 PM 1743 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1778 
13:00 1834 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1876 
14:00 1975 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 
15:00 2005 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2035 
16:00 1840 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1865 
17:00 1755 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1779 
18:00 1737 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1766 
19:00 1562 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1585 
20:00 1233 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1255 
21:00 1171 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 
22:00 966 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 
23:00 746 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761 
Total 29056 638 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29866 
Percent 97.3% 2.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 09:00 11:00 
Vol. 1705 59 15 1750 
PM 
Peak 15:00 14:00 13:00 15:00 


Vol. 2005 38 10 2035 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 550 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 
01:00 474 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 
02:00 327 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 
03:00 278 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 
04:00 439 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 
05:00 585 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615 
06:00 798 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 
07:00 888 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 
08:00 1019 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048 
09:00 1317 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1343 
10:00 1429 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1464 
11:00 1543 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1577 
12 PM 1746 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1770 
13:00 1812 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1835 
14:00 1754 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784 
15:00 1647 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1674 
16:00 1783 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1811 
17:00 1560 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1583 
18:00 1515 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1548 
19:00 1302 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1324 
20:00 1130 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1154 
21:00 967 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 
22:00 737 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 
23:00 469 16 i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 
Total 26069 464 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26668 
Percent 97.8% 1.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 06:00 11:00 
Vol. 1543 29 10 1577 
PM 
Peak 13:00 14:00 23:00 13:00 


Vol. 1812 26 9 1835 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 344 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 
01:00 299 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 
02:00 149 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 
03:00 269 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 
04:00 673 42 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 
05:00 1508 68 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1601 
06:00 1857 115 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1991 
07:00 1753 87 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1852 
08:00 1865 67 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1942 
09:00 1720 91 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1838 
10:00 1467 87 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1582 
11:00 1447 95 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1569 
12 PM 1509 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1644 
13:00 1522 82 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1628 
14:00 1588 68 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1679 
15:00 1624 70 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1716 
16:00 1435 64 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1507 
17:00 1357 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1417 
18:00 1204 34 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1252 
19:00 1124 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 
20:00 995 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044 
21:00 840 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 
22:00 655 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 
23:00 412 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 
Total 27616 1291 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29272 
Percent 94.3% 4.4% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 08:00 06:00 10:00 06:00 
Vol. 1865 115 28 1991 
PM 
Peak 15:00 12:00 12:00 15:00 


Vol. 1624 100 35 1716 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 274 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 
01:00 192 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 
02:00 143 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 
03:00 260 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 
04:00 635 48 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 
05:00 1438 83 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1556 
06:00 1884 115 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 
07:00 1770 92 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1878 
08:00 1902 76 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1999 
09:00 1681 106 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1817 
10:00 1586 90 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1703 
11:00 1442 117 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1602 
12 PM 1455 101 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1594 
13:00 1480 81 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1585 
14:00 1655 88 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1766 
15:00 1661 75 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1744 
16:00 1556 62 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1629 
17:00 1511 56 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1578 
18:00 1362 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1412 
19:00 1161 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1208 
20:00 936 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977 
21:00 841 28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 
22:00 745 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 
23:00 459 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 
Total 28029 1441 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29894 
Percent 93.8% 4.8% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 08:00 11:00 11:00 06:00 
Vol. 1902 117 43 2024 
PM 
Peak 15:00 12:00 12:00 14:00 


Vol. 1661 101 38 1766 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 589 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609 
01:00 304 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 
02:00 201 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 
03:00 199 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 
04:00 309 32 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 
05:00 579 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 
06:00 756 59 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 
07:00 1003 62 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1077 
08:00 998 91 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1113 
09:00 1127 78 21 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 1226 
10:00 1245 87 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1365 
11:00 1323 107 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1458 
12 PM 1409 66 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1497 
13:00 1325 84 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1420 
14:00 1515 66 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584 
15:00 1599 85 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1699 
16:00 1681 72 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1764 
17:00 1421 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1463 
18:00 1786 59 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1865 
19:00 1720 40 v4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1767 
20:00 1354 30 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1391 
21:00 1205 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1246 
22:00 1036 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1074 
23:00 958 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 
Total 25642 1199 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27176 
Percent 94.4% 4.4% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 10:00 11:00 
Vol. 1323 107 33 1458 
PM 
Peak 18:00 15:00 12:00 18:00 


Vol. 1786 85 22 1865 


Page 9 


Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 551 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 
01:00 310 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 
02:00 251 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 
03:00 195 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
04:00 341 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 
05:00 606 40 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 
06:00 876 55 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 
07:00 1119 55 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1196 
08:00 1014 87 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 
09:00 1122 92 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1235 
10:00 1250 80 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1356 
11:00 1345 114 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1484 
12 PM 1504 68 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1589 
13:00 1427 94 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1547 
14:00 1697 80 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1788 
15:00 1821 68 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1908 
16:00 1785 72 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1878 
17:00 1829 76 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1914 
18:00 1824 58 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1893 
19:00 1657 53 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1726 
20:00 1472 34 f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1513 
21:00 1270 37 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1323 
22:00 1197 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1227 
23:00 1150 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1177 
Total 27613 1253 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29231 
Percent 94.5% 4.3% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 10:00 11:00 
Vol. 1345 114 26 1484 
PM 
Peak 17:00 13:00 13:00 17:00 


Vol. 1829 94 26 1914 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 672 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698 
01:00 404 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 
02:00 247 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 
03:00 206 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 
04:00 373 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 
05:00 616 45 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 677 
06:00 763 31 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 
07:00 1095 77 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1188 
08:00 1060 91 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1171 
09:00 1110 94 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1230 
10:00 1201 89 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1322 
11:00 1329 78 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1446 
12 PM 1468 98 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1590 
13:00 1387 76 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1482 
14:00 1651 77 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1750 
15:00 1656 57 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1731 
16:00 1709 39 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1756 
17:00 1542 64 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1618 
18:00 1698 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1758 
19:00 1539 44 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1599 
20:00 1306 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1340 
21:00 1246 38 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1308 
22:00 1283 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 
23:00 1184 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1209 
Total 26745 1199 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28340 
Percent 94.4% 4.2% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 11:00 11:00 
Vol. 1329 94 39 1446 
PM 
Peak 16:00 12:00 12:00 18:00 


Vol. 1709 98 24 1758 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 855 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 
01:00 727 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 
02:00 447 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 
03:00 332 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 
04:00 380 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 
05:00 526 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 
06:00 686 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 
07:00 959 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 
08:00 1010 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1063 
09:00 1254 43 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1312 
10:00 1356 39 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1405 
11:00 1595 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1648 
12 PM 1673 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1711 
13:00 1764 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1806 
14:00 1839 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1875 
15:00 1867 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1907 
16:00 1790 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1823 
17:00 1759 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1794 
18:00 1600 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1628 
19:00 1562 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1593 
20:00 1340 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1362 
21:00 1401 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1420 
22:00 1271 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1299 
23:00 1116 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1136 
Total 29109 636 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29882 
Percent 97.4% 2.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 09:00 11:00 
Vol. 1595 47 15 1648 
PM 
Peak 15:00 15:00 13:00 15:00 


Vol. 1867 35 8 1907 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/07/1 
7 755 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 
01:00 671 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 
02:00 453 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 
03:00 361 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 
04:00 389 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 
05:00 510 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 
06:00 554 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 
07:00 735 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761 
08:00 832 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 
09:00 1104 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1128 
10:00 1268 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1293 
11:00 1398 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 
12 PM 1675 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1706 
13:00 1775 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1802 
14:00 1822 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1849 
15:00 1736 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 
16:00 1600 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1625 
17:00 1736 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1762 
18:00 1580 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1607 
19:00 1488 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1503 
20:00 1354 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1385 
21:00 1144 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1166 
22:00 1010 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1034 
23:00 809 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 
Total 26759 473 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27336 
Percent 97.9% 1.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 08:00 11:00 
Vol. 1398 31 9 1433 
PM 
Peak 14:00 15:00 13:00 14:00 


Vol. 1822 33 10 1849 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 484 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 
01:00 305 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 
02:00 216 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 
03:00 171 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 
04:00 310 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 
05:00 599 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 
06:00 845 44 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 
07:00 1053 56 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1124 
08:00 1002 74 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1096 
09:00 1041 71 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1126 
10:00 1148 100 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1285 
11:00 1215 107 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1341 
12 PM 1293 83 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 
13:00 1411 86 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1517 
14:00 1561 59 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1643 
15:00 1777 72 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1866 
16:00 1706 87 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 
17:00 1766 67 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1850 
18:00 1740 58 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1811 
19:00 1355 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1408 
20:00 1254 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1278 
21:00 1120 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1167 
22:00 922 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961 
23:00 805 13 ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 
Total 25099 1186 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26629 
Percent 94.3% 4.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 10:00 11:00 
Vol. 1215 107 37 1341 
PM 
Peak 15:00 16:00 16:00 15:00 


Vol. 1777 87 27 1866 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702, 175607 B Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/09/1 
7 444 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 
01:00 303 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 
02:00 202 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
03:00 166 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 
04:00 277 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 
05:00 571 46 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 
06:00 863 38 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 
07:00 980 74 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1076 
08:00 1028 65 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1118 
09:00 1053 88 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1172 
10:00 1169 99 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1298 
11:00 1219 91 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1339 
12 PM 1228 79 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1325 
13:00 1281 83 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402 
14:00 1597 66 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1687 
15:00 1770 79 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1869 
16:00 1792 81 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1886 
17:00 1862 65 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1938 
18:00 1818 51 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1886 
19:00 1548 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1598 
20:00 1277 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1316 
21:00 1227 42 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1282 
22:00 1121 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1144 
23:00 869 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 
Total 25665 1223 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27299 
Percent 94.0% 4.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 09:00 11:00 
Vol. 1219 99 31 1339 
PM 
Peak 17:00 13:00 13:00 17:00 


Vol. 1862 83 38 1938 
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Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive DATA 
City, State: Boston, MA eee a 175607 B Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fte:306 75-6100 Fax 306 73.0118 Site Code: 13796.00 
‘Mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB 
12:00 AM 338 609 324 567 335 698 483 874 563 772 366 502 293 457 386 640 
01:00 192 323 193 331 363 425 363 739 491 691 314 318 212 325 304 450 
02:00 196 217 211 263 222 263 312 463 336 466 163 222 169 216 230 301 
03:00 313 219 330 216 333 238 349 345 296 372 301 182 312 188 319 251 
04:00 680 362 729 369 698 414 518 406 463 409 728 326 704 324 646 373 
05:00 1579 627 1575 665 1482 677 756 557 615 532 1601 651 1556 631 1309 620 
06:00 1940 829 1948 944 1983 807 1070 717 831 574 1991 910 2024 921 1684 815 
07:00 1868 1077 1861 1196 1852 1188 1085 999 917 761 1852 1124 1878 1076 1616 1060 
08:00 1920 1113 1941 1122 1885 1171 1245 1063 1048 863 1942 1096 1999 1118 1711 1078 
09:00 1944 1226 1950 1235 1657 1230 1367 1312 1343 1128 1838 1126 1817 1172 1702 1204 
10:00 1876 1365 1841 1356 1653 1322 1662 1405 1464 1293 1582 1285 1703 1298 1683 1332 
11:00 1688 1458 1579 1484 1685 1446 1750 1648 1577 1433 1569 1341 1602 1339 1636 1450 
12:00 PM 1618 1497 1680 1589 1816 1590 1778 1711 1770 1706 1644 1400 1594 1325 1700 1545 
01:00 1747 1420 1743 1547 1867 1482 1876 1806 1835 1802 1628 1517 1585 1402 1754 1568 
02:00 1772 1584 1791 1788 1891 1750 2020 1875 1784 1849 1679 1643 1766 1687 1815 1739 
03:00 1810 1699 1817 1908 1717 1731 2035 1907 1674 1772 1716 1866 1744 1869 1788 1822 
04:00 1636 1764 1707 1878 1663 1756 1865 1823 1811 1625 1507 1820 1629 1886 1688 1793 
05:00 1596 1463 1612 1914 1728 1618 1779 1794 1583 1762 1417 1850 1578 1938 1613 1763 
06:00 1477 1865 1489 1893 1684 1758 1766 1628 1548 1607 1252 1811 1412 1886 1518 1778 
07:00 1258 1767 1282 1726 1496 1599 1585 1593 1324 1503 1160 1408 1208 1598 1330 1599 
08:00 1125 1391 1162 1513 1094 1340 1255 1362 1154 1385 1044 1278 977 1316 1116 1369 
09:00 928 1246 978 1323 1006 1308 1200 1420 988 1166 874 1167 882 1282 979 1273 
10:00 785 1074 838 1227 938 1320 986 1299 759 1034 678 961 765 1144 821 1151 
11:00 512 981 552 1177 668 1209 761 1136 494 831 426 825 485 901 Bey 1009 
Total 30798 27176 31133 29231 31716 28340 29866 29882 26668 27336 29272 26629 29894 27299 29905 27983 
Day 57974 60364 60056 59748 54004 55901 57193 57888 
AM Peak 09:00 11:00 09:00 11:00 06:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 06:00 11:00 06:00 11:00 08:00 11:00 
Vol. 1944 1458 1950 1484 1983 1446 1750 1648 1577 1433 1991 1341 2024 1339 1711 1450 
PM Peak 15:00 18:00 15:00 17:00 14:00 18:00 15:00 15:00 13:00 14:00 15:00 15:00 14:00 17:00 14:00 15:00 
Vol. 1810 1865 1817 1914 1891 1758 2035 1907 1835 1849 1716 1866 1766 1938 1815 1822 
Comb. 57974 60364 60056 59748 54004 55901 57193 57888 
Total 


ADT ADT 57,891 AADT 57,891 
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folie PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 B Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB eel 5/3/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Wed 
12:00 99 371 180 382 279 753 
12:15 89 397 167 367 256 764 
12:30 90 432 126 370 216 802 
12:45 60 338 418 1618 136 609 378 1497 196 947 796 3115 
01:00 64 428 97 366 161 794 
01:15 38 426 93 355 131 781 
01:30 49 469 66 353 115 822 
01:45 41 192 424 1747 67 323 346 1420 108 515 770 3167 
02:00 43 431 54 401 97 832 
02:15 44 453 56 402 100 855 
02:30 49 448 56 390 105 838 
02:45 60 196 440 1772 51 217 391 1584 111 413 831 3356 
03:00 57 460 50 435 107 895 
03:15 61 465 45 429 106 894 
03:30 89 443 56 409 145 852 
03:45 106 313 442 1810 68 219 426 1699 174 532 868 3509 
04:00 109 422 71 417 180 839 
04:15 152 412 86 468 238 880 
04:30 192 390 93 441 285 831 
04:45 227 680 412 1636 112 362 438 1764 339 1042 850 3400 
05:00 285 426 124 443 409 869 
05:15 359 390 144 467 503 857 
05:30 443 411 163 309 606 720 
05:45 492 1579 369 1596 196 627 244 1463 688 2206 613 3059 
06:00 488 405 196 445 684 850 
06:15 496 390 188 429 684 819 
06:30 514 374 189 495 703 869 
06:45 442 1940 308 1477 256 829 496 1865 698 2769 804 3342 
07:00 453 336 222 441 675 777 
07:15 492 287 306 477 798 764 
07:30 451 317 296 455 747 772 
07:45 472 1868 318 1258 253 1077 394 1767 725 2945 712 3025 
08:00 475 297 275 351 750 648 
08:15 471 282 281 338 752 620 
08:30 469 283 253 364 722 647 
08:45 505 1920 263 1125 304 1113 338 1391 809 3033 601 2516 
09:00 492 262 271 301 763 563 
09:15 500 255 321 338 821 593 
09:30 461 201 323 279 784 480 
09:45 491 1944 210 928 311 1226 328 1246 802 3170 538 2174 
10:00 452 204 332 285 784 489 
10:15 480 191 313 254 793 445 
10:30 485 185 365 268 850 453 
10:45 459 1876 205 785 355 1365 267 1074 814 3241 472 1859 
11:00 435 147 393 282 828 429 
11:15 416 133 351 263 767 396 
11:30 419 121 349 254 768 375 
11:45 418 1688 111 512 365 1458 182 981 783 3146 293 1493 
Total 14534 16264 9425 17751 23959 34015 
Percent 60.7% 47.8% 39.3% 52.2% 
Day Total 30798 27176 57974 
Peak 05:45 - 02:30 - 10:30 - 06:30 - 10:15 - 03:00 - = : 
Vol. 1990 - 1813 - 1464 : 1909 = 3285 - 3509 7 7 7 
P.H.F. 0.968 0.975 0.931 0.962 0.966 0.980 


Page 2 


Route 1A PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 B Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/4/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Thu 
12:00 84 436 177 455 261 891 
12:15 93 445 145 400 238 845 
12:30 74 412 120 383 194 795 
12:45 73 324 387 1680 125 567 351 1589 198 891 738 3269 
01:00 54 457 107 366 161 823 
01:15 56 419 92 413 148 832 
01:30 43 397 80 358 123 755 
01:45 40 193 470 1743 52 331 410 1547 92 524 880 3290 
02:00 47 454 59 458 106 912 
02:15 47 386 79 436 126 822 
02:30 53 483 61 463 114 946 
02:45 64 211 468 1791 64 263 431 1788 128 474 899 3579 
03:00 45 470 44 475 89 945 
03:15 59 434 55 456 114 890 
03:30 102 475 52 468 154 943 
03:45 124 330 438 1817 65 216 509 1908 189 546 947 3725 
04:00 120 423 86 433 206 856 
04:15 180 410 83 495 263 905 
04:30 187 431 103 476 290 907 
04:45 242 729 443 1707 97 369 474 1878 339 1098 917 3585 
05:00 266 415 160 497 426 912 
05:15 369 381 157 464 526 845 
05:30 455 409 155 475 610 884 
05:45 485 1575 407 1612 193 665 478 1914 678 2240 885 3526 
06:00 519 395 218 437 737 832 
06:15 491 375 240 461 731 836 
06:30 491 369 228 483 719 852 
06:45 447 1948 350 1489 258 944 512 1893 705 2892 862 3382 
07:00 437 301 287 473 724 774 
07:15 459 349 303 424 762 773 
07:30 473 340 283 424 756 764 
07:45 492 1861 292 1282 323 1196 405 1726 815 3057 697 3008 
08:00 470 292 279 338 749 630 
08:15 499 304 288 376 787 680 
08:30 492 302 273 418 765 720 
08:45 480 1941 264 1162 282 1122 381 1513 762 3063 645 2675 
09:00 488 278 308 319 796 597 
09:15 488 244 287 387 775 631 
09:30 480 229 318 307 798 536 
09:45 494 1950 227 978 322 1235 310 1323 816 3185 537 2301 
10:00 445 217 271 268 716 485 
10:15 475 211 329 357 804 568 
10:30 432 200 368 317 800 517 
10:45 489 1841 210 838 388 1356 285 1227 877 3197 495 2065 
11:00 364 161 385 348 749 509 
11:15 369 130 374 307 743 437 
11:30 436 151 368 286 804 437 
11:45 410 1579 110 552 357 1484 236 1177 767 3063 346 1729 
Total 14482 16651 9748 19483 24230 36134 
Percent 59.8% 46.1% 40.2% 53.9% 
Day Total 31133 29231 60364 
Peak 05:45 - 02:30 - 10:30 - 04:15 - 10:15 - 03:00 - Ss : 
Vol. 1986 - 1855 - 1515 : 1942 = 3230 - 3725 7 : - 
P.H.F. 0.957 0.960 0.976 0.977 0.921 0.983 
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folie PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 B Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB ea 5/5/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Fri 
12:00 111 455 187 398 298 853 
12:15 93 434 197 361 290 795 
12:30 55 461 161 412 216 873 
12:45 76 335 466 1816 153 698 419 1590 229 1033 885 3406 
01:00 74 464 89 353 163 817 
01:15 82 465 122 367 204 832 
01:30 115 472 113 392 228 864 
01:45 92 363 466 1867 101 425 370 1482 193 788 836 3349 
02:00 72 462 85 432 157 894 
02:15 57 475 55 437 112 912 
02:30 44 477 59 466 103 943 
02:45 49 222 477 1891 64 263 415 1750 113 485 892 3641 
03:00 56 446 53 421 109 867 
03:15 63 408 47 452 110 860 
03:30 99 447 58 428 157 875 
03:45 115 333 416 1717 80 238 430 1731 195 571 846 3448 
04:00 118 425 91 444 209 869 
04:15 159 441 83 444 242 885 
04:30 190 404 112 424 302 828 
04:45 231 698 393 1663 128 414 444 1756 359 1112 837 3419 
05:00 235 433 120 391 355 824 
05:15 365 402 161 416 526 818 
05:30 410 422 197 408 607 830 
05:45 472 1482 471 1728 199 677 403 1618 671 2159 874 3346 
06:00 519 448 197 409 716 857 
06:15 499 421 192 454 691 875 
06:30 480 413 218 447 698 860 
06:45 485 1983 402 1684 200 807 448 1758 685 2790 850 3442 
07:00 462 420 258 433 720 853 
07:15 459 394 296 422 755 816 
07:30 461 379 341 405 802 784 
07:45 470 1852 303 1496 293 1188 339 1599 763 3040 642 3095 
08:00 472 278 318 343 790 621 
08:15 499 301 258 356 757 657 
08:30 458 238 289 294 747 532 
08:45 456 1885 277 1094 306 1171 347 1340 762 3056 624 2434 
09:00 422 253 280 339 702 592 
09:15 403 266 328 308 731 574 
09:30 440 258 302 369 742 627 
09:45 392 1657 229 1006 320 1230 292 1308 712 2887 521 2314 
10:00 401 252 302 343 703 595 
10:15 395 258 332 349 727 607 
10:30 446 244 352 320 798 564 
10:45 411 1653 184 938 336 1322 308 1320 747 2975 492 2258 
11:00 396 204 387 303 783 507 
11:15 409 156 364 321 773 477 
11:30 419 157 349 324 768 481 
11:45 461 1685 151 668 346 1446 261 1209 807 3131 412 1877 
Total 14148 17568 9879 18461 24027 36029 
Percent 58.9% 48.8% 41.1% 51.2% 
Day Total 31716 28340 60056 
Peak 06:00 - 02:00 - 11:00 - 06:15 - 11:00 - 02:00 - 3 : 
Vol. 1983 - 1891 - 1446 2 1782 = 3131 - 3641 - 7 7 
P.H.F. 0.955 0.991 0.934 0.981 0.970 0.965 
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folie PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 B Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/6/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Sat 
12:00 149 464 217 437 366 901 
12:15 132 415 235 425 367 840 
12:30 103 464 247 423 350 887 
12:45 99 483 435 1778 175 874 426 1711 274 1357 861 3489 
01:00 99 443 195 468 294 911 
01:15 102 477 160 429 262 906 
01:30 66 495 197 452 263 947 
01:45 96 363 461 1876 187 739 457 1806 283 1102 918 3682 
02:00 97 474 115 460 212 934 
02:15 84 505 122 480 206 985 
02:30 70 518 128 451 198 969 
02:45 61 312 523 2020 98 463 484 1875 159 775 1007 3895 
03:00 65 510 95 457 160 967 
03:15 71 519 93 483 164 1002 
03:30 98 511 63 454 161 965 
03:45 115 349 495 2035 94 345 513 1907 209 694 1008 3942 
04:00 95 440 75 450 170 890 
04:15 122 467 108 473 230 940 
04:30 152 469 91 442 243 911 
04:45 149 518 489 1865 132 406 458 1823 281 924 947 3688 
05:00 156 459 113 462 269 921 
05:15 181 399 137 405 318 804 
05:30 208 457 145 446 353 903 
05:45 211 756 464 1779 162 557 481 1794 373 1313 945 3573 
06:00 243 483 136 417 379 900 
06:15 257 418 159 383 416 801 
06:30 293 436 209 412 502 848 
06:45 277 1070 429 1766 213 717 416 1628 490 1787 845 3394 
07:00 261 355 227 431 488 786 
07:15 275 435 267 390 542 825 
07:30 265 409 253 410 518 819 
07:45 284 1085 386 1585 252 999 362 1593 536 2084 748 3178 
08:00 277 316 240 359 517 675 
08:15 313 327 284 296 597 623 
08:30 312 314 264 357 576 671 
08:45 343 1245 298 1255 275 1063 350 1362 618 2308 648 2617 
09:00 319 321 309 351 628 672 
09:15 322 277 342 348 664 625 
09:30 348 308 327 350 675 658 
09:45 378 1367 294 1200 334 1312 371 1420 712 2679 665 2620 
10:00 362 266 308 343 670 609 
10:15 417 251 349 338 766 589 
10:30 432 238 349 302 781 540 
10:45 451 1662 231 986 399 1405 316 1299 850 3067 547 2285 
11:00 382 200 414 297 796 497 
11:15 451 214 421 276 872 490 
11:30 439 198 415 325 854 523 
11:45 478 1750 149 761 398 1648 238 1136 876 3398 387 1897 
Total 10960 18906 10528 19354 21488 38260 
Percent 51.0% 49.4% 49.0% 50.6% 
Day Total 29866 29882 59748 
Peak 11:00 - 02:30 - 10:45 - 03:00 - 11:00 - 02:30 - = : 
Vol. 1750 - 2070 - 1649 : 1907 = 3398 - 3945 7 7 7 
P.H.F. 0.915 0.989 0.979 0.929 0.970 0.979 
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folie PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 B Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/7/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Sun 
12:00 163 432 223 419 386 851 
12:15 126 450 213 420 339 870 
12:30 133 459 176 414 309 873 
12:45 141 563 429 1770 160 772 453 1706 301 1335 882 3476 
01:00 152 465 216 477 368 942 
01:15 99 415 189 431 288 846 
01:30 113 477 162 458 275 935 
01:45 127 491 478 1835 124 691 436 1802 251 1182 914 3637 
02:00 137 463 121 445 258 908 
02:15 68 452 112 450 180 902 
02:30 67 449 126 465 193 914 
02:45 64 336 420 1784 107 466 489 1849 171 802 909 3633 
03:00 64 409 93 464 157 873 
03:15 64 421 108 471 172 892 
03:30 77 452 87 397 164 849 
03:45 91 296 392 1674 84 372 440 1772 175 668 832 3446 
04:00 109 473 101 422 210 895 
04:15 94 447 87 436 181 883 
04:30 134 462 106 390 240 852 
04:45 126 463 429 1811 115 409 377 1625 241 872 806 3436 
05:00 124 385 127 448 251 833 
05:15 144 412 103 431 247 843 
05:30 156 404 146 426 302 830 
05:45 191 615 382 1583 156 532 457 1762 347 1147 839 3345 
06:00 178 387 129 443 307 830 
06:15 218 415 122 360 340 775 
06:30 217 377 151 437 368 814 
06:45 218 831 369 1548 172 574 367 1607 390 1405 736 3155 
07:00 208 369 179 408 387 777 
07:15 224 299 199 368 423 667 
07:30 251 366 192 399 443 765 
07:45 234 917 290 1324 191 761 328 1503 425 1678 618 2827 
08:00 200 280 207 350 407 630 
08:15 237 304 195 337 432 641 
08:30 306 285 235 360 541 645 
08:45 305 1048 285 1154 226 863 338 1385 531 1911 623 2539 
09:00 303 238 264 312 567 550 
09:15 330 276 249 323 579 599 
09:30 384 253 344 273 728 526 
09:45 326 1343 221 988 271 1128 258 1166 597 2471 479 2154 
10:00 313 213 293 266 606 479 
10:15 377 191 290 303 667 494 
10:30 355 187 365 261 720 448 
10:45 419 1464 168 759 345 1293 204 1034 764 2757 372 1793 
11:00 366 139 319 245 685 384 
11:15 398 142 374 209 772 351 
11:30 385 104 363 200 748 304 
11:45 428 1577 109 494 377 1483 177 831 805 3010 286 1325 
Total 9944 16724 9294 18042 19238 34766 
Percent 51.7% 48.1% 48.3% 51.9% 
Day Total 26668 27336 54004 
Peak 11:00 - 01:30 - 11:00 - 02:30 - 11:00 - 01:30 - = : 
Vol. 1577 - 1870 - 1433 : 1889 = 3010 - 3659 - 7 7 
P.H.F. 0.921 0.978 0.950 0.966 0.935 0.978 
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folie PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 B Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/8/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Mon 
12:00 95 425 149 315 244 740 
12:15 104 377 129 349 233 726 
12:30 83 449 112 383 195 832 
12:45 84 366 393 1644 112 502 353 1400 196 868 746 3044 
01:00 82 416 86 375 168 791 
01:15 107 373 94 359 201 732 
01:30 66 420 69 379 135 799 
01:45 59 314 419 1628 69 318 404 1517 128 632 823 3145 
02:00 39 421 68 397 107 818 
02:15 47 389 70 431 117 820 
02:30 41 418 44 400 85 818 
02:45 36 163 451 1679 40 222 415 1643 76 385 866 3322 
03:00 55 427 32 482 87 909 
03:15 58 409 45 479 103 888 
03:30 77 459 43 460 120 919 
03:45 111 301 421 1716 62 182 445 1866 173 483 866 3582 
04:00 119 360 47 477 166 837 
04:15 151 345 65 435 216 780 
04:30 213 438 89 479 302 917 
04:45 245 728 364 1507 125 326 429 1820 370 1054 793 3327 
05:00 300 348 140 449 440 797 
05:15 349 343 151 482 500 825 
05:30 450 367 191 459 641 826 
05:45 502 1601 359 1417 169 651 460 1850 671 2252 819 3267 
06:00 536 329 225 432 761 761 
06:15 512 337 205 491 717 828 
06:30 503 313 235 435 738 748 
06:45 440 1991 273 1252 245 910 453 1811 685 2901 726 3063 
07:00 464 331 281 356 745 687 
07:15 463 274 303 354 766 628 
07:30 444 293 270 355 714 648 
07:45 481 1852 262 1160 270 1124 343 1408 751 2976 605 2568 
08:00 470 269 265 332 735 601 
08:15 509 278 249 330 758 608 
08:30 490 255 285 315 775 570 
08:45 473 1942 242 1044 297 1096 301 1278 770 3038 543 2322 
09:00 447 224 267 304 714 528 
09:15 443 226 281 317 724 543 
09:30 494 201 277 271 771 472 
09:45 454 1838 223 874 301 1126 275 1167 755 2964 498 2041 
10:00 380 183 305 253 685 436 
10:15 411 177 322 225 733 402 
10:30 397 157 325 242 722 399 
10:45 394 1582 161 678 333 1285 241 961 727 2867 402 1639 
11:00 431 137 317 244 748 381 
11:15 395 125 356 199 751 324 
11:30 402 83 333 207 735 290 
11:45 341 1569 81 426 335 1341 175 825 676 2910 256 1251 
Total 14247 15025 9083 17546 23330 32571 
Percent 61.1% 46.1% 38.9% 53.9% 
Day Total 29272 26629 55901 
Peak 05:45 - 02:45 - 11:00 - 03:00 - 08:00 - 02:45 - Ss : 
Vol. 2053 - 1746 7 1341 7 1866 = 3038 - 3582 7 : - 
P.H.F. 0.958 0.951 0.942 0.968 0.980 0.974 
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folie PRECISION 
north of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 B Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/9/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Tue 
12:00 95 409 112 285 207 694 
12:15 78 414 111 359 189 773 
12:30 66 368 122 361 188 729 
12:45 54 293 403 1594 112 457 320 1325 166 750 723 2919 
01:00 59 390 91 270 150 660 
01:15 50 396 88 333 138 729 
01:30 53 404 86 409 139 813 
01:45 50 212 395 1585 60 325 390 1402 110 537 785 2987 
02:00 38 473 70 376 108 849 
02:15 31 470 38 411 69 881 
02:30 51 411 57 455 108 866 
02:45 49 169 412 1766 51 216 445 1687 100 385 857 3453 
03:00 52 398 47 446 99 844 
03:15 72 462 32 503 104 965 
03:30 83 443 48 459 131 902 
03:45 105 312 441 1744 61 188 461 1869 166 500 902 3613 
04:00 112 380 61 490 173 870 
04:15 154 416 77 473 231 889 
04:30 201 417 80 438 281 855 
04:45 237 704 416 1629 106 324 485 1886 343 1028 901 3515 
05:00 270 423 135 486 405 909 
05:15 326 365 148 477 474 842 
05:30 461 412 147 495 608 907 
05:45 499 1556 378 1578 201 631 480 1938 700 2187 858 3516 
06:00 553 376 220 463 773 839 
06:15 502 336 202 479 704 815 
06:30 486 384 223 450 709 834 
06:45 483 2024 316 1412 276 921 494 1886 759 2945 810 3298 
07:00 434 315 267 459 701 774 
07:15 477 318 295 452 772 770 
07:30 472 294 243 371 715 665 
07:45 495 1878 281 1208 271 1076 316 1598 766 2954 597 2806 
08:00 500 263 309 333 809 596 
08:15 510 247 276 325 786 572 
08:30 484 236 279 340 763 576 
08:45 505 1999 231 977 254 1118 318 1316 759 3117 549 2293 
09:00 441 207 281 336 722 543 
09:15 463 256 295 342 758 598 
09:30 482 233 330 304 812 537 
09:45 431 1817 186 882 266 1172 300 1282 697 2989 486 2164 
10:00 401 210 325 269 726 479 
10:15 442 190 325 289 767 479 
10:30 437 175 337 298 774 473 
10:45 423 1703 190 765 311 1298 288 1144 734 3001 478 1909 
11:00 404 138 329 296 733 434 
11:15 418 120 327 233 745 353 
11:30 406 128 340 200 746 328 
11:45 374 1602 99 485 343 1339 172 901 717 2941 271 1386 
Total 14269 15625 9065 18234 23334 33859 
Percent 61.2% 46.1% 38.8% 53.9% 
Day Total 29894 27299 57193 
Peak 05:45 - 02:00 - 11:00 - 04:45 - 07:45 - 03:15 - = : 
Vol. 2040 - 1766 7 1339 : 1943 . 3124 - 3639 7 : 7 
P.H.F. 0.922 0.933 0.976 0.981 0.965 0.943 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/03/1 
7 312 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 
01:00 174 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 
02:00 167 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 
03:00 253 34 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 
04:00 615 42 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 
05:00 1448 93 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1572 
06:00 1850 112 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1984 
07:00 1726 78 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1822 
08:00 1801 102 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1928 
09:00 1805 109 21 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1935 
10:00 1751 96 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1868 
11:00 1577 84 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1690 
12 PM 1434 105 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1573 
13:00 1624 87 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1741 
14:00 1669 90 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1784 
15:00 1700 89 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1799 
16:00 1554 47 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1614 
17:00 1533 49 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1591 
18:00 1354 39 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1405 
19:00 1195 37 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243 
20:00 1121 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1163 
21:00 890 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 929 
22:00 750 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 
23:00 490 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 506 
Total 28793 1427 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30646 
Percent 94.0% 4.7% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 06:00 05:00 06:00 
Vol. 1850 112 31 1984 
PM 
Peak 15:00 12:00 12:00 15:00 


Vol. 1700 105 34 1799 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 307 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 
01:00 176 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 
02:00 183 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 
03:00 288 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 
04:00 659 49 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 
05:00 1469 92 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1571 
06:00 1822 98 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1938 
07:00 1769 90 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1880 
08:00 1816 54 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1889 
09:00 1811 106 22 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1939 
10:00 1735 69 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1834 
11:00 1474 97 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1591 
12 PM 1571 81 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1671 
13:00 1616 92 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1732 
14:00 1735 91 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1847 
15:00 1679 61 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1749 
16:00 1625 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1693 
17:00 1586 55 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1654 
18:00 1399 59 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1467 
19:00 1231 29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1273 
20:00 1113 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1146 
21:00 961 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 
22:00 801 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 
23:00 516 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 
Total 29342 1323 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31010 
Percent 94.6% 4.3% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 09:00 10:00 09:00 
Vol. 1822 106 30 1939 
PM 
Peak 14:00 13:00 13:00 14:00 


Vol. 1735 92 24 1847 


Page 3 


Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 322 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 
01:00 342 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 
02:00 206 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 
03:00 301 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 
04:00 652 37 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 
05:00 1382 65 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1470 
06:00 1840 119 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1990 
07:00 1718 89 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1825 
08:00 1783 89 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1896 
09:00 1551 77 25 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1653 
10:00 1543 74 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1646 
11:00 1562 100 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1685 
12 PM 1661 91 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1780 
13:00 1730 108 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1859 
14:00 1824 80 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1919 
15:00 1606 77 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1707 
16:00 1574 58 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1649 
17:00 1661 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1705 
18:00 1585 65 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1663 
19:00 1441 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1492 
20:00 1047 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1092 
21:00 970 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 
22:00 897 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 
23:00 638 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 
Total 29836 1358 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31577 
Percent 94.5% 4.3% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 06:00 06:00 06:00 
Vol. 1840 119 31 1990 
PM 
Peak 14:00 13:00 12:00 14:00 


Vol. 1824 108 28 1919 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 468 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 
01:00 344 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 
02:00 295 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 
03:00 319 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 
04:00 472 32 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 
05:00 714 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 
06:00 1017 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1062 
07:00 1024 46 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 
08:00 1150 58 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1213 
09:00 1372 42 14 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1428 
10:00 1628 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1675 
11:00 1696 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1740 
12 PM 1735 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1771 
13:00 1813 32 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1855 
14:00 1968 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 
15:00 1978 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 
16:00 1807 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1838 
17:00 1745 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 
18:00 1713 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1738 
19:00 1569 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1591 
20:00 1223 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1246 
21:00 1164 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195 
22:00 972 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 991 
23:00 745 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 
Total 28931 660 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29754 
Percent 97.2% 2.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 09:00 11:00 
Vol. 1696 58 14 1740 
PM 
Peak 15:00 14:00 13:00 14:00 


Vol. 1978 39 10 2013 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 543 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 
01:00 476 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 
02:00 326 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 
03:00 281 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 
04:00 445 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 
05:00 583 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 
06:00 792 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 
07:00 881 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 
08:00 983 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1013 
09:00 1335 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1361 
10:00 1413 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1443 
11:00 1539 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1574 
12 PM 1748 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772 
13:00 1715 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1738 
14:00 1760 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1786 
15:00 1635 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1667 
16:00 1752 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1780 
17:00 1550 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1571 
18:00 1525 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 
19:00 1294 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1315 
20:00 1126 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1149 
21:00 984 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1005 
22:00 734 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755 
23:00 473 17 i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 
Total 25893 455 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26474 


Percent 97.8% 1.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0. 


O° 
xf 


AM : 

Poak 11:00 11:00 05:00 11:00 
Vol. 1539 29 8 1574 
PM : 

Peak 14:00 15:00 23:00 14:00 


Vol. 1760 24 9 1786 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 350 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 
01:00 301 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 
02:00 148 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 
03:00 269 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 
04:00 686 35 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 
05:00 1489 67 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1580 
06:00 1897 108 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 
07:00 1739 82 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1835 
08:00 1801 66 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1875 
09:00 1711 85 28 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1824 
10:00 1477 90 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1588 
11:00 1463 91 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1578 
12 PM 1498 103 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1630 
13:00 1521 85 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1628 
14:00 1586 66 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1674 
15:00 1623 70 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1710 
16:00 1457 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1529 
17:00 1360 51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1415 
18:00 1198 34 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243 
19:00 1116 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1152 
20:00 999 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048 
21:00 853 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883 
22:00 663 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 
23:00 410 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 
Total 27615 1265 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29211 
Percent 94.5% 4.3% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 06:00 09:00 06:00 
Vol. 1897 108 28 2021 
PM 
Peak 15:00 12:00 12:00 15:00 


Vol. 1623 103 29 1710 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 278 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 
01:00 185 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 
02:00 142 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 
03:00 264 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 
04:00 636 50 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 
05:00 1434 81 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1552 
06:00 1877 118 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 
07:00 1756 90 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1861 
08:00 1859 74 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1954 
09:00 1672 91 42 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1805 
10:00 1559 92 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1678 
11:00 1445 109 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1590 
12 PM 1465 111 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1613 
13:00 1464 93 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1576 
14:00 1653 81 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1755 
15:00 1655 74 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1737 
16:00 1569 56 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1639 
17:00 1503 67 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1581 
18:00 1331 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1381 
19:00 1154 35 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1202 
20:00 932 29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 
21:00 844 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 
22:00 740 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 
23:00 460 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 
Total 27877 1425 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29724 
Percent 93.8% 4.8% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 06:00 09:00 06:00 
Vol. 1877 118 42 2016 
PM 
Peak 15:00 12:00 12:00 14:00 


Vol. 1655 111 37 1755 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 630 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 
01:00 315 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 
02:00 213 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 
03:00 185 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 
04:00 306 26 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 
05:00 586 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 
06:00 669 64 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 
07:00 949 64 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1029 
08:00 847 82 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 
09:00 1096 81 28 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1205 
10:00 1237 88 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1365 
11:00 1390 115 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1551 
12 PM 1547 92 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1657 
13:00 1420 89 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1522 
14:00 1621 76 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1714 
15:00 1632 93 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1744 
16:00 1708 70 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1793 
17:00 1757 58 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1831 
18:00 1768 64 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1848 
19:00 1669 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1717 
20:00 1390 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1431 
21:00 1256 28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1299 
22:00 1077 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1108 
23:00 1012 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039 
Total 26280 1284 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27982 
Percent 93.9% 4.6% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 11:00 11:00 
Vol. 1390 115 46 1551 
PM 
Peak 18:00 15:00 15:00 18:00 


Vol. 1768 93 19 1848 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 558 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 
01:00 308 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 
02:00 247 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 
03:00 183 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 
04:00 331 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 
05:00 581 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 
06:00 814 61 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897 
07:00 1080 50 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1161 
08:00 989 97 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1105 
09:00 1086 95 22 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1203 
10:00 1313 74 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1422 
11:00 1435 102 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1570 
12 PM 1582 80 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1683 
13:00 1545 92 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1680 
14:00 1739 87 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1842 
15:00 1870 79 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1968 
16:00 1757 69 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1843 
17:00 1868 60 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1935 
18:00 1870 69 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1944 
19:00 1720 54 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1792 
20:00 1436 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1475 
21:00 1161 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1204 
22:00 1161 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1198 
23:00 1134 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1169 
Total 27768 1268 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29461 
Percent 94.3% 4.3% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 10:00 11:00 
Vol. 1435 102 35 1570 
PM 
Peak 15:00 13:00 13:00 15:00 


Vol. 1870 92 43 1968 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/05/1 
7 644 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 
01:00 384 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 
02:00 244 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 
03:00 196 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 
04:00 356 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 
05:00 572 54 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 
06:00 764 40 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 
07:00 1103 75 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1201 
08:00 1100 105 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225 
09:00 1180 83 28 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1291 
10:00 1233 82 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1347 
11:00 1409 94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1544 
12 PM 1477 103 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1606 
13:00 1389 77 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1487 
14:00 1660 79 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1769 
15:00 1662 61 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1739 
16:00 1730 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1783 
17:00 1603 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1668 
18:00 1686 55 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1747 
19:00 1528 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1582 
20:00 1318 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1349 
21:00 1269 44 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1335 
22:00 1299 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1336 
23:00 1149 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1179 
Total 26955 1244 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28632 
Percent 94.1% 4.3% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 11:00 11:00 
Vol. 1409 105 4 1544 
PM 
Peak 16:00 12:00 14:00 16:00 


Vol. 1730 103 30 1783 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 819 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 
01:00 618 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 
02:00 486 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 
03:00 342 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 
04:00 415 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 
05:00 478 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 
06:00 660 27 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 
07:00 940 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 
08:00 999 47 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058 
09:00 1186 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1249 
10:00 1336 40 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392 
11:00 1618 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1674 
12 PM 1786 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1823 
13:00 1858 37 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1904 
14:00 1923 35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1973 
15:00 1887 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1924 
16:00 2093 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2125 
17:00 1751 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1788 
18:00 1588 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1617 
19:00 1536 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1565 
20:00 1279 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1296 
21:00 1341 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1359 
22:00 1239 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1271 
23:00 1089 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1116 
Total 29267 646 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30106 
Percent 97.2% 2.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 06:00 11:00 
Vol. 1618 50 16 1674 
PM 
Peak 16:00 13:00 14:00 16:00 


Vol. 2093 37 15 2125 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 708 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 
01:00 650 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 
02:00 428 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 
03:00 337 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 
04:00 376 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 
05:00 476 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 
06:00 515 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 
07:00 681 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 
08:00 810 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 
09:00 1076 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1099 
10:00 1240 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1263 
11:00 1348 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 
12 PM 1646 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1677 
13:00 1799 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1825 
14:00 1819 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1855 
15:00 1718 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1754 
16:00 1601 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1627 
17:00 1710 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1735 
18:00 1584 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1599 
19:00 1476 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1490 
20:00 1327 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1356 
21:00 1098 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 
22:00 993 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 
23:00 776 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 
Total 26192 436 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26768 


Percent 97.8% 1.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0. 


° 
xf 


AM : 

Poak 11:00 11:00 03:00 11:00 
Vol. 1348 26 8 1380 
PM : 

Peak 14:00 15:00 20:00 14:00 


Vol. 1819 30 10 1855 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/08/1 
7 476 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 
01:00 298 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 
02:00 204 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 
03:00 153 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 
04:00 292 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 
05:00 555 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 
06:00 812 42 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 
07:00 1010 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1090 
08:00 960 83 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060 
09:00 1029 68 33 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1130 
10:00 1138 122 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1296 
11:00 1228 116 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1373 
12 PM 1326 65 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1421 
13:00 1414 97 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1536 
14:00 1590 57 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1666 
15:00 1768 60 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1847 
16:00 1689 82 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1799 
17:00 1733 54 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1807 
18:00 1757 60 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1832 
19:00 1348 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 
20:00 1230 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1249 
21:00 1040 31 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1083 
22:00 904 29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 
23:00 780 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 
Total 24734 1197 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26334 
Percent 93.9% 4.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 10:00 11:00 
Vol. 1228 122 36 1373 
PM 
Peak 15:00 13:00 12:00 15:00 


Vol. 1768 97 30 1847 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 422 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 
01:00 286 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 
02:00 194 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 
03:00 156 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 
04:00 273 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 
05:00 517 51 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 
06:00 803 59 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 
07:00 947 64 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1035 
08:00 987 68 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 
09:00 1063 86 37 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1186 
10:00 1171 112 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1327 
11:00 1220 90 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1344 
12 PM 1229 75 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1322 
13:00 1274 90 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397 
14:00 1608 72 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1707 
15:00 1787 82 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1884 
16:00 1795 87 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 
17:00 1854 63 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1930 
18:00 1844 54 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1913 
19:00 1530 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1578 
20:00 1265 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1310 
21:00 1177 37 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1227 
22:00 1011 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1046 
23:00 845 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 
Total 25258 1286 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27000 
Percent 93.5% 4.8% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 10:00 11:00 
Vol. 1220 112 44 1344 
PM 
Peak 17:00 13:00 13:00 17:00 


Vol. 1854 90 33 1930 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit DATA 
City, State: Boston, MA eee a 175607 C Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fte:306 75-6100 Fax 306 73.0118 Site Code: 13796.00 
mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB 
12:00 AM 337 651 321 573 338 672 481 838 553 722 371 496 294 440 385 627 
01:00 192 334 191 333 366 399 358 632 492 671 314 311 205 310 303 427 
02:00 197 234 210 259 219 262 311 501 335 443 160 211 169 209 229 303 
03:00 311 211 329 212 335 236 350 363 298 352 303 170 313 182 320 247 
04:00 681 354 728 362 706 405 516 445 469 393 738 322 704 325 649 372 
05:00 1572 637 1571 631 1470 648 755 516 613 504 1580 610 1552 589 1302 591 
06:00 1984 753 1938 897 1990 822 1062 703 825 541 2021 877 2016 885 1691 783 
07:00 1822 1029 1880 1161 1825 1201 1080 974 911 706 1835 1090 1861 1035 1602 1028 
08:00 1928 955 1889 1105 1896 1225 1213 1058 1013 840 1875 1060 1954 1080 1681 1046 
09:00 1935 1205 1939 1203 1653 1291 1428 1249 1361 1099 1824 1130 1805 1186 1706 1195 
10:00 1868 1365 1834 1422 1646 1347 1675 1392 1443 1263 1588 1296 1678 1327 1676 1345 
11:00 1690 1551 1591 1570 1685 1544 1740 1674 1574 1380 1578 1373 1590 1344 1635 1491 
12:00 PM 1573 1657 1671 1683 1780 1606 1771 1823 1772 1677 1630 1421 1613 1322 1687 1598 
01:00 1741 1522 1732 1680 1859 1487 1855 1904 1738 1825 1628 1536 1576 1397 1733 1622 
02:00 1784 1714 1847 1842 1919 1769 2013 1973 1786 1855 1674 1666 1755 1707 1825 1789 
03:00 1799 1744 1749 1968 1707 1739 2011 1924 1667 1754 1710 1847 1737 1884 1769 1837 
04:00 1614 1793 1693 1843 1649 1783 1838 2125 1780 1627 1529 1799 1639 1900 1677 1839 
05:00 1591 1831 1654 1935 1705 1668 1772 1788 1571 1735 1415 1807 1581 1930 1613 1813 
06:00 1405 1848 1467 1944 1663 1747 1738 1617 1550 1599 1243 1832 1381 1913 1492 1786 
07:00 1243 1717 1273 1792 1492 1582 1591 1565 1315 1490 1152 1396 1202 1578 1324 1589 
08:00 1163 1431 1146 1475 1092 1349 1246 1296 1149 1356 1048 1249 974 1310 1117 1352 
09:00 929 1299 986 1204 1000 1335 1195 1359 1005 1122 883 1083 882 1227 983 1233 
10:00 781 1108 829 1198 921 1336 991 1271 755 1020 689 949 758 1046 818 1133 
11:00 506 1039 542 1169 661 1179 764 1116 499 794 423 803 485 874 554 996 
Total 30646 27982 31010 29461 31577 28632 29754 30106 26474 26768 29211 26334 29724 27000 29771 28042 
Day 58628 60471 60209 59860 53242 55545 56724 57813 
AM Peak 06:00 11:00 09:00 11:00 06:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 06:00 11:00 06:00 11:00 09:00 11:00 
Vol. 1984 1551 1939 1570 1990 1544 1740 1674 1574 1380 2021 1373 2016 1344 1706 1491 
PM Peak 15:00 18:00 14:00 15:00 14:00 16:00 14:00 16:00 14:00 14:00 15:00 15:00 14:00 17:00 14:00 16:00 
Vol. 1799 1848 1847 1968 1919 1783 2013 2125 1786 1855 1710 1847 1755 1930 1825 1839 
Comb. 
Foial 58628 60471 60209 59860 53242 55545 56724 57813 
ADT ADT 57,811 AADT 57,811 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/3/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Wed 
12:00 99 364 193 426 292 790 
12:15 91 386 174 409 265 795 
12:30 89 421 139 405 228 826 
12:45 58 337 402 1573 145 651 417 1657 203 988 819 3230 
01:00 64 426 103 389 167 815 
01:15 39 420 99 384 138 804 
01:30 49 471 69 384 118 855 
01:45 40 192 424 1741 63 334 365 1522 103 526 789 3263 
02:00 43 433 60 402 103 835 
02:15 45 453 61 450 106 903 
02:30 49 444 58 450 107 894 
02:45 60 197 454 1784 55 234 412 1714 115 431 866 3498 
03:00 56 464 48 447 104 911 
03:15 61 457 46 445 107 902 
03:30 87 449 49 424 136 873 
03:45 107 311 429 1799 68 211 428 1744 175 522 857 3543 
04:00 111 423 72 427 183 850 
04:15 149 406 88 477 237 883 
04:30 194 385 88 445 282 830 
04:45 227 681 400 1614 106 354 444 1793 333 1035 844 3407 
05:00 283 424 136 448 419 872 
05:15 355 387 145 462 500 849 
05:30 446 406 164 476 610 882 
05:45 488 1572 374 1591 192 637 445 1831 680 2209 819 3422 
06:00 505 374 181 454 686 828 
06:15 504 365 176 436 680 801 
06:30 518 364 172 461 690 825 
06:45 457 1984 302 1405 224 753 497 1848 681 2737 799 3253 
07:00 450 333 209 418 659 751 
07:15 478 285 297 474 775 759 
07:30 437 313 276 447 713 760 
07:45 457 1822 312 1243 247 1029 378 1717 704 2851 690 2960 
08:00 481 308 223 369 704 677 
08:15 471 287 229 354 700 641 
08:30 468 294 221 366 689 660 
08:45 508 1928 274 1163 282 955 342 1431 790 2883 616 2594 
09:00 487 267 265 313 752 580 
09:15 496 249 308 356 804 605 
09:30 463 203 318 300 781 503 
09:45 489 1935 210 929 314 1205 330 1299 803 3140 540 2228 
10:00 448 204 316 294 764 498 
10:15 479 190 327 272 806 462 
10:30 484 186 368 271 852 457 
10:45 457 1868 201 781 354 1365 271 1108 811 3233 472 1889 
11:00 432 150 414 292 846 442 
11:15 415 126 382 285 797 411 
11:30 416 120 374 265 790 385 
11:45 427 1690 110 506 381 1551 197 1039 808 3241 307 1545 
Total 14517 16129 9279 18703 23796 34832 
Percent 61.0% 46.3% 39.0% 53.7% 
Day Total 30646 27982 58628 
Peak 05:45 - 02:45 - 11:00 - 06:30 - 10:15 - 02:15 - 3 : 
Vol. 2015 - 1824 - 1551 : 1850 = 3315 - 3574 7 : - 
P.H.F. 0.972 0.983 0.937 0.931 0.973 0.981 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/4/2017 
Time AM. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Thu 
12:00 78 437 177 429 255 866 
12:15 84 436 145 427 229 863 
12:30 66 410 123 445 189 855 
12:45 93 321 388 1671 128 573 382 1683 221 894 770 3354 
01:00 54 456 107 403 161 859 
01:15 54 419 95 454 149 873 
01:30 44 392 77 389 121 781 
01:45 39 191 465 1732 54 333 434 1680 93 524 899 3412 
02:00 48 471 63 468 111 939 
02:15 47 399 75 463 122 862 
02:30 52 486 57 463 109 949 
02:45 63 210 491 1847 64 259 448 1842 127 469 939 3689 
03:00 46 459 44 484 90 943 
03:15 60 428 51 476 111 904 
03:30 98 455 51 499 149 954 
03:45 125 329 407 1749 66 212 509 1968 191 541 916 3717 
04:00 121 420 87 425 208 845 
04:15 177 407 81 479 258 886 
04:30 191 428 102 474 293 902 
04:45 239 728 438 1693 92 362 465 1843 331 1090 903 3536 
05:00 267 431 151 523 418 954 
05:15 365 412 154 464 519 876 
05:30 456 414 156 479 612 893 
05:45 483 1571 397 1654 170 631 469 1935 653 2202 866 3589 
06:00 514 403 208 454 722 857 
06:15 486 361 233 488 719 849 
06:30 487 365 217 491 704 856 
06:45 451 1938 338 1467 239 897 511 1944 690 2835 849 3411 
07:00 433 303 264 492 697 795 
07:15 470 344 314 437 784 781 
07:30 479 337 297 444 776 781 
07:45 498 1880 289 1273 286 1161 419 1792 784 3041 708 3065 
08:00 457 285 272 328 729 613 
08:15 490 297 288 375 778 672 
08:30 458 308 267 409 725 717 
08:45 484 1889 256 1146 278 1105 363 1475 762 2994 619 2621 
09:00 485 279 297 290 782 569 
09:15 483 254 275 348 758 602 
09:30 482 228 311 285 793 513 
09:45 489 1939 225 986 320 1203 281 1204 809 3142 506 2190 
10:00 450 216 320 255 770 471 
10:15 468 208 327 329 795 537 
10:30 431 199 371 308 802 507 
10:45 485 1834 206 829 404 1422 306 1198 889 3256 512 2027 
11:00 366 160 402 359 768 519 
11:15 375 127 400 284 775 411 
11:30 450 150 392 290 842 440 
11:45 400 1591 105 542 376 1570 236 1169 776 3161 341 1711 
Total 14421 16589 9728 19733 24149 36322 
Percent 59.7% 45.7% 40.3% 54.3% 
Day Total 31010 29461 60471 
Peak 05:45 - 02:30 7 10:45 - 06:15 - 10:45 - 02:45 - 7 = 
Vol. 1970 - 1864 - 1598 - 1982 - 3274 - 3740 - 2 = 
P.H.F. 0.958 0.949 0.989 0.947 0.921 0.980 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB ea 5/5/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Fri 
12:00 110 441 183 418 293 859 
12:15 93 433 189 367 282 800 
12:30 56 450 154 402 210 852 
12:45 79 338 456 1780 146 672 419 1606 225 1010 875 3386 
01:00 74 452 83 353 157 805 
01:15 81 471 112 380 193 851 
01:30 120 470 107 383 227 853 
01:45 91 366 466 1859 97 399 371 1487 188 765 837 3346 
02:00 74 467 85 434 159 901 
02:15 54 493 53 457 107 950 
02:30 43 481 59 452 102 933 
02:45 48 219 478 1919 65 262 426 1769 113 481 904 3688 
03:00 59 438 52 424 111 862 
03:15 65 408 45 448 110 856 
03:30 100 450 58 427 158 877 
03:45 111 335 411 1707 81 236 440 1739 192 571 851 3446 
04:00 121 421 85 454 206 875 
04:15 158 440 77 434 235 874 
04:30 192 406 114 443 306 849 
04:45 235 706 382 1649 129 405 452 1783 364 1111 834 3432 
05:00 231 426 118 427 349 853 
05:15 368 394 151 427 519 821 
05:30 410 425 187 415 597 840 
05:45 461 1470 460 1705 192 648 399 1668 653 2118 859 3373 
06:00 524 441 217 410 741 851 
06:15 503 423 196 445 699 868 
06:30 479 407 212 441 691 848 
06:45 484 1990 392 1663 197 822 451 1747 681 2812 843 3410 
07:00 452 415 269 422 721 837 
07:15 451 396 305 420 756 816 
07:30 456 376 343 397 799 773 
07:45 466 1825 305 1492 284 1201 343 1582 750 3026 648 3074 
08:00 468 283 328 347 796 630 
08:15 509 303 275 360 784 663 
08:30 458 231 301 290 759 521 
08:45 461 1896 275 1092 321 1225 352 1349 782 3121 627 2441 
09:00 416 254 285 353 701 607 
09:15 404 265 346 329 750 594 
09:30 439 252 313 358 752 610 
09:45 394 1653 229 1000 347 1291 295 1335 741 2944 524 2335 
10:00 394 248 304 355 698 603 
10:15 400 255 335 352 735 607 
10:30 438 242 357 323 795 565 
10:45 414 1646 176 921 351 1347 306 1336 765 2993 482 2257 
11:00 394 201 415 296 809 497 
11:15 411 156 393 317 804 473 
11:30 419 154 364 320 783 474 
11:45 461 1685 150 661 372 1544 246 1179 833 3229 396 1840 
Total 14129 17448 10052 18580 24181 36028 
Percent 58.4% 48.4% 41.6% 51.6% 
Day Total 31577 28632 60209 
Peak 06:00 - 02:00 - 11:00 - 04:00 - 11:00 - 02:00 - - - 
Vol. 1990 - 1919 - 1544 - 1783 - 3229 - 3688 - - - 
P.H.F. 0.949 0.973 0.930 0.982 0.969 0.971 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/6/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sat 
12:00 146 458 202 448 348 906 
12:15 131 412 237 447 368 859 
12:30 103 462 236 467 339 929 
12:45 101 481 439 1771 163 838 461 1823 264 1319 900 3594 
01:00 98 437 171 486 269 923 
01:15 98 472 138 457 236 929 
01:30 65 484 160 476 225 960 
01:45 97 358 462 1855 163 632 485 1904 260 990 947 3759 
02:00 99 470 126 473 225 943 
02:15 85 507 129 509 214 1016 
02:30 68 520 133 478 201 998 
02:45 59 311 516 2013 113 501 513 1973 172 812 1029 3986 
03:00 66 504 95 462 161 966 
03:15 69 517 100 498 169 1015 
03:30 100 500 69 444 169 944 
03:45 115 350 490 2011 99 363 520 1924 214 713 1010 3935 
04:00 94 431 83 472 177 903 
04:15 124 440 118 534 242 974 
04:30 151 489 101 588 252 1077 
04:45 147 516 478 1838 143 445 531 2125 290 961 1009 3963 
05:00 159 461 101 455 260 916 
05:15 179 392 130 409 309 801 
05:30 204 463 133 455 337 918 
05:45 213 755 456 1772 152 516 469 1788 365 1271 925 3560 
06:00 235 473 137 413 372 886 
06:15 262 422 149 380 411 802 
06:30 294 419 208 410 502 829 
06:45 271 1062 424 1738 209 703 414 1617 480 1765 838 3355 
07:00 259 363 217 425 476 788 
07:15 275 439 265 384 540 823 
07:30 266 410 245 400 511 810 
07:45 280 1080 379 1591 247 974 356 1565 527 2054 735 3156 
08:00 264 322 247 366 511 688 
08:15 299 321 284 281 583 602 
08:30 304 307 263 333 567 640 
08:45 346 1213 296 1246 264 1058 316 1296 610 2271 612 2542 
09:00 335 312 307 334 642 646 
09:15 334 272 313 332 647 604 
09:30 372 319 318 344 690 663 
09:45 387 1428 292 1195 311 1249 349 1359 698 2677 641 2554 
10:00 367 266 316 335 683 601 
10:15 419 250 336 332 755 582 
10:30 436 243 336 299 772 542 
10:45 453 1675 232 991 404 1392 305 1271 857 3067 537 2262 
11:00 389 206 408 288 797 494 
11:15 438 212 433 273 871 485 
11:30 435 201 431 326 866 527 
11:45 478 1740 145 764 402 1674 229 1116 880 3414 374 1880 
Total 10969 18785 10345 19761 21314 38546 
Percent 51.5% 48.7% 48.5% 51.3% 
Day Total 29754 30106 59860 
Peak 11:00 - 02:30 - 10:45 - 04:00 - 11:00 - 02:15 - - - 
Vol. 1740 - 2057 - 1676 - 2125 - 3414 - 4009 - - - 
P.H.F. 0.910 0.989 0.968 0.903 0.970 0.974 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/7/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sun 
12:00 160 432 155 407 315 839 
12:15 121 452 207 408 328 860 
12:30 133 460 187 414 320 874 
12:45 139 553 428 1772 173 722 448 1677 312 1275 876 3449 
01:00 152 446 211 480 363 926 
01:15 98 397 187 435 285 832 
01:30 114 465 160 468 274 933 
01:45 128 492 430 1738 113 671 442 1825 241 1163 872 3563 
02:00 136 460 119 456 255 916 
02:15 67 455 108 435 175 890 
02:30 67 451 111 469 178 920 
02:45 65 335 420 1786 105 443 495 1855 170 778 915 3641 
03:00 64 401 84 464 148 865 
03:15 64 420 104 454 168 874 
03:30 77 454 84 399 161 853 
03:45 93 298 392 1667 80 352 437 1754 173 650 829 3421 
04:00 110 467 108 431 218 898 
04:15 93 449 86 445 179 894 
04:30 139 447 93 384 232 831 
04:45 127 469 417 1780 106 393 367 1627 233 862 784 3407 
05:00 123 383 122 438 245 821 
05:15 144 412 95 422 239 834 
05:30 158 397 142 426 300 823 
05:45 188 613 379 1571 145 504 449 1735 333 1117 828 3306 
06:00 182 385 118 447 300 832 
06:15 211 415 114 360 325 775 
06:30 218 374 149 435 367 809 
06:45 214 825 376 1550 160 541 357 1599 374 1366 733 3149 
07:00 207 360 171 402 378 762 
07:15 224 301 188 366 412 667 
07:30 250 364 171 396 421 760 
07:45 230 911 290 1315 176 706 326 1490 406 1617 616 2805 
08:00 200 282 202 352 402 634 
08:15 232 309 196 325 428 634 
08:30 288 277 227 352 515 629 
08:45 293 1013 281 1149 215 840 327 1356 508 1853 608 2505 
09:00 313 244 256 304 569 548 
09:15 335 277 240 321 575 598 
09:30 382 257 336 253 718 510 
09:45 331 1361 227 1005 267 1099 244 1122 598 2460 471 2127 
10:00 312 211 283 258 595 469 
10:15 355 191 289 297 644 488 
10:30 358 186 352 261 710 447 
10:45 418 1443 167 755 339 1263 204 1020 757 2706 371 1775 
11:00 370 139 303 240 673 379 
11:15 393 142 371 194 764 336 
11:30 383 109 350 195 733 304 
11:45 428 1574 109 499 356 1380 165 794 784 2954 274 1293 
Total 9887 16587 8914 17854 18801 34441 
Percent 52.6% 48.2% 47.4% 51.8% 
Day Total 26474 26768 53242 
Peak 11:00 - 01:30 - 11:00 - 02:30 - 11:00 - 02:00 - - - 
Vol. 1574 - 1810 - 1380 - 1882 - 2954 - 3641 - - - 
P.H.F. 0.919 0.973 0.930 0.951 0.942 0.989 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/8/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Mon 
12:00 97 413 150 318 247 731 
12:15 107 381 124 352 231 733 
12:30 83 448 112 389 195 837 
12:45 84 371 388 1630 110 496 362 1421 194 867 750 3051 
01:00 83 422 82 385 165 807 
01:15 106 366 94 357 200 723 
01:30 66 419 68 383 134 802 
01:45 59 314 421 1628 67 311 411 1536 126 625 832 3164 
02:00 39 421 67 398 106 819 
02:15 44 386 66 447 110 833 
02:30 41 419 36 410 77 829 
02:45 36 160 448 1674 42 211 411 1666 78 371 859 3340 
03:00 55 426 30 480 85 906 
03:15 59 405 39 473 98 878 
03:30 79 453 42 458 121 911 
03:45 110 303 426 1710 59 170 436 1847 169 473 862 3557 
04:00 121 370 53 464 174 834 
04:15 153 359 63 433 216 792 
04:30 219 437 80 464 299 901 
04:45 245 738 363 1529 126 322 438 1799 371 1060 801 3328 
05:00 289 354 126 473 415 827 
05:15 349 338 144 458 493 796 
05:30 439 368 169 432 608 800 
05:45 503 1580 355 1415 171 610 444 1807 674 2190 799 3222 
06:00 547 330 217 438 764 768 
06:15 518 332 197 487 715 819 
06:30 506 308 225 446 731 754 
06:45 450 2021 273 1243 238 877 461 1832 688 2898 734 3075 
07:00 459 324 282 352 741 676 
07:15 464 272 291 350 755 622 
07:30 435 300 259 352 694 652 
07:45 477 1835 256 1152 258 1090 342 1396 735 2925 598 2548 
08:00 471 270 263 317 734 587 
08:15 494 280 243 319 737 599 
08:30 472 257 271 314 743 571 
08:45 438 1875 241 1048 283 1060 299 1249 721 2935 540 2297 
09:00 444 227 261 282 705 509 
09:15 445 229 286 301 731 530 
09:30 482 200 284 244 766 444 
09:45 453 1824 227 883 299 1130 256 1083 752 2954 483 1966 
10:00 380 184 306 248 686 432 
10:15 412 179 322 221 734 400 
10:30 401 166 323 240 724 406 
10:45 395 1588 160 689 345 1296 240 949 740 2884 400 1638 
11:00 436 134 322 236 758 370 
11:15 397 125 358 196 755 321 
11:30 401 84 350 198 751 282 
11:45 344 1578 80 423 343 1373 173 803 687 2951 253 1226 
Total 14187 15024 8946 17388 23133 32412 
Percent 61.3% 46.4% 38.7% 53.6% 
Day Total 29211 26334 55545 
Peak 05:45 - 02:45 - 10:45 - 03:00 - 10:45 - 03:00 - 3 : 
Vol. 2074 - 1732 - 1375 : 1847 = 3004 - 3557 7 : - 
P.H.F. 0.948 0.956 0.960 0.962 0.991 0.976 
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Route 1A PRECISION 
between Jug Handle Entrance and Exit INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 C Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/9/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Tue 
12:00 95 426 110 280 205 706 
12:15 79 412 103 360 182 772 
12:30 66 370 116 357 182 727 
12:45 54 294 405 1613 111 440 325 1322 165 734 730 2935 
01:00 57 385 90 271 147 656 
01:15 49 395 87 332 136 727 
01:30 54 401 72 412 126 813 
01:45 45 205 395 1576 61 310 382 1397 106 515 777 2973 
02:00 38 469 66 382 104 851 
02:15 31 464 39 413 70 877 
02:30 51 409 55 459 106 868 
02:45 49 169 413 1755 49 209 453 1707 98 378 866 3462 
03:00 52 397 42 449 94 846 
03:15 71 457 30 496 101 953 
03:30 84 445 48 467 132 912 
03:45 106 313 438 1737 62 182 472 1884 168 495 910 3621 
04:00 113 378 65 492 178 870 
04:15 155 422 74 480 229 902 
04:30 201 422 84 447 285 869 
04:45 235 704 417 1639 102 325 481 1900 337 1029 898 3539 
05:00 266 414 128 494 394 908 
05:15 328 371 132 478 460 849 
05:30 460 414 146 487 606 901 
05:45 498 1552 382 1581 183 589 471 1930 681 2141 853 3511 
06:00 551 368 209 471 760 839 
06:15 504 334 197 488 701 822 
06:30 478 362 211 461 689 823 
06:45 483 2016 317 1381 268 885 493 1913 751 2901 810 3294 
07:00 436 311 248 456 684 767 
07:15 466 318 273 434 739 752 
07:30 470 293 245 378 715 671 
07:45 489 1861 280 1202 269 1035 310 1578 758 2896 590 2780 
08:00 491 263 294 338 785 601 
08:15 504 249 266 318 770 567 
08:30 467 234 267 341 734 575 
08:45 492 1954 228 974 253 1080 313 1310 745 3034 541 2284 
09:00 440 210 291 331 731 541 
09:15 460 249 297 323 757 572 
09:30 476 233 331 289 807 522 
09:45 429 1805 190 882 267 1186 284 1227 696 2991 474 2109 
10:00 394 204 332 252 726 456 
10:15 433 193 337 263 770 456 
10:30 441 171 342 264 783 435 
10:45 410 1678 190 758 316 1327 267 1046 726 3005 457 1804 
11:00 402 137 331 290 733 427 
11:15 413 123 323 222 736 345 
11:30 406 127 343 196 749 323 
11:45 369 1590 98 485 347 1344 166 874 716 2934 264 1359 
Total 14141 15583 8912 18088 23053 33671 
Percent 61.3% 46.3% 38.7% 53.7% 
Day Total 29724 27000 56724 
Peak 05:45 - 02:00 - 11:00 - 04:45 - 07:45 - 03:15 - = : 
Vol. 2031 - 1755 - 1344 : 1940 3047 - 3645 7 : . 
P.H.F. 0.922 0.936 0.968 0.982 0.970 0.956 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 4 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 4 
01:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
02:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
05:00 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
06:00 143 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 
07:00 211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 
08:00 120 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 
09:00 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
10:00 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 22 
11:00 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
12 PM 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
13:00 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
14:00 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 
15:00 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
16:00 25 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 25 
17:00 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
18:00 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
19:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
20:00 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 25 
21:00 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
22:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
23:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Total 854 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887 
Percent 96.3% 3.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Poakk 07:00 08:00 04:00 07:00 
Vol. 211 5 2 212 
PM 14:00 13:00 20:00 14:00 
Peak : : 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 2 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 2 
01:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
03:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
04:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
05:00 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
06:00 155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 
07:00 215 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
08:00 113 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 
09:00 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
10:00 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 19 
11:00 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
12 PM 37 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 
13:00 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
14:00 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
15:00 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
16:00 25 2 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 27 
17:00 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
18:00 24 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
19:00 25 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
20:00 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 27 
21:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
22:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
23:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Total 845 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 
Percent 96.6% 2.9% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Paak 07:00 05:00 08:00 07:00 
Vol. 215 2 1 216 
PM 12:00 13:00 12:00 12:00 
Peak : 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 2 1 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 3 
01:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
03:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
04:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
05:00 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
06:00 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 
07:00 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 
08:00 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 
09:00 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
10:00 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 28 
11:00 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 
12 PM 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 
13:00 69 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 
14:00 75 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 
15:00 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 
16:00 4 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 41 
17:00 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
18:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 
19:00 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
20:00 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 40 
21:00 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
22:00 vf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
23:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Total 994 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1017 
Percent 97.7% 2.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Poak 07:00 05:00 07:00 
Vol. 179 2 179 
PM 14:00 14:00 20:00 14:00 
Peak : 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
01:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
02:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
03:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
04:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
05:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
06:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 
07:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
08:00 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
09:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
10:00 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
11:00 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 
12 PM 160 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 
13:00 188 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 
14:00 206 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 
15:00 251 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 
16:00 260 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 
17:00 254 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 
18:00 116 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 
19:00 346 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 
20:00 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 
21:00 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
22:00 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
23:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Total 2248 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2271 
Percent 99.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 11:00 
Vol. 134 2 135 
PM 
Peak 19:00 13:00 19:00 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
01:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
02:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
03:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
04:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
05:00 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
06:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
07:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
08:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
09:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
10:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
11:00 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
12 PM 82 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 
13:00 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
14:00 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 
15:00 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 
16:00 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
17:00 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
18:00 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
19:00 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
20:00 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
21:00 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
22:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
23:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 630 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 
Percent 98.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 05:00 11:00 
Vol. 48 2 49 
PM 
Peak 12:00 12:00 12:00 


Page 6 


Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/08/1 
7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
02:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
05:00 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
06:00 146 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 
07:00 210 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 
08:00 113 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 
09:00 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
10:00 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
11:00 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
12 PM 24 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
13:00 28 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
14:00 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
15:00 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
16:00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
17:00 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
18:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
19:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
20:00 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
21:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
22:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
23:00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Total 746 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 
Percent 96.1% 3.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 08:00 07:00 07:00 
Vol. 210 4 1 212 
PM 
Peak 20:00 13:00 12:00 13:00 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
01:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
03:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
04:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
05:00 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
06:00 180 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 
07:00 234 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 
08:00 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 
09:00 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
10:00 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
11:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
12 PM 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
13:00 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
14:00 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
15:00 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
16:00 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
17:00 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
18:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
19:00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
20:00 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
21:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
22:00 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
23:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Total 839 19 it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 
Percent 97.0% 2.2% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 06:00 06:00 07:00 
Vol. 234 5 2 235 
PM 
Peak 14:00 12:00 12:00 14:00 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/03/1 
7 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
01:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
02:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
03:00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
05:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
06:00 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
07:00 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
08:00 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
09:00 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
10:00 71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
11:00 132 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 
12 PM 162 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
13:00 168 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 
14:00 176 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 
15:00 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 
16:00 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 
17:00 237 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 
18:00 229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 
19:00 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
20:00 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 
21:00 88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
22:00 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
23:00 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
Total 2231 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2267 
Percent 98.4% 1.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 08:00 11:00 
Vol. 132 4 1 136 
PM 17:00 12:00 12:00 17:00 
Peak : 


Page 9 


Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
01:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
02:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
03:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
04:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
05:00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
06:00 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
07:00 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
08:00 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
09:00 49 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
10:00 79 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 
11:00 122 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 
12 PM 191 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 
13:00 157 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 
14:00 214 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
15:00 211 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
16:00 246 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 
17:00 286 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 
18:00 229 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 
19:00 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 
20:00 118 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 
21:00 88 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 
22:00 46 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
23:00 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
Total 2354 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2414 
Percent 97.5% 2.1% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 09:00 11:00 
Vol. 122 9 2 133 
PM 
Peak 17:00 15:00 17:00 17:00 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
01:00 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
02:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
03:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
04:00 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
05:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
06:00 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
07:00 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
08:00 46 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
09:00 78 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 
10:00 120 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 
11:00 214 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 
12 PM 240 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 
13:00 230 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 
14:00 225 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 
15:00 262 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 
16:00 235 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 
17:00 316 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 
18:00 213 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
19:00 153 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 
20:00 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 
21:00 64 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
22:00 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
23:00 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
Total 2674 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2720 
Percent 98.3% 1.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 06:00 11:00 
Vol. 214 6 1 221 
PM 17:00 12:00 12:00 17:00 
Peak . , : 


Vol. 316 4 1 318 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
01:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
02:00 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
03:00 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
04:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
05:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
06:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
07:00 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
08:00 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
09:00 138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 
10:00 270 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 
11:00 402 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 
12 PM 484 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 
13:00 510 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 
14:00 525 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 
15:00 473 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 
16:00 437 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 
17:00 403 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 
18:00 227 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 
19:00 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 
20:00 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 
21:00 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 
22:00 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 
23:00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
Total 4455 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4493 
Percent 99.2% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 11:00 
Vol. 402 6 408 
PM 
Peak 14:00 17:00 12:00 14:00 


Tomasello Drive 
east of Route 1A 
City, State: Boston, MA 

Client: VHB/ A. Berthaume 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
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175607 D Class 
Site Code: 13796.00 


EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
01:00 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
02:00 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
03:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
04:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
05:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
06:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
07:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
08:00 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
09:00 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
10:00 82 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 
11:00 163 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 
12 PM 232 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 
13:00 200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 
14:00 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 
15:00 193 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 
16:00 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 
17:00 170 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 
18:00 134 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 
19:00 108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 
20:00 88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
21:00 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
22:00 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
23:00 23 1 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 24 
Total 1998 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 
Percent 99.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 01:00 11:00 
Vol. 163 3 1 164 
PM 42:00 12:00 12:00 
Peak : : ; 
Vol. 232 2 234 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/08/1 
7 13 1 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 14 
01:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
02:00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00 2 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
05:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
06:00 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
07:00 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
08:00 36 2 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
09:00 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 
10:00 68 2 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 70 
11:00 89 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
12 PM 128 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 
13:00 121 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 
14:00 162 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 
15:00 222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 
16:00 247 4 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 251 
17:00 296 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 
18:00 207 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 
19:00 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 
20:00 84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 
21:00 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 
22:00 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
23:00 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Total 2052 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2096 
Percent 97.9% 1.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Poak 11:00 07:00 11:00 11:00 
Vol. 89 2 1 92 
PM 17:00 13:00 14:00 17:00 
Peak : 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/09/1 
7 8 1 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 9 
01:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
02:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
03:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 3 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
05:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
06:00 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
07:00 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
08:00 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
09:00 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
10:00 72 4 1 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 77 
11:00 99 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 
12 PM 110 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 
13:00 119 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 
14:00 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 
15:00 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 
16:00 249 4 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 253 
17:00 323 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 
18:00 202 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 
19:00 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 
20:00 72 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 74 
21:00 62 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 
22:00 34 1 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
23:00 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
Total 2106 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2146 
Percent 98.1% 1.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
oak 11:00 10:00 10:00 11:00 
Vol. 99 4 1 103 
PM 17:00 13:00 13:00 17:00 
Peak : 
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Tomasello Drive PRECISION 
east of Route 1A DATA 
City, State: Boston, MA eee Le a 175607 D Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fte:306 47-6100 Fat 308 73.0118 Site Code: 13796.00 
‘Mail: jatarequests pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB 
12:00 AM 4 18 3 16 3 15 5 23 4 28 4 14 6 9 4 18 
01:00 2 4 2 5 1 12 3 11 4 10 0 7 1 7 D 8 
02:00 3 4 0 3 3 3 3 10 3 14 2 4 1 4 2 6 
03:00 0 4 1 i D 1 1 10 2 7 0 0 1 4 1 5 
04:00 4 3 2 7 3 12 4 3 4 6 2 2 4 3 3 5 
05:00 10 10 10 17 6 10 5 6 7 5 8 14 rh 10 8 10 
06:00 147 27 156 26 117 14 7 10 2 9 147 16 187 29 109 19 
07:00 212 34 216 36 179 45 8 30 7 18 212 48 235 50 153 37 
08:00 126 45 115 45 99 48 16 39 5 31 117 38 115 39 85 4 
09:00 33 62 25 56 27 80 21 139 10 50 16 47 43 50 25 69 
10:00 22 75 19 85 28 123 87 272 21 85 17 70 20 77 31 112 
11:00 23 136 25 133 47 221 135 408 49 164 18 92 18 103 45 180 
12:00 PM 39 167 41 194 64 245 162 486 86 234 28 130 23 113 63 224 
01:00 45 171 35 160 72 233 193 511 56 202 33 126 30 126 66 218 
02:00 46 177 34 216 82 228 209 527 77 218 19 170 33 177 71 245 
03:00 29 218 29 216 47 265 253 475 53 194 22 223 19 228 65 260 
04:00 25 229 27 249 re 238 261 439 50 142 17 251 17 253 63 256 
05:00 25 241 27 290 38 318 255 408 56 171 15 298 16 325 62 293 
06:00 21 230 27 231 re 216 118 231 44 135 21 209 18 204 re 208 
07:00 18 150 25 138 44 154 348 187 38 109 21 122 17 141 73 143 
08:00 25 99 27 119 40 85 102 107 26 90 31 88 16 74 38 95 
09:00 18 90 21 91 21 68 49 73 30 48 13 64 18 65 24 71 
10:00 8 52 4 49 7 52 20 51 8 25 5 33 10 35 9 42 
11:00 2 28 5 25 5 34 6 37 1 24 8 30 6 20 5 28 
Total 887 2267 875 2414 1017 2720 2271 4493 643 3019 776 2096 865 2146 1048 2593 
Day 3154 3289 3737 6764 2662 2872 3011 3641 
AM Peak 07:00 11:00 07:00 11:00 07:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 07:00 11:00 07:00 11:00 07:00 11:00 
Vol. 212 136 216 133 179 201 135 408 49 164 212 92 235 103 153 180 
PM Peak 14:00 17:00 12:00 17:00 14:00 17:00 19:00 14:00 12:00 12:00 13:00 17:00 14:00 17:00 19:00 17:00 
Vol. 46 2A A 290 82 318 348 527 86 234 33 298 33 325 73 293 
ao 3154 3289 3737 6764 2662 2872 3011 3641 
ADT ADT 3,641 AADT 3,641 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 _ 175607 D Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB sea 5/3/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Wed 
12:00 0 7 7 41 7 48 
12:15 3 6 6 35 9 ui] 
12:30 0 14 2 39 2 53 
12:45 1 4 12 39 3 18 52 167 4 22 64 206 
01:00 1 18 1 47 2 65 
01:15 0 8 0 38 0 46 
01:30 1 10 2 49 3 59 
01:45 0 2 9 45 1 4 37 171 1 6 46 216 
02:00 1 6 0 38 1 44 
02:15 0 14 1 42 1 56 
02:30 0 13 1 52 1 65 
02:45 2 3 13 46 2 4 45 177 4 7 58 223 
03:00 0 8 1 41 1 49 
03:15 0 5 0 59 0 64 
03:30 0 9 2 58 2 67 
03:45 0 0 7 29 1 4 60 218 1 4 67 247 
04:00 0 1 0 55 0 56 
04:15 1 11 0 53 1 64 
04:30 3 6 0 56 3 62 
04:45 0 4 7 25 3 3 58 222 3 ve 65 247 
05:00 0 3 0 48 0 51 
05:15 1 8 1 62 2 70 
05:30 4 3 4 60 8 63 
05:45 5 10 11 25 5 10 71 241 10 20 82 266 
06:00 13 6 6 68 19 74 
06:15 35 iA 7 53 42 60 
06:30 43 4 5 52 48 56 
06:45 56 147 4 21 9 27 57 230 65 174 61 251 
07:00 61 9 8 38 69 47 
07:15 61 3 6 52 67 55 
07:30 51 2 9 31 60 33 
07:45 39 212 4 18 11 34 29 150 50 246 33 168 
08:00 38 5 9 18 47 23 
08:15 35 5 11 23 46 28 
08:30 29 9 8 32 37 A 
08:45 24 126 6 25 17 45 26 99 41 171 32 124 
09:00 14 5 16 20 30 25 
09:15 11 5 13 27 24 32 
09:30 4 3 17 29 21 32 
09:45 4 33 5 18 16 62 14 90 20 95 19 108 
10:00 8 1 19 13 27 14 
10:15 3 1 12 16 15 17 
10:30 4 3 22 14 26 17 
10:45 7 22 3 8 22 75 9 52 29 97 12 60 
11:00 9 1 33 11 42 12 
11:15 6 0 31 9 37 9 
11:30 5 0 35 4 40 4 
11:45 3 23 1 2 37 136 4 28 40 159 5 30 
Total 586 301 422 1845 1008 2146 
Percent 58.1% 14.0% 41.9% 86.0% 
Day Total 887 2267 3154 
Peak 06:45 - 00:30 - 11:00 - 05:15 - 06:45 - 05:15 - - - 
Vol. 229 - 52 - 136 - 261 - 261 - 289 - - - 
P.H.F. 0.939 0.722 0.919 0.919 0.946 0.881 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702__ 175607 D Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB ead 5/4/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Thu 
12:00 2 11 6 48 8 59 
12:15 0 14 4 59 4 73 
12:30 0 12 2 49 2 61 
12:45 0 2 4 4 4 16 38 194 4 18 42 235 
01:00 2 11 0 41 2 52 
01:15 0 13 3 40 3 53 
01:30 0 4 2 34 2 38 
01:45 0 2 7 35 0 5 45 160 0 v6 52 195 
02:00 0 8 0 47 0 55 
02:15 0 10 0 63 0 73 
02:30 0 10 2 55 2 65 
02:45 0 0 6 34 1 3 51 216 1 3 57 250 
03:00 0 7 2 48 2 55 
03:15 0 4 2 52 2 56 
03:30 0 11 1 56 1 67 
03:45 1 1 7 29 2 vA 60 216 3 8 67 245 
04:00 0 9 2 49 2 58 
04:15 0 6 0 63 0 69 
04:30 2 6 4 81 6 87 
04:45 0 2 6 27 1 vA 56 249 1 9 62 276 
05:00 1 6 1 70 2 76 
05:15 0 9 5 TL 5 86 
05:30 2 7 3 73 5 80 
05:45 7 10 5 27 8 17 70 290 15 27 75 317 
06:00 8 11 5 67 13 78 
06:15 33 8 1 59 34 67 
06:30 59 7 9 56 68 63 
06:45 56 156 1 27 11 26 49 231 67 182 50 258 
07:00 67 7 13 33 80 40 
07:15 68 7 6 52 74 59 
07:30 42 5 8 30 50 35 
07:45 39 216 6 25 9 36 23 138 48 252 29 163 
08:00 42 10 9 41 51 51 
08:15 35 4 15 20 50 24 
08:30 30 6 7 32 37 38 
08:45 8 115 A 27 14 45 26 119 22 160 33 146 
09:00 8 6 17 21 25 27 
09:15 10 5 16 33 26 38 
09:30 4 6 8 18 12 24 
09:45 3 25 4 21 15 56 19 91 18 81 23 112 
10:00 4 1 15 11 19 12 
10:15 6 0 23 19 29 19 
10:30 3 1 15 10 18 11 
10:45 6 19 2 4 32 85 9 49 38 104 11 53 
11:00 7 1 22 8 29 9 
11:15 8 1 31 6 39 7 
11:30 1 3 37 6 38 9 
11:45 9 25 0 5 43 133 5 25 52 158 5 30 
Total 573 302 436 1978 1009 2280 
Percent 56.8% 13.2% 43.2% 86.8% 
Day Total 875 2414 3289 
Peak 06:30 - 12:00 - 11:00 - 05:00 - 06:30 - 05:15 - - = 
Vol. 250 - 41 - 133 - 290 - 289 - 319 - - . 
P.H.F. 0.919 0.732 0.773 0.942 0.903 0.927 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB sea 5/5/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Fri 
12:00 1 16 5 69 6 85 
12:15 1 19 3 58 4 77 
12:30 1 13 1 60 2 73 
12:45 0 3 16 64 6 15 58 245 6 18 74 309 
01:00 0 15 2 65 2 80 
01:15 0 26 4 58 4 84 
01:30 1 18 3 52 4 70 
01:45 0 1 13 72 3 12 58 233 3 13 71 305 
02:00 0 17 0 51 0 68 
02:15 1 29 3 57 4 86 
02:30 1 18 0 64 1 82 
02:45 1 3 18 82 0 3 56 228 1 6 74 310 
03:00 1 14 0 67 1 81 
03:15 0 11 0 77 0 88 
03:30 1 10 1 55 2 65 
03:45 0 2 12 47 0 1 66 265 0 3 78 312 
04:00 0 8 1 61 1 69 
04:15 2 15 3 65 5 80 
04:30 0 11 2 57 2 68 
04:45 1 3 7 41 6 12 55 238 7 15 62 279 
05:00 2 8 0 81 2 89 
05:15 0 10 3 85 3 95 
05:30 2 12 1 82 3 94 
05:45 2 6 8 38 6 10 70 318 8 16 78 356 
06:00 1 7 2 63 3 70 
06:15 25 14 5 56 30 70 
06:30 42 15 2 46 44 61 
06:45 49 117 5 41 5 14 51 216 54 131 56 257 
07:00 43 15 8 50 51 65 
07:15 53 11 12 33 65 44 
07:30 42 13 14 37 56 50 
07:45 41 179 5 44 11 45 34 154 52 224 39 198 
08:00 28 11 14 26 42 37 
08:15 30 8 10 23 40 31 
08:30 25 8 11 21 36 29 
08:45 16 99 13 40 13 48 15 85 29 147 28 125 
09:00 7 9 19 12 26 21 
09:15 10 4 16 16 26 20 
09:30 6 4 14 25 20 29 
09:45 4 27 4 21 31 80 15 68 35 107 19 89 
10:00 5 3 27 15 32 18 
10:15 8 3 28 14 36 17 
10:30 4 1 33 13 37 14 
10:45 11 28 0 7 35 123 10 52 46 151 10 59 
11:00 9 1 42 7 51 8 
11:15 14 0 57 10 71 10 
11:30 10 2 59 10 69 12 
11:45 14 47 2 5 63 221 7 34 77 268 9 39 
Total 515 502 584 2136 1099 2638 
Percent 46.9% 19.0% 53.1% 81.0% 
Day Total 1017 2720 3737 
Peak 06:30 - 02:00 - 11:00 - 05:00 = 11:00 - 05:00 - - - 
Vol. 187 - 82 - 221 7 318 = 268 - 356 - 7 7 
P.H.F. 0.882 0.707 0.877 0.935 0.870 0.937 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702__ 175607 D Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB cea 5/6/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sat 
12:00 0 42 8 132 8 174 
12:15 1 31 5 115 6 146 
12:30 3 36 7 127 10 163 
12:45 1 5 53 162 3 23 112 486 4 28 165 648 
01:00 1 60 4 133 5 193 
01:15 0 40 3 132 3 172 
01:30 1 44 4 126 5 170 
01:45 1 3 49 193 0 11 120 511 1 14 169 704 
02:00 1 63 3 126 4 189 
02:15 1 51 5 135 6 186 
02:30 1 50 1 140 2 190 
02:45 0 3 45 209 1 10 126 527 1 13 171 736 
03:00 1 62 6 128 W6 190 
03:15 0 54 3 115 3 169 
03:30 0 60 1 116 1 176 
03:45 0 1 77 253 0 10 116 475 0 11 193 728 
04:00 2 62 0 105 2 167 
04:15 1 60 2 111 3 171 
04:30 1 68 1 129 2 197 
04:45 0 4 71 261 0 3 94 439 0 i 165 700 
05:00 0 55 1 105 1 160 
05:15 2 54 2 112 4 166 
05:30 1 71 0 97 1 168 
05:45 2 5 75 255 3 6 94 408 5 11 169 663 
06:00 0 44 1 87 1 131 
06:15 3 29 3 58 6 87 
06:30 2 16 0 46 2 62 
06:45 2 7 29 118 6 10 40 231 8 17 69 349 
07:00 3 149 4 49 7 198 
07:15 3 111 10 51 13 162 
07:30 1 46 9 51 10 97 
07:45 1 8 42 348 7 30 36 187 8 38 78 535 
08:00 5 42 3 39 8 81 
08:15 1 16 6 24 vA 40 
08:30 4 27 11 20 15 47 
08:45 6 16 17 102 19 39 24 107 25 55 41 209 
09:00 vA 15 21 10 28 25 
09:15 4 5 22 25 26 30 
09:30 3 21 38 17 41 38 
09:45 vA 21 8 49 58 139 21 73 65 160 29 122 
10:00 11 6 71 20 82 26 
10:15 26 7 61 10 87 17 
10:30 21 5 63 8 84 13 
10:45 29 87 2 20 77 272 13 51 106 359 15 71 
11:00 31 2 108 11 139 13 
11:15 39 1 103 8 142 9 
11:30 29 0 99 4 128 4 
11:45 36 135 3 6 98 408 14 37 134 543 17 43 
Total 295 1976 961 3532 1256 5508 
Percent 23.5% 35.9% 76.5% 64.1% 
Day Total 2271 4493 6764 
Peak 11:00 - 07:00 - 11:00 - 02:15 - 11:00 - 02:15 - - - 
Vol. 135 - 348 - 408 - 529 - 543 - 737 - - - 
P.H.F. 0.865 0.584 0.944 0.945 0.956 0.970 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB sea 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. 
12:00 1 21 3 46 4 67 
12:15 0 22 14 66 14 88 
12:30 2 20 7 58 9 78 
12:45 1 4 23 86 4 28 64 234 5 32 87 320 
01:00 1 14 4 61 5 75 
01:15 1 11 3 44 4 55 
01:30 0 21 2 41 2 62 
01:45 2 4 10 56 1 10 56 202 3 14 66 258 
02:00 1 18 4 51 5 69 
02:15 0 21 5 50 5 71 
02:30 1 23 3 63 4 86 
02:45 1 3 15 77 2 14 54 218 3 17 69 295 
03:00 0 10 3 51 3 61 
03:15 2 9 2 35 4 44 
03:30 0 13 0 54 0 67 
03:45 0 2 21 53 2 7 54 194 2 9 75 247 
04:00 1 15 2 44 3 59 
04:15 1 16 2 37 3 53 
04:30 1 8 1 34 2 42 
04:45 1 4 11 50 1 6 27 142 2 10 38 192 
05:00 0 13 0 43 0 56 
05:15 3 19 2 51 5 70 
05:30 0 9 0 50 0 59 
05:45 4 7 15 56 3 5 27 171 7 12 42 227 
06:00 0 9 0 39 0 48 
06:15 0 15 0 32 0 47 
06:30 2 13 5 4 7 54 
06:45 0 2 7 44 4 9 23 135 4 11 30 179 
07:00 3 9 7 34 10 43 
07:15 0 5 5 22 5 27 
07:30 2 - 3 24 5 31 
07:45 2 7 17 38 3 18 29 109 5 25 46 147 
08:00 1 9 3 21 4 30 
08:15 1 5 9 21 10 26 
08:30 3 7 14 28 17 35 
08:45 0 5 5 26 5 31 20 90 5 36 25 116 
09:00 2 8 9 14 11 22 
09:15 3 3 8 17 11 20 
09:30 2 8 8 8 10 16 
09:45 3 10 11 30 25 50 9 48 28 60 20 78 
10:00 4 5 20 4 24 9 
10:15 4 1 9 7 13 8 
10:30 6 1 29 10 35 11 
10:45 7 21 1 8 27 85 4 25 34 106 5 33 
11:00 12 0 39 7 51 7 
11:15 7 0 28 8 35 8 
11:30 9 0 33 3 42 3 
11:45 21 49 1 1 64 164 6 24 85 213 7 25 
Total 118 525 427 1592 545 2117 
Percent 21.7% 24.8% 78.3% 75.2% 
Day Total 643 2019 2662 
Peak 11:00 - 12:00 - 11:00 - 00:15 = 11:00 - 00:15 - 7 
Vol. 49 - 86 - 164 - 249 - 213 - 328 - . 
P.H.F. 0.583 0.935 0.641 0.943 0.626 0.932 
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Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 D Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB sea 5/8/2017 
Time A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Mon 
12:00 0 10 3 29 3 39 
12:15 2 10 4 33 6 43 
12:30 2 3 6 39 8 42 
12:45 0 4 5 28 1 14 29 130 1 18 34 158 
01:00 0 f. 2 25 2 32 
01:15 0 13 1 41 1 54 
01:30 0 5 1 27 1 32 
01:45 0 0 8 33 3 7 33 126 3 7. 41 159 
02:00 0 7 2 36 2 43 
02:15 1 3 0 38 1 41 
02:30 0 2 1 47 1 49 
02:45 1 2 7 19 1 4 49 170 2 6 56 189 
03:00 0 7 0 37 0 44 
03:15 0 3 0 43 0 46 
03:30 0 7 0 73 0 80 
03:45 0 0 5 22 0 0 70 223 0 0 75 245 
04:00 0 3 0 50 0 53 
04:15 0 5 2 61 2 66 
04:30 1 6 0 70 1 76 
04:45 1 2 3 17 0 2 70 251 1 4 73 268 
05:00 0 5 1 68 1 73 
05:15 2 3 4 83 6 86 
05:30 4 2 3 67 7 69 
05:45 2 8 5 15 6 14 80 298 8 22 85 313 
06:00 6 7 7 63 13 70 
06:15 26 5 4 56 30 61 
06:30 48 4 0 50 48 54 
06:45 67 147 5 21 5 16 40 209 72 163 45 230 
07:00 52 6 7 34 59 40 
07:15 61 2 15 40 76 42 
07:30 53 7 10 21 63 28 
07:45 46 212 6 21 16 48 27 122 62 260 33 143 
08:00 37 7 9 24 46 31 
08:15 36 8 7 21 43 29 
08:30 24 6 10 26 34 32 
08:45 20 117 10 31 12 38 17 88 32 155 27 119 
09:00 5 3 11 24 16 27 
09:15 5 2 11 17 16 19 
09:30 1 4 15 12 16 16 
09:45 5 16 4 13 10 47 11 64 15 63 15 77 
10:00 2 1 17 4 19 5 
10:15 5 3 13 10 18 13 
10:30 6 0 13 14 19 14 
10:45 4 17 1 5 27 70 5 33 31 87 6 38 
11:00 6 3 18 11 24 14 
11:15 4 2 13 9 17 11 
11:30 3 1 36 7 39 8 
11:45 5 18 2 8 25 92 3 30 30 110 5 38 
Total 543 233 352 1744 895 1977 
Percent 60.7% 11.8% 39.3% 88.2% 
Day Total 776 2096 2872 
Peak 06:45 - 01:00 - 10:45 - 05:00 = 06:45 - 05:00 - - - 
Vol. 233 - 33 - 94 7 298 = 270 - 313 - 7 7 
P.H.F. 0.869 0.635 0.653 0.898 0.888 0.910 


Page 7 


Tomasello Drive ene 
east of Route 1A INDUSTRIES, LLC 
City, State: Boston, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 _ 175607 D Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB sed 5/9/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Tue 
12:00 1 4 1 29 2 33 
12:15 2 4 1 25 3 29 
12:30 3 9 5 32 8 41 
12:45 0 6 6 23 2 9 27 113 2 15 33 136 
01:00 0 12 5 20 5 32 
01:15 1 7 1 31 2 38 
01:30 0 7 1 37 1 44 
01:45 0 1 4 30 0 7 38 126 0 8 42 156 
02:00 1 7 1 36 2 43 
02:15 0 12 2 39 2 51 
02:30 0 10 0 51 0 61 
02:45 0 1 4 33 1 4 51 177 1 5 55 210 
03:00 0 4 0 51 0 55 
03:15 0 7 1 52 1 59 
03:30 1 5 2 56 3 61 
03:45 0 1 3 19 1 4 69 228 i 5 72 247 
04:00 1 6 0 58 1 64 
04:15 0 3 1 73 1 76 
04:30 1 4 0 51 1 55 
04:45 2 4 4 17 2 3 71 253 4 7 75 270 
05:00 3 3 3 79 6 82 
05:15 2 4 4 74 6 78 
05:30 1 3 2 84 3 87 
05:45 5 11 6 16 1 10 88 325 6 21 94 341 
06:00 11 3 6 51 17 54 
06:15 38 5 8 49 46 54 
06:30 65 4 8 58 73 62 
06:45 73 187 6 18 7 29 46 204 80 216 52 222 
07:00 73 8 15 47 88 55 
07:15 59 3 10 42 69 45 
07:30 55 2 13 30 68 32 
07:45 48 235 4 17 12 50 22 141 60 285 26 158 
08:00 33 7 8 18 41 25 
08:15 32 6 vA 19 39 25 
08:30 39 1 9 18 48 19 
08:45 11 115 2 16 15 39 19 74 26 154 21 90 
09:00 12 9 12 24 24 33 
09:15 12 1 10 13 22 14 
09:30 9 2 10 12 19 14 
09:45 10 43 6 18 18 50 16 65 28 93 22 83 
10:00 4 2 15 13 19 15 
10:15 3 3 18 5 21 8 
10:30 6 3 20 9 26 12 
10:45 7 20 2 10 24 77 8 35 31 97 10 45 
11:00 3 0 21 7 24 7 
11:15 4 2 29 6 33 8 
11:30 5 1 26 3 31 4 
11:45 6 18 3 6 27 103 4 20 33 121 7 26 
Total 642 223 385 1761 1027 1984 
Percent 62.5% 11.2% 37.5% 88.8% 
Day Total 865 2146 3011 
Peak 06:30 - 00:30 - 11:00 - 05:00 - 06:30 - 05:00 - - - 
Vol. 270 - 34 - 103 - 325 - 310 - 341 - - - 
P.H.F. 0.925 0.708 0.888 0.923 0.881 0.907 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
01:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
02:00 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
03:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
04:00 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
05:00 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
06:00 194 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 
07:00 309 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 
08:00 283 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 
09:00 241 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 
10:00 274 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 
11:00 332 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 
12 PM 422 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 
13:00 391 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 
14:00 339 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 
15:00 325 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 
16:00 327 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 
17:00 337 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 
18:00 347 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 
19:00 309 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 
20:00 219 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 
21:00 131 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 
22:00 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 
23:00 21 1 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 22 
Total 4957 75 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5042 
Percent 98.3% 1.5% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 05:00 11:00 
Vol. 332 8 2 341 
PM 
Peak 12:00 13:00 16:00 12:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
01:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
02:00 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
03:00 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
04:00 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
05:00 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
06:00 211 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
07:00 314 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 
08:00 281 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 
09:00 191 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 
10:00 256 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 
11:00 358 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 
12 PM 430 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 
13:00 374 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 
14:00 354 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 
15:00 394 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 
16:00 370 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 
17:00 379 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 
18:00 373 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 
19:00 336 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 
20:00 214 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 
21:00 132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 
22:00 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
23:00 18 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 18 
Total 5126 60 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5196 
Percent 98.7% 1.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 07:00 03:00 11:00 
Vol. 358 7 2 365 
PM 
Peak 12:00 13:00 12:00 12:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
01:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
02:00 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
03:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
04:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
05:00 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
06:00 167 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 
07:00 298 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 
08:00 302 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 
09:00 266 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 
10:00 331 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 
11:00 483 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 
12 PM 494 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 
13:00 434 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 
14:00 442 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 
15:00 421 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 
16:00 369 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 
17:00 350 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 
18:00 336 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 
19:00 296 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 
20:00 208 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 
21:00 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 
22:00 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
23:00 23 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 23 
Total 5498 68 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5574 
Percent 98.6% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 08:00 11:00 
Vol. 483 8 2 491 
PM 
Peak 12:00 13:00 12:00 12:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
01:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
02:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
03:00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
05:00 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
06:00 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
07:00 100 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 
08:00 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 
09:00 337 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 
10:00 466 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 
11:00 647 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 
12 PM 707 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 
13:00 720 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 
14:00 670 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 
15:00 626 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 
16:00 607 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 
17:00 535 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 
18:00 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 
19:00 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 
20:00 271 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 
21:00 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 
22:00 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 
23:00 18 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 (0) 0 18 
Total 6981 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7029 
Percent 99.3% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 07:00 08:00 11:00 
Vol. 647 6 2 651 
PM 
Peak 13:00 12:00 20:00 13:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/07/1 
7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
01:00 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
02:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
03:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
04:00 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
05:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
06:00 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
07:00 99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
08:00 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 
09:00 278 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 
10:00 390 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 
11:00 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 
12 PM 581 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 
13:00 580 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 
14:00 566 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 
15:00 476 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 
16:00 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 
17:00 366 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
18:00 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 
19:00 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 
20:00 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 
21:00 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 
22:00 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
23:00 26 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 26 
Total 5726 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5747 
Percent 99.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 01:00 04:00 11:00 
Vol. 511 2 1 513 
PM 
Peak 12:00 12:00 12:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
01:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02:00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
03:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
05:00 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
06:00 190 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 
07:00 294 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 
08:00 262 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 
09:00 213 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 
10:00 272 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 
11:00 357 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 
12 PM 344 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 
13:00 361 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
14:00 353 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 
15:00 329 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 
16:00 373 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 
17:00 413 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 
18:00 352 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 
19:00 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 
20:00 214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 
21:00 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 
22:00 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 
23:00 20 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 20 
Total 4891 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4965 
Percent 98.5% 1.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 05:00 11:00 
Vol. 357 8 1 365 
PM 
Peak 17:00 14:00 12:00 17:00 


Vol. 413 8 1 419 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/09/1 
7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
01:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
02:00 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
03:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
05:00 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
06:00 235 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 
07:00 325 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 
08:00 288 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 
09:00 200 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 
10:00 237 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 
11:00 296 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 
12 PM 383 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 
13:00 334 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 
14:00 326 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 
15:00 321 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 
16:00 362 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 
17:00 353 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 
18:00 371 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 
19:00 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 
20:00 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 
21:00 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 
22:00 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
23:00 24 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 24 
Total 4816 77 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4903 
Percent 98.2% 1.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 09:00 06:00 07:00 
Vol. 325 10 2 330 
PM 
Peak 12:00 14:00 16:00 12:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
01:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
02:00 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
03:00 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
04:00 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
05:00 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
06:00 35 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
07:00 82 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 
08:00 127 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 
09:00 211 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 
10:00 270 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 
11:00 367 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 
12 PM 418 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 
13:00 481 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 
14:00 506 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 
15:00 556 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 
16:00 579 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 
17:00 641 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 
18:00 570 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 
19:00 457 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 
20:00 382 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 
21:00 278 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 
22:00 166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
23:00 66 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 66 
Total 6257 70 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6379 
Percent 98.1% 1.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 05:00 11:00 
Vol. 367 7 8 376 
PM 
Peak 17:00 13:00 14:00 17:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
01:00 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
02:00 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
03:00 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
04:00 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
05:00 20 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
06:00 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
07:00 75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 
08:00 153 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 
09:00 167 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 
10:00 245 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 
11:00 345 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 
12 PM 464 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 
13:00 458 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 
14:00 571 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 
15:00 584 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 
16:00 666 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 
17:00 685 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689 
18:00 615 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620 
19:00 524 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 
20:00 386 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 
21:00 302 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 
22:00 154 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 
23:00 55 1 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 56 
Total 6555 94 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6698 
Percent 97.9% 1.4% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 04:00 11:00 
Vol. 345 10 4 358 
PM 
Peak 17:00 12:00 14:00 17:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/05/1 
7 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
01:00 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
02:00 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
03:00 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
04:00 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
05:00 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
06:00 34 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
07:00 93 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 
08:00 171 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 
09:00 210 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
10:00 323 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 
11:00 457 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 
12 PM 572 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 
13:00 566 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 
14:00 572 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 
15:00 703 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 
16:00 652 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 
17:00 705 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 
18:00 577 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 
19:00 484 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 
20:00 336 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 
21:00 273 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 
22:00 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 
23:00 71 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 (0) 0 71 
Total 7044 72 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7161 
Percent 98.4% 1.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 05:00 11:00 
Vol. 457 7 7 467 
PM 
Peak 17:00 12:00 14:00 15:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
01:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
02:00 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
03:00 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
04:00 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
05:00 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
06:00 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
07:00 65 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
08:00 134 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 
09:00 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 
10:00 406 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 
11:00 597 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 
12 PM 709 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 
13:00 767 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 
14:00 834 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837 
15:00 876 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 
16:00 839 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 
17:00 817 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 
18:00 582 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 
19:00 813 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 
20:00 493 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 
21:00 372 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 
22:00 184 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 
23:00 75 ) 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 75 
Total 8909 57 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8993 
Percent 99.1% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 07:00 04:00 11:00 
Vol. 597 6 4 602 
PM 
Peak 15:00 12:00 13:00 15:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/07/1 
7 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
01:00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
02:00 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
03:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
04:00 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
05:00 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
06:00 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
07:00 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
08:00 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
09:00 241 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 
10:00 338 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 
11:00 475 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 
12 PM 601 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 
13:00 604 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 
14:00 696 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 
15:00 667 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 
16:00 627 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 
17:00 603 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 
18:00 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 
19:00 473 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 
20:00 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 
21:00 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 
22:00 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 
23:00 65 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 (0) 0 65 
Total 7025 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7050 
Percent 99.6% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 04:00 11:00 
Vol. 475 3 1 476 
PM 
Peak 14:00 12:00 14:00 14:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
01:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
02:00 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
03:00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
05:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
06:00 26 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
07:00 85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
08:00 124 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 
09:00 175 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 
10:00 249 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 
11:00 367 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 
12 PM 415 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 
13:00 464 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 
14:00 466 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 
15:00 589 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 
16:00 600 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 
17:00 697 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 
18:00 588 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 
19:00 494 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 
20:00 316 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 
21:00 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 
22:00 142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 
23:00 61 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 61 
Total 6181 81 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 
Percent 98.1% 1.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 04:00 11:00 
Vol. 367 10 4 379 
PM 
Peak 17:00 14:00 14:00 17:00 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
01:00 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
02:00 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
03:00 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
04:00 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
05:00 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
06:00 42 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
07:00 77 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 
08:00 151 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 
09:00 183 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 
10:00 244 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 
11:00 319 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 
12 PM 411 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 
13:00 455 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 
14:00 457 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 
15:00 561 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 
16:00 590 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 
17:00 700 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 
18:00 552 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 
19:00 455 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 
20:00 339 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 
21:00 288 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 
22:00 132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 
23:00 59 1 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 60 
Total 6068 81 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6196 
Percent 97.9% 1.3% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 05:00 11:00 
Vol. 319 8 8 330 
PM 
Peak 17:00 13:00 14:00 17:00 
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Tomasello Drive PRECISION 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) DATA 
City, State: Revere, MA eee a 175607 E Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fte:306 75-6100 Fat 308 73.0118 Site Code: 13796.00 
‘Mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB 
12:00 AM 7 20 12 o7 19 31 8 31 15 50 13 23 14 18 13 29 
01:00 11 14 9 12 5 16 8 14 15 17 1 8 3 11 7 13 
02:00 22 8 15 8 17 10 14 22 12 27 8 7 8 6 14 13 
03:00 7 10 7 11 5 3 4 iz 5 6 4 4 4 6 5 7 
04:00 12 10 15 11 13 13 14 13 rh 7 14 11 10 8 13 10 
05:00 25 19 21 29 27 24 14 13 10 7 28 14 25 20 1 18 
06:00 199 37 216 34 170 37 44 19 38 17 194 31 242 45 158 31 
07:00 315 84 322 81 305 99 107 71 100 56 298 87 330 82 254 80 
08:00 289 132 283 157 306 174 184 143 163 150 270 130 293 155 255 149 
09:00 248 218 198 176 274 216 338 240 279 242 220 181 212 191 253 209 
10:00 283 276 261 251 338 325 470 Att 393 341 278 255 247 256 324 302 
11:00 341 376 365 358 491 467 651 602 513 476 365 379 304 330 433 427 
12:00 PM 424 428 437 475 501 584 712 717 583 604 349 423 387 418 485 521 
01:00 401 496 381 467 443 578 723 771 581 607 367 472 340 466 462 551 
02:00 347 522 360 588 449 584 673 837 567 699 361 485 336 470 442 598 
03:00 330 558 396 590 422 716 628 881 478 670 335 598 324 570 416 655 
04:00 331 585 371 676 370 657 610 846 441 628 374 606 368 595 409 656 
05:00 338 646 381 689 354 710 536 823 367 604 419 703 357 705 393 697 
06:00 349 573 375 620 339 584 392 584 384 517 353 592 373 559 366 576 
07:00 311 463 337 530 297 486 376 814 342 474 285 502 299 460 321 533 
08:00 220 387 215 391 209 338 273 494 245 425 215 318 194 343 224 385 
09:00 132 282 133 303 134 274 162 374 127 250 133 267 149 289 139 291 
10:00 78 167 68 158 63 164 70 186 52 111 61 143 60 133 65 152 
11:00 22 66 18 56 23 71 18 75 26 65 20 61 24 60 22 65 
Total 5042 6379 5196 6698 5574 7161 7029 8993 5747 7050 4965 6300 4903 6196 5494 6968 
Day 11421 11894 12735 16022 12797 11265 11099 12462 
AM Peak 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 07:00 11:00 11:00 11:00 
Vol. 341 376 365 358 491 467 651 602 513 476 365 379 330 330 433 427 
PM Peak 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 15:00 13:00 15:00 12:00 14:00 17:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 
Vol. 424 646 437 689 501 716 723 881 583 699 419 703 387 705 485 697 
aoa 11421 11894 12735 16022 12797 11265 11099 12462 
ADT ADT 12,462 AADT 12,462 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB se 5/3/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Wed 
12:00 3 92 8 108 11 200 
12:15 1 103 8 106 9 209 
12:30 2 117 5 108 7 225 
12:45 1 7 112 424 1 22 106 428 2 29 218 852 
01:00 2 107 6 126 8 233 
01:15 3 100 2 120 5 220 
01:30 2 103 3 128 5 231 
01:45 4 11 91 401 3 14 122 496 7 25 213 897 
02:00 6 74 1 136 7 210 
02:15 1 82 2 114 3 196 
02:30 4 101 2 134 6 235 
02:45 11 22 90 347 3 8 138 522 14 30 228 869 
03:00 3 76 3 131 6 207 
03:15 1 75 1 135 2 210 
03:30 2 85 3 161 5 246 
03:45 1 7 94 330 3 10 131 558 4 17 225 888 
04:00 2 75 2 147 4 222 
04:15 3 81 1 149 4 230 
04:30 3 81 0 147 3 228 
04:45 4 12 94 331 7 10 142 585 11 22 236 916 
05:00 4 88 6 141 10 229 
05:15 1 89 2 158 3 247 
05:30 7 90 4 159 11 249 
05:45 13 25 71 338 7 19 188 646 20 44 259 984 
06:00 23 104 10 156 33 260 
06:15 42 91 8 153 50 244 
06:30 58 81 9 116 67 197 
06:45 76 199 73 349 10 37 148 573 86 236 221 922 
07:00 84 91 16 137 100 228 
07:15 74 79 22 126 96 205 
07:30 80 77 19 94 99 171 
07:45 77 315 64 311 27 84 106 463 104 399 170 774 
08:00 73 70 21 96 94 166 
08:15 84 66 38 106 122 172 
08:30 65 42 38 98 103 140 
08:45 67 289 42 220 35 132 87 387 102 421 129 607 
09:00 55 48 55 74 110 122 
09:15 69 36 50 65 119 101 
09:30 54 27 65 85 119 112 
09:45 70 248 21 132 48 218 58 282 118 466 79 414 
10:00 77 32 53 46 130 78 
10:15 56 21 76 47 132 68 
10:30 85 16 78 43 163 59 
10:45 65 283 9 78 69 276 31 167 134 559 40 245 
11:00 72 8 88 25 160 33 
11:15 83 3 85 17 168 20 
11:30 97 6 103 14 200 20 
11:45 89 341 5 22 100 376 10 66 189 717 15 88 
Total 1759 3283 1206 5173 2965 8456 
Percent 59.3% 38.8% 40.7% 61.2% 
Day Total 5042 6379 11421 
Peak 11:00 - 00:15 - 11:00 - 05:15 - 11:00 - 05:15 - - - 
Vol. 341 - 439 - 376 - 661 - 717 - 1015 - - - 
P.H.F. 0.879 0.938 0.913 0.879 0.896 0.976 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB cea 5/4/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Thu 
12:00 2 101 12 98 14 199 
12:15 5 115 4 132 9 247 
12:30 4 112 6 116 10 228 
12:45 1 12 109 437 5 27 129 475 6 39 238 912 
01:00 3 107 2 113 5 220 
01:15 2 106 2 114 4 220 
01:30 1 88 3 117 4 205 
01:45 3 9 80 381 5 12 123 467 8 21 203 848 
02:00 1 86 0 149 1 235 
02:15 3 100 1 143 4 243 
02:30 2 67 3 161 5 228 
02:45 9 15 107 360 4 8 135 588 13 23 242 948 
03:00 3 98 4 138 7 236 
03:15 1 103 4 146 5 249 
03:30 2 95 1 159 3 254 
03:45 1 7 100 396 2 11 147 590 3 18 247 986 
04:00 2 88 2 151 4 239 
04:15 1 92 3 167 4 259 
04:30 5 104 5 179 10 283 
04:45 7 15 87 371 1 11 179 676 8 26 266 1047 
05:00 1 95 5 172 6 267 
05:15 0 88 8 171 8 259 
05:30 8 92 6 180 14 272 
05:45 12 21 106 381 10 29 166 689 22 50 272 1070 
06:00 21 100 9 165 30 265 
06:15 4 91 2 158 43 249 
06:30 64 97 7 158 71 255 
06:45 90 216 87 375 16 34 139 620 106 250 226 995 
07:00 96 91 20 122 116 213 
07:15 78 95 21 146 99 241 
07:30 73 90 22 127 95 217 
07:45 75 322 61 337 18 81 135 530 93 403 196 867 
08:00 84 62 35 134 119 196 
08:15 76 61 42 97 118 158 
08:30 77 55 38 86 115 141 
08:45 46 283 37 215 42 157 74 391 88 440 111 606 
09:00 43 44 51 99 94 143 
09:15 45 29 41 75 86 104 
09:30 51 36 39 69 90 105 
09:45 59 198 24 133 45 176 60 303 104 374 84 436 
10:00 58 24 49 53 107 77 
10:15 75 17 57 47 132 64 
10:30 49 16 61 27 110 43 
10:45 79 261 11 68 84 251 31 158 163 512 42 226 
11:00 98 vs 77 21 175 28 
11:15 79 5 93 18 172 23 
11:30 98 4 84 11 182 15 
11:45 90 365 2 18 104 358 6 56 194 723 8 74 
Total 1724 3472 1155 5543 2879 9015 
Percent 59.9% 38.5% 40.1% 61.5% 
Day Total 5196 6698 11894 
Peak 11:00 - 00:15 - 11:00 - 04:45 - 11:00 - 04:15 - - - 
Vol. 365 - 443 - 358 - 702 - 723 - 1075 - - - 
P.H.F. 0.931 0.963 0.861 0.975 0.932 0.950 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB se 5/5/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Fri 
12:00 7 134 11 132 18 266 
12:15 6 127 11 162 17 289 
12:30 4 118 3 139 7 257 
12:45 2 19 122 501 6 31 151 584 8 50 273 1085 
01:00 0 126 3 138 3 264 
01:15 1 109 3 131 4 240 
01:30 3 104 4 156 7 260 
01:45 1 5 104 443 6 16 153 578 7 21 257 1021 
02:00 0 102 1 155 1 257 
02:15 3 106 4 159 7 265 
02:30 3 98 4 138 7 236 
02:45 11 17 143 449 1 10 132 584 12 27 275 1033 
03:00 2 106 0 174 2 280 
03:15 1 127 1 184 2 311 
03:30 1 101 1 180 2 281 
03:45 1 5 88 422 1 3 178 716 2 8 266 1138 
04:00 4 108 1 158 5 266 
04:15 2 94 3 161 5 255 
04:30 3 74 2 180 5 254 
04:45 4 13 94 370 7 13 158 657 11 26 252 1027 
05:00 2 75 9 172 11 247 
05:15 1 86 6 187 7 273 
05:30 10 104 4 192 14 296 
05:45 14 27 89 354 5 24 159 710 19 51 248 1064 
06:00 10 106 10 149 20 255 
06:15 39 82 8 167 47 249 
06:30 57 83 6 130 63 213 
06:45 64 170 68 339 13 37 138 584 77 207 206 923 
07:00 85 76 15 151 100 227 
07:15 78 71 24 112 102 183 
07:30 61 84 38 112 99 196 
07:45 81 305 66 297 22 99 111 486 103 404 177 783 
08:00 78 67 36 101 114 168 
08:15 92 53 35 89 127 142 
08:30 69 47 58 94 127 141 
08:45 67 306 42 209 45 174 54 338 112 480 96 547 
09:00 64 38 53 88 117 126 
09:15 61 32 56 70 117 102 
09:30 61 37 46 64 107 101 
09:45 88 274 27 134 61 216 52 274 149 490 79 408 
10:00 81 12 58 48 139 60 
10:15 81 24 89 48 170 72 
10:30 94 14 76 41 170 55 
10:45 82 338 13 63 102 325 27 164 184 663 40 227 
11:00 112 4 110 22 222 26 
11:15 115 6 107 17 222 23 
11:30 131 8 127 18 258 26 
11:45 133 491 5 23 123 467 14 71 256 958 19 94 
Total 1970 3604 1415 5746 3385 9350 
Percent 58.2% 38.5% 41.8% 61.5% 
Day Total 5574 7161 12735 
Peak 11:00 - 12:00 - 11:00 - 03:00 - 11:00 - 02:45 - - - 
Vol. 491 - 501 - 467 - 716 - 958 - 1147 - - - 
P.H.F. 0.923 0.935 0.919 0.973 0.928 0.922 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “6 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/6/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sat 
12:00 3 180 11 162 14 342 
12:15 3 172 7 167 10 339 
12:30 2 170 10 200 12 370 
12:45 0 8 190 712 3 31 188 717 3 39 378 1429 
01:00 2 189 4 172 6 361 
01:15 2 175 6 174 8 349 
01:30 2 158 2 205 4 363 
01:45 2 8 201 723 2 14 220 771 4 22 421 1494 
02:00 3 157 5 214 8 371 
02:15 3 201 6 235 9 436 
02:30 4 167 4 178 8 345 
02:45 4 14 148 673 7 22 210 837 11 36 358 1510 
03:00 1 169 4 225 5 394 
03:15 2 141 6 209 8 350 
03:30 1 179 2 230 3 409 
03:45 0 4 139 628 0 12 217 881 0 16 356 1509 
04:00 2 147 0 207 2 354 
04:15 4 153 3 225 7 378 
04:30 4 166 5 189 9 355 
04:45 4 14 144 610 5 13 225 846 9 27 369 1456 
05:00 2 145 3 201 5 346 
05:15 1 122 4 183 5 305 
05:30 5 131 0 223 5 354 
05:45 6 14 138 536 6 13 216 823 12 27 354 1359 
06:00 3 109 2 198 5 307 
06:15 7 95 1 143 8 238 
06:30 10 107 6 116 16 223 
06:45 24 44 81 392 10 19 127 584 34 63 208 976 
07:00 27 90 10 266 37 356 
07:15 25 101 20 246 45 347 
07:30 24 89 15 171 39 260 
07:45 31 107 96 376 26 71 131 814 57 178 227 1190 
08:00 45 87 27 137 72 224 
08:15 50 77 29 137 79 214 
08:30 42 56 36 120 78 176 
08:45 47 184 53 273 51 143 100 494 98 327 153 767 
09:00 69 61 40 110 109 171 
09:15 79 40 62 87 141 127 
09:30 78 34 56 94 134 128 
09:45 112 338 27 162 82 240 83 374 194 578 110 536 
10:00 104 23 78 55 182 78 
10:15 105 27 110 42 215 69 
10:30 120 8 107 51 227 59 
10:45 141 470 12 70 116 411 38 186 257 881 50 256 
11:00 153 5 150 26 303 31 
11:15 134 6 141 20 275 26 
11:30 190 3 133 16 323 19 
11:45 174 651 4 18 178 602 13 75 352 1253 17 93 
Total 1856 5173 1591 7402 3447 12575 
Percent 53.8% 41.1% 46.2% 58.9% 
Day Total 7029 8993 16022 
Peak 11:00 - 01:45 - 11:00 - 03:00 - 11:00 - 01:30 - - - 
Vol. 651 - 726 - 602 - 881 - 1253 - 1591 - - - 
P.H.F. 0.857 0.903 0.846 0.937 0.890 0.912 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB se 5/7/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sun 
12:00 3 142 6 151 9 293 
12:15 5 152 21 166 26 318 
12:30 4 145 15 140 19 285 
12:45 3 15 144 583 8 50 147 604 11 65 291 1187 
01:00 4 152 9 154 13 306 
01:15 4 147 3 138 7 285 
01:30 1 131 2 147 3 278 
01:45 6 15 151 581 3 17 168 607 9 32 319 1188 
02:00 2 137 12 182 14 319 
02:15 1 140 4 175 5 315 
02:30 4 150 7 166 11 316 
02:45 5 12 140 567 4 27 176 699 9 39 316 1266 
03:00 3 123 3 162 6 285 
03:15 1 118 0 164 1 282 
03:30 0 124 1 174 1 298 
03:45 1 5 113 478 2 6 170 670 3 11 283 1148 
04:00 3 113 2 150 5 263 
04:15 1 103 2 177 3 280 
04:30 2 119 0 156 2 275 
04:45 5 11 106 441 3 7 145 628 8 18 251 1069 
05:00 2 106 1 131 3 237 
05:15 2 93 2 165 4 258 
05:30 1 87 0 152 1 239 
05:45 5 10 81 367 4 7 156 604 9 17 237 971 
06:00 5 109 1 129 6 238 
06:15 4 87 3 141 7 228 
06:30 6 90 8 135 14 225 
06:45 23 38 98 384 5 17 112 517 28 55 210 901 
07:00 20 81 13 115 33 196 
07:15 17 84 13 114 30 198 
07:30 22 92 14 119 36 211 
07:45 41 100 85 342 16 56 126 474 57 156 211 816 
08:00 42 72 26 110 68 182 
08:15 35 65 38 123 73 188 
08:30 50 60 40 86 90 146 
08:45 36 163 48 245 46 150 106 425 82 313 154 670 
09:00 47 40 38 93 85 133 
09:15 70 27 64 65 134 92 
09:30 78 28 56 52 134 80 
09:45 84 279 32 127 84 242 40 250 168 521 72 377 
10:00 95 19 83 44 178 63 
10:15 85 12 79 33 164 45 
10:30 90 13 97 20 187 33 
10:45 123 393 8 52 82 341 14 111 205 734 22 163 
11:00 121 10 106 19 227 29 
11:15 119 8 115 16 234 24 
11:30 133 6 120 18 253 24 
11:45 140 513 2 26 135 476 12 65 275 989 14 91 
Total 1554 4193 1396 5654 2950 9847 
Percent 52.7% 42.6% 47.3% 57.4% 
Day Total 5747 7050 12797 
Peak 11:00 - 00:15 - 11:00 - 02:00 - 11:00 - 01:45 - - - 
Vol. 513 - 593 - 476 - 699 - 989 - 1269 - - . 
P.H.F. 0.916 0.975 0.881 0.960 0.899 0.995 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB se 5/8/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Mon 
12:00 4 96 7 110 11 206 
12:15 1 84 7 96 8 180 
12:30 4 90 7 106 11 196 
12:45 4 13 79 349 2 23 111 423 6 36 190 772 
01:00 0 103 4 94 4 197 
01:15 0 92 1 133 1 225 
01:30 0 82 1 123 1 205 
01:45 1 1 90 367 2 8 122 472 3 9 212 839 
02:00 1 87 4 116 5 203 
02:15 1 91 1 95 2 186 
02:30 0 79 1 130 1 209 
02:45 6 8 104 361 1 rf 144 485 7 15 248 846 
03:00 2 79 1 139 3 218 
03:15 1 99 1 138 2 237 
03:30 1 76 1 159 2 235 
03:45 0 4 81 335 1 4 162 598 1 8 243 933 
04:00 1 96 1 158 2 254 
04:15 2 82 2 138 4 220 
04:30 6 97 1 155 7 252 
04:45 5 14 99 374 7 14 155 606 12 25 254 980 
05:00 2 100 1 185 3 285 
05:15 1 107 2 185 3 292 
05:30 11 105 3 162 14 267 
05:45 14 28 107 419 8 14 171 703 22 42 278 1122 
06:00 13 94 11 167 24 261 
06:15 35 94 3 162 38 256 
06:30 60 70 7 137 67 207 
06:45 86 194 95 353 10 31 126 592 96 225 221 945 
07:00 65 76 12 128 77 204 
07:15 80 85 23 144 103 229 
07:30 73 68 26 118 99 186 
07:45 80 298 56 285 26 87 112 502 106 385 168 787 
08:00 80 60 28 83 108 143 
08:15 72 61 34 72 106 133 
08:30 59 41 30 86 89 127 
08:45 59 270 53 215 38 130 77 318 97 400 130 533 
09:00 55 41 34 80 89 121 
09:15 52 35 55 79 107 114 
09:30 55 34 49 55 104 89 
09:45 58 220 23 133 43 181 53 267 101 401 76 400 
10:00 49 23 55 40 104 63 
10:15 74 15 79 47 153 62 
10:30 80 13 52 29 132 42 
10:45 75 278 10 61 69 255 27 143 144 533 37 204 
11:00 101 9 95 19 196 28 
11:15 75 5 80 21 155 26 
11:30 88 3 112 14 200 17 
11:45 101 365 3 20 92 379 7 61 193 744 10 81 
Total 1693 3272 1130 5170 2823 8442 
Percent 60.0% 38.8% 40.0% 61.2% 
Day Total 4965 6300 11265 
Peak 11:00 - 05:00 - 11:00 - 05:00 - 11:00 - 05:00 - - - 
Vol. 365 - 419 - 379 - 703 - 744 - 1122 - - - 
P.H.F. 0.903 0.979 0.846 0.950 0.930 0.961 
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Tomasello Drive ene 
south of Winthrop Avenue (Rt 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 E Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB ea 5/9/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Tue 
12:00 5 101 4 97 9 198 
12:15 2 102 1 101 3 203 
12:30 4 116 5 105 9 221 
12:45 3 14 68 387 8 18 115 418 11 32 183 805 
01:00 1 91 5 109 6 200 
01:15 0 81 4 124 4 205 
01:30 2 103 2 112 4 215 
01:45 0 3 65 340 0 11 121 466 0 14 186 806 
02:00 3 79 1 131 4 210 
02:15 0 83 2 110 2 193 
02:30 3 93 2 111 5 204 
02:45 2 8 81 336 1 6 118 470 3 14 199 806 
03:00 2 81 0 159 2 240 
03:15 0 97 1 129 1 226 
03:30 1 75 3 137 4 212 
03:45 1 4 71 324 2 6 145 570 3 10 216 894 
04:00 3 91 1 139 4 230 
04:15 2 96 1 144 3 240 
04:30 2 77 3 157 5 234 
04:45 3 10 104 368 3 8 155 595 6 18 259 963 
05:00 3 79 189 10 268 
05:15 1 89 8 175 9 264 
05:30 5 95 1 158 6 253 
05:45 16 25 94 357 4 20 183 705 20 45 277 1062 
06:00 24 101 11 142 35 243 
06:15 42 108 7 137 49 245 
06:30 83 86 17 138 100 224 
06:45 93 242 78 373 10 45 142 559 103 287 220 932 
07:00 89 80 16 139 105 219 
07:15 77 69 17 124 94 193 
07:30 88 74 27 111 115 185 
07:45 76 330 76 299 22 82 86 460 98 412 162 759 
08:00 75 51 31 93 106 144 
08:15 78 54 35 79 113 133 
08:30 81 46 45 78 126 124 
08:45 59 293 43 194 44 155 93 343 103 448 136 537 
09:00 45 60 47 101 92 161 
09:15 53 42 42 64 95 106 
09:30 60 28 65 80 125 108 
09:45 54 212 19 149 37 191 44 289 91 403 63 438 
10:00 62 21 61 46 123 67 
10:15 47 17 63 28 110 45 
10:30 70 13 60 31 130 44 
10:45 68 247 9 60 72 256 28 133 140 503 37 193 
11:00 63 7 62 23 125 30 
11:15 75 8 83 18 158 26 
11:30 80 5 102 10 182 15 
11:45 86 304 4 24 83 330 9 60 169 634 13 84 
Total 1692 3211 1128 5068 2820 8279 
Percent 60.0% 38.8% 40.0% 61.2% 
Day Total 4903 6196 11099 
Peak 06:45 - 05:30 - 11:00 - 05:00 - 11:00 - 05:00 - - - 
Vol. 347 - 398 - 330 - 705 - 634 - 1062 - - - 
P.H.F. 0.933 0.858 0.809 0.933 0.871 0.958 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
01:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
02:00 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
03:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
04:00 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
05:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
06:00 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
07:00 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 
08:00 156 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 
09:00 206 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 
10:00 251 £ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 
11:00 305 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 
12 PM 375 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 
13:00 381 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 
14:00 333 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 
15:00 331 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 
16:00 344 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 
17:00 378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 
18:00 405 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 
19:00 325 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 
20:00 235 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 
21:00 147 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 
22:00 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 
23:00 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
Total 4456 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4511 
Percent 98.8% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 08:00 11:00 
Vol. 305 7 1 309 
PM 
Peak 18:00 14:00 13:00 18:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
01:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
02:00 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
03:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
04:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
05:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
06:00 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 
07:00 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 
08:00 170 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 
09:00 164 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 
10:00 244 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 
11:00 335 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 
12 PM 383 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 
13:00 356 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 
14:00 358 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 
15:00 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 
16:00 378 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 
17:00 392 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 
18:00 397 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 
19:00 348 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 
20:00 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 
21:00 152 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 
22:00 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
23:00 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Total 4546 45 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4595 
Percent 98.9% 1.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 09:00 11:00 
Vol. 335 7 1 343 
PM 
Peak 18:00 12:00 18:00 18:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
01:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
02:00 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
03:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
04:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
05:00 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
06:00 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
07:00 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 
08:00 197 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 
09:00 229 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 
10:00 310 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 
11:00 424 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 
12 PM 400 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 
13:00 385 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 
14:00 408 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 
15:00 388 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 
16:00 369 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 
17:00 368 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 
18:00 364 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 
19:00 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 
20:00 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 
21:00 149 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
22:00 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
23:00 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Total 4811 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4856 
Percent 99.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 11:00 
Vol. 424 8 432 
PM 
Peak 14:00 13:00 14:00 14:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 11 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 11 
01:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
02:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
03:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
04:00 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
05:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
06:00 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
07:00 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 
08:00 160 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 
09:00 271 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 
10:00 360 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 
11:00 456 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 
12 PM 494 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 
13:00 557 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 
14:00 491 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 
15:00 488 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 
16:00 486 2 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 488 
17:00 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 
18:00 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 
19:00 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 
20:00 282 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 283 
21:00 187 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 
22:00 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 
23:00 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Total 5665 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5694 
Percent 99.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
oak 11:00 10:00 04:00 11:00 
Vol. 456 5 1 458 
PM 43:00 12:00 13:00 
Peak : 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
01:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
02:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
03:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
05:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
06:00 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
07:00 96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 
08:00 153 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 
09:00 269 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 
10:00 364 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
11:00 438 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 
12 PM 456 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457 
13:00 514 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 
14:00 561 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 
15:00 493 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495 
16:00 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 
17:00 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 
18:00 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 
19:00 374 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 
20:00 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 
21:00 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 
22:00 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
23:00 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
Total 5515 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5533 
Percent 99.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 04:00 11:00 
Vol. 438 3 1 439 
PM 14:00 13:00 14:00 
Peak : 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/08/1 
7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
01:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
02:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
03:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
04:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
05:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
06:00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
07:00 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 
08:00 149 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 
09:00 194 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 
10:00 258 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 
11:00 363 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
12 PM 352 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 
13:00 370 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 
14:00 364 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 
15:00 361 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 
16:00 392 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 
17:00 443 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 
18:00 382 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 
19:00 305 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 
20:00 214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 
21:00 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 
22:00 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
23:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
Total 4520 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4564 
Percent 99.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 11:00 
Vol. 363 4 367 
PM 
Peak 17:00 13:00 12:00 17:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/09/1 
7 7 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 7 
01:00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
02:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
03:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
04:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
05:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
06:00 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
07:00 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 
08:00 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 
09:00 164 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 
10:00 225 7 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 232 
11:00 305 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 
12 PM 368 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 
13:00 341 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 
14:00 319 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 
15:00 339 3 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 
16:00 388 3 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 391 
17:00 387 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 
18:00 397 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 
19:00 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 
20:00 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 216 
21:00 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 
22:00 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 
23:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
Total 4333 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4383 
Percent 98.9% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 11:00 
Vol. 305 9 314 
PM 18:00 14:00 14:00 18:00 
Peak : 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
01:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
02:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
03:00 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
04:00 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
05:00 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
06:00 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
07:00 59 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
08:00 101 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 
09:00 163 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 
10:00 236 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 
11:00 312 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 
12 PM 354 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 
13:00 411 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 
14:00 354 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
15:00 363 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 
16:00 360 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 
17:00 398 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
18:00 389 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 
19:00 358 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 
20:00 323 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 
21:00 215 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 
22:00 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 
23:00 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
Total 4602 61 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4699 
Percent 97.9% 1.3% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 04:00 11:00 
Vol. 312 7 ‘t. 319 
PM 
Peak 13:00 13:00 14:00 13:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
01:00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
02:00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
03:00 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
05:00 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
06:00 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
07:00 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
08:00 132 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 
09:00 134 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 
10:00 210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 
11:00 281 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 
12 PM 362 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
13:00 360 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 
14:00 397 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 
15:00 395 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 
16:00 441 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 
17:00 417 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 
18:00 393 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 
19:00 391 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 
20:00 286 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 
21:00 241 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 
22:00 109 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 
23:00 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
Total 4671 56 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4760 
Percent 98.1% 1.2% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 05:00 11:00 
Vol. 281 8 4 290 
PM 
Peak 16:00 13:00 14:00 16:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
01:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
02:00 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
03:00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
04:00 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
05:00 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
06:00 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
07:00 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 
08:00 148 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
09:00 185 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 
10:00 269 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 
11:00 388 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 
12 PM 434 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 
13:00 428 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 
14:00 397 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 
15:00 433 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 
16:00 400 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 
17:00 384 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 
18:00 379 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 
19:00 329 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 
20:00 266 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 
21:00 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 
22:00 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 
23:00 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
Total 4925 46 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5006 
Percent 98.4% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 05:00 11:00 
Vol. 388 5 7 395 
PM 
Peak 12:00 12:00 14:00 15:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 16 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 16 
01:00 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
02:00 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
03:00 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
04:00 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
05:00 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
06:00 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
07:00 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
08:00 127 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 
09:00 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 
10:00 309 3 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 312 
11:00 411 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 
12 PM 461 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 
13:00 511 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 
14:00 545 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 
15:00 504 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 
16:00 478 2 2 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 482 
17:00 430 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 
18:00 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 
19:00 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 
20:00 327 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 328 
21:00 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 
22:00 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 
23:00 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 
Total 5635 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5678 
Percent 99.2% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
oak 11:00 10:00 05:00 11:00 
Vol. 411 3 3 412 
PM 14:00 12:00 17:00 14:00 
Peak : : 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
01:00 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
02:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
04:00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
05:00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
06:00 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
07:00 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 
08:00 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 
09:00 214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 
10:00 312 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 
11:00 399 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
12 PM 467 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 
13:00 473 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 
14:00 536 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 
15:00 488 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 
16:00 511 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 
17:00 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 
18:00 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 
19:00 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 
20:00 348 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 
21:00 228 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 
22:00 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
23:00 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
Total 5603 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5626 
Percent 99.6% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 04:00 11:00 
Vol. 399 3 1 400 
PM 
Peak 14:00 20:00 14:00 14:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
01:00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
02:00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
03:00 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
04:00 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
05:00 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
06:00 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
07:00 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 
08:00 99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 
09:00 140 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 
10:00 219 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 
11:00 320 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 
12 PM 344 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 
13:00 398 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 
14:00 360 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 
15:00 418 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 
16:00 397 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
17:00 446 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 
18:00 447 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 
19:00 405 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 
20:00 256 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 
21:00 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 
22:00 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 
23:00 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
Total 4707 53 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4786 
Percent 98.3% 1.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 04:00 11:00 
Vol. 320 6 3 325 
PM 
Peak 18:00 14:00 14:00 18:00 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/09/1 
7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
01:00 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
02:00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
03:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
04:00 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
05:00 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
06:00 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
07:00 48 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
08:00 118 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 
09:00 154 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 
10:00 199 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 
11:00 268 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 
12 PM 347 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 
13:00 381 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 
14:00 327 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 
15:00 385 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 
16:00 383 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 
17:00 432 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 
18:00 417 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 
19:00 365 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 
20:00 292 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 
21:00 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 
22:00 107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 
23:00 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
Total 4547 68 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4640 
Percent 98.0% 1.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 05:00 11:00 11:00 
Vol. 268 7 3 277 
PM 
Peak 17:00 13:00 14:00 17:00 
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Furlong Drive PRECISION 
west of Tomasello Drive DATA 
City, State: Revere, MA SSS ee 175607 F Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fte:306 75-6100 Fat 308 73.0118 Site Code: 13796.00 
‘Mail: jatarequests pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB 
12:00 AM 11 13 11 17 21 17 11 16 15 20 10 11 7 11 {2 15 
01:00 4 7 6 5 1 5 ih 9 7 8 B 3 4 5 5 6 
02:00 11 2 6 3 10 6 7 12 10 12 2 2 2 2 7 6 
03:00 6 5 3 4 2 2 1 4 4 0 D 3 3 2 3 3 
04:00 9 10 9 7 3 7 10 5 6 2 7 6 5 7 7 6 
05:00 13 13 14 15 23 14 Th 9 5 6 12 6 12 13 13 11 
06:00 38 17 At 11 34 19 23 10 24 12 31 14 39 22 33 15 
07:00 98 62 77 45 118 67 95 52 97 47 88 57 93 52 95 55 
08:00 159 105 173 135 201 150 161 130 154 137 151 102 158 119 165 125 
09:00 213 172 171 138 235 187 273 229 270 215 198 143 171 160 219 177 
10:00 258 240 249 211 312 270 365 312 367 315 262 225 232 207 292 254 
11:00 309 319 343 290 432 395 458 412 439 400 367 325 314 277 380 345 
12:00 PM 378 360 388 367 402 442 499 464 457 468 357 347 370 351 407 400 
01:00 387 419 361 366 391 437 560 515 516 474 377 406 346 389 420 429 
02:00 342 367 362 408 413 405 493 548 563 539 369 370 328 338 410 425 
03:00 333 365 384 399 393 444 490 507 495 491 366 424 342 389 400 431 
04:00 346 363 379 445 370 403 488 482 449 512 393 400 391 385 402 427 
05:00 379 400 393 419 371 386 432 434 405 455 446 449 389 434 402 425 
06:00 407 391 402 399 365 382 359 386 392 397 383 451 398 421 387 404 
07:00 326 363 350 398 288 330 384 376 376 399 306 412 320 370 336 378 
08:00 237 326 233 288 223 269 283 328 275 350 215 260 216 296 240 302 
09:00 148 220 153 242 150 207 188 258 130 230 136 212 155 242 151 230 
10:00 77 121 71 111 71 123 74 146 52 92 63 116 67 108 68 117 
11:00 22 39 16 37 27 39 18 A 25 45 1 42 21 40 21 40 
Total 4511 4699 4595 4760 4856 5006 5694 5678 5533 5626 4564 4786 4383 4640 4875 5026 
Day 9210 9355 9862 11372 11159 9350 9023 9901 
AM Peak 11:00 11:00 11-00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 
Vol. 309 319 343 290 432 395 458 412 439 400 367 325 314 277 380 345 
PM Peak 18:00 13:00 18:00 16:00 14:00 15:00 13:00 14:00 14:00 14:00 17:00 18:00 18:00 17:00 13:00 15:00 
Vol. 407 419 402 445 413 444 560 548 563 539 446 451 398 434 420 431 
aoa 9210 9355 9862 11372 11159 9350 9023 9901 
ADT ADT 9,904 AADT 9,904 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “6 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 F Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB sea 5/3/2017 
Time AM. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. Wed 
12:00 5 88 5 91 10 179 
12:15 2 91 6 88 8 179 
12:30 3 100 2 87 5 187 
12:45 1 11 99 378 0 13 94 360 1 24 193 738 
01:00 1 96 4 109 2 205 
01:15 1 97 0 106 1 203 
01:30 0 103 1 108 1 211 
01:45 2 4 91 387 2 7 96 419 4 11 187 806 
02:00 3 76 0 98 3 174 
02:15 0 81 1 83 1 164 
02:30 2 90 0 93 2 183 
02:45 6 11 95 342 1 2 93 367 7 13 188 709 
03:00 5 74 3 93 8 167 
03:15 0 83 0 95 0 178 
03:30 1 84 2 98 3 182 
03:45 0 6 92 333 0 5 79 365 0 11 171 698 
04:00 3 84 2 96 5 180 
04:15 1 77 1 96 2 173 
04:30 2 90 2 93 4 183 
04:45 3 9 95 346 5 10 78 363 8 19 173 709 
05:00 2 98 6 99 8 197 
05:15 1 97 4 101 5 198 
05:30 2 91 2 99 4 190 
05:45 8 13 93 379 1 13 101 400 9 26 194 779 
06:00 10 122 7 94 17 216 
06:15 3 97 1 103 4 200 
06:30 5 93 4 79 9 172 
06:45 20 38 95 407 5 17 115 391 25 55 210 798 
07:00 19 90 11 106 30 196 
07:15 19 83 16 97 35 180 
07:30 24 90 14 78 38 168 
07:45 36 98 63 326 21 62 82 363 57 160 145 689 
08:00 37 69 14 81 51 150 
08:15 43 64 28 92 71 156 
08:30 37 52 35 80 72 132 
08:45 42 159 52 237 28 105 73 326 70 264 125 563 
09:00 41 53 41 64 82 117 
09:15 57 43 38 48 95 91 
09:30 50 28 53 68 103 96 
09:45 65 213 24 148 40 172 40 220 105 385 64 368 
10:00 66 32 42 33 108 65 
10:15 50 19 72 36 122 55 
10:30 75 19 67 34 142 53 
10:45 67 258 7 77 59 240 18 121 126 498 25 198 
11:00 64 8 76 17 140 25 
11:15 76 3 75 7 151 10 
11:30 89 6 80 9 169 15 
11:45 80 309 5 22 88 319 6 39 168 628 11 61 
Total 1129 3382 965 3734 2094 7116 
Percent 53.9% 47.5% 46.1% 52.5% 
Day Total 4511 4699 9210 
Peak 11:00 - 06:00 - 11:00 - 01:00 - 11:00 - 00:45 - - : 
Vol. 309 - 407 - 319 2 419 = 628 - 812 - 2 . 
P.H.F. 0.868 0.834 0.906 0.961 0.929 0.962 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702. 175607 F Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB sea 5/4/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Thu 
12:00 2 104 7 73 9 177 
12:15 3 89 2 89 5 178 
12:30 3 87 4 103 7 190 
12:45 3 11 108 388 4 17 102 367 7 28 210 755 
01:00 1 91 1 90 2 181 
01:15 2 103 1 95 3 198 
01:30 0 86 1 89 i 175 
01:45 3 6 81 361 2 5 92 366 5 11 173 727 
02:00 1 88 0 99 1 187 
02:15 0 98 0 104 0 202 
02:30 1 69 1 112 2 181 
02:45 4 6 107 362 2 3 93 408 6 9 200 770 
03:00 2 100 1 99 3 199 
03:15 0 84 2 89 2 173 
03:30 0 102 1 113 1 215 
03:45 1 3 98 384 0 4 98 399 1 7 196 783 
04:00 1 98 2 109 3 207 
04:15 1 91 0 111 1 202 
04:30 1 108 2 98 3 206 
04:45 6 9 82 379 3 7 127 445 9 16 209 824 
05:00 0 101 2 103 2 204 
05:15 0 96 5 105 5 201 
05:30 4 97 3 117 7 214 
05:45 10 14 99 393 5 15 94 419 15 29 193 812 
06:00 7 117 3 95 10 212 
06:15 2 91 1 101 3 192 
06:30 7 97 4 100 A 197 
06:45 25 41 97 402 3 11 103 399 28 52 200 801 
07:00 21 90 12 93 33 183 
07:15 10 97 13 106 23 203 
07:30 20 94 10 94 30 188 
07:45 26 77 69 350 10 45 105 398 36 122 174 748 
08:00 44 75 28 92 72 167 
08:15 46 58 37 79 83 137 
08:30 48 59 35 66 83 125 
08:45 35 173 41 233 35 135 51 288 70 308 92 521 
09:00 34 50 36 83 70 133 
09:15 36 37 32 55 68 92 
09:30 47 38 30 56 77 94 
09:45 54 171 28 153 40 138 48 242 94 309 76 395 
10:00 55 24 38 39 93 63 
10:15 71 16 51 32 122 48 
10:30 53 17 52 14 105 31 
10:45 70 249 14 ra 70 211 26 111 140 460 40 182 
11:00 90 5 60 18 150 23 
11:15 77 4 81 9 158 13 
11:30 95 4 64 6 159 10 
11:45 81 343 3 16 85 290 4 37 166 633 7 53 
Total 1103 3492 881 3879 1984 7371 
Percent 55.6% 47.4% 44.4% 52.6% 
Day Total 4595 4760 9355 
Peak 11:00 - 05:15 - 11:00 - 04:45 - 11:00 - 04:45 - - - 
Vol. 343 - 409 - 290 - 452 - 633 - 828 - - - 
P.H.F. 0.903 0.874 0.853 0.890 0.953 0.967 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702. 175607 F Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB ce 5/5/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Fri 
12:00 8 111 2 105 10 216 
12:15 6 102 9 122 15 224 
12:30 4 87 2 109 6 196 
12:45 3 21 102 402 4 17 106 442 7 38 208 844 
01:00 0 116 1 105 1 221 
01:15 1 88 1 111 2 199 
01:30 0 101 1 113 1 214 
01:45 0 1 86 391 2 5 108 437 2 6 194 828 
02:00 0 89 1 104 1 193 
02:15 2 93 1 102 3 195 
02:30 2 94 3 101 5 195 
02:45 6 10 137 413 1 6 98 405 7 16 235 818 
03:00 0 109 0 102 0 211 
03:15 1 118 1 125 2 243 
03:30 0 86 1 113 1 199 
03:45 1 2 80 393 0 2 104 444 1 4 184 837 
04:00 1 105 0 91 1 196 
04:15 1 109 2 109 3 218 
04:30 0 68 1 106 1 174 
04:45 1 3 88 370 4 7 97 403 5 10 185 773 
05:00 2 79 6 91 8 170 
05:15 0 94 3 101 3 195 
05:30 9 101 2 95 11 196 
05:45 12 23 97 371 3 14 99 386 15 37 196 757 
06:00 6 107 5 88 11 195 
06:15 6 95 5 101 11 196 
06:30 10 89 3 94 13 183 
06:45 12 34 74 365 6 19 99 382 18 53 173 747 
07:00 31 71 11 97 42 168 
07:15 26 66 16 78 42 144 
07:30 20 81 28 77 48 158 
07:45 41 118 70 288 12 67 78 330 53 185 148 618 
08:00 48 68 32 73 80 141 
08:15 61 59 32 67 93 126 
08:30 43 45 50 69 93 114 
08:45 49 201 51 223 36 150 60 269 85 351 111 492 
09:00 61 39 41 59 102 98 
09:15 51 36 53 57 104 93 
09:30 48 44 44 51 92 95 
09:45 75 235 31 150 49 187 40 207 124 422 71 357 
10:00 68 17 43 36 111 53 
10:15 75 22 78 36 153 58 
10:30 94 18 62 29 156 47 
10:45 75 312 14 71 87 270 22 123 162 582 36 194 
11:00 89 8 87 17 176 25 
11:15 108 6 89 8 197 14 
11:30 106 9 102 9 208 18 
11:45 129 432 4 27 117 395 5 39 246 827 9 66 
Total 1392 3464 1139 3867 2531 7331 
Percent 55.0% 47.3% 45.0% 52.7% 
Day Total 4856 5006 9862 
Peak 11:00 - 02:30 - 11:00 - 03:00 - 11:00 - 02:45 - - - 
Vol. 432 - 458 - 395 - 444 - 827 - 888 - - = 
P.H.F. 0.837 0.836 0.844 0.888 0.840 0.914 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702. 175607 F Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB ce 5/6/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M AM. P.M Sat 
12:00 4 119 4 114 8 233 
12:15 4 122 6 103 10 225 
12:30 1 115 4 137 5 252 
12:45 2 11 143 499 2 16 110 464 4 27 253 963 
01:00 3 150 3 122 6 272 
01:15 1 125 2 119 3 244 
01:30 5 123 2 130 7 253 
01:45 2 11 162 560 2 9 144 515 4 20 306 1075 
02:00 2 115 2 152 4 267 
02:15 2 143 3 143 5 286 
02:30 3 120 3 118 6 238 
02:45 0 7 115 493 4 12 135 548 4 19 250 1041 
03:00 1 143 1 116 2 259 
03:15 0 113 2 121 2 234 
03:30 0 107 1 151 1 258 
03:45 0 1 127 490 0 4 119 507 0 5 246 997 
04:00 1 138 0 139 1 277 
04:15 1 109 1 122 2 231 
04:30 4 128 3 111 7 239 
04:45 4 10 113 488 1 5 110 482 5 15 223 970 
05:00 1 105 3 110 4 215 
05:15 0 109 2 107 2 216 
05:30 4 107 0 122 4 229 
05:45 6 11 111 432 4 9 95 434 10 20 206 866 
06:00 0 97 1 119 1 216 
06:15 0 84 0 100 0 184 
06:30 3 97 2 76 5 173 
06:45 20 23 81 359 7 10 91 386 27 33 172 745 
07:00 24 102 6 97 30 199 
07:15 18 108 12 106 30 214 
07:30 21 84 13 84 34 168 
07:45 32 95 90 384 21 52 89 376 53 147 179 760 
08:00 36 93 26 81 62 174 
08:15 48 66 25 92 73 158 
08:30 34 62 40 73 74 135 
08:45 43 161 62 283 39 130 82 328 82 291 144 611 
09:00 62 72 38 83 100 155 
09:15 75 41 60 63 135 104 
09:30 67 44 57 59 124 103 
09:45 69 273 31 188 67 222 53 258 136 495 84 446 
10:00 90 27 62 38 152 65 
10:15 71 26 82 35 153 61 
10:30 96 10 78 46 174 56 
10:45 108 365 11 74 90 312 27 146 198 677 38 220 
11:00 109 6 113 14 222 20 
11:15 94 3 97 12 191 15 
11:30 132 3 93 10 225 13 
11:45 123 458 6 18 109 412 5 41 232 870 11 59 
Total 1426 4268 1193 4485 2619 8753 
Percent 54.4% 48.8% 45.6% 51.2% 
Day Total 5694 5678 11372 
Peak 11:00 - 01:00 - 11:00 - 01:30 - 11:00 - 01:30 - - - 
Vol. 458 - 560 - 412 - 569 - 870 - 1112 - - - 


P.H.F. 0.867 0.864 0.912 0.936 0.938 0.908 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702. 175607 F Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB cea 5/7/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M AM. P.M Sun 
12:00 2 102 1 128 3 230 
12:15 6 119 9 117 15 236 
12:30 4 122 6 97 10 219 
12:45 3 15 114 457 4 20 126 468 7 35 240 925 
01:00 1 130 4 122 5 252 
01:15 2 131 1 107 3 238 
01:30 1 113 0 116 1 229 
01:45 3 7 142 516 3 8 129 474 6 15 271 990 
02:00 2 131 6 140 8 271 
02:15 0 138 0 133 0 271 
02:30 4 150 4 128 8 278 
02:45 4 10 144 563 2 12 138 539 6 22 282 1102 
03:00 3 131 0 124 3 255 
03:15 0 113 0 125 0 238 
03:30 0 126 0 124 0 250 
03:45 1 4 125 495 0 0 118 491 1 4 243 986 
04:00 1 122 0 128 1 250 
04:15 1 107 0 141 1 248 
04:30 1 112 0 127 1 239 
04:45 3 6 108 449 2 2 116 512 5 8 224 961 
05:00 1 104 1 107 2 211 
05:15 1 112 1 113 2 225 
05:30 1 96 0 120 1 216 
05:45 2 5 93 405 4 6 115 455 6 11 208 860 
06:00 2 109 1 100 3 209 
06:15 0 93 3 107 3 200 
06:30 4 98 6 113 10 211 
06:45 18 24 92 392 2 12 77 397 20 36 169 789 
07:00 18 90 10 94 28 184 
07:15 18 90 10 97 28 187 
07:30 22 99 11 104 33 203 
07:45 39 97 97 376 16 47 104 399 55 144 201 775 
08:00 37 72 26 83 63 155 
08:15 30 77 33 108 63 185 
08:30 55 62 30 70 85 132 
08:45 32 154 64 275 48 137 89 350 80 291 153 625 
09:00 47 40 35 84 82 124 
09:15 65 33 59 56 124 89 
09:30 78 25 53 52 131 77 
09:45 80 270 32 130 68 215 38 230 148 485 70 360 
10:00 101 18 77 38 178 56 
10:15 83 14 80 31 163 45 
10:30 83 12 82 12 165 24 
10:45 100 367 8 52 76 315 11 92 176 682 19 144 
11:00 113 9 92 16 205 25 
11:15 104 5 99 7 203 12 
11:30 116 5 107 13 223 18 
11:45 106 439 6 25 102 400 9 45 208 839 15 70 
Total 1398 4135 1174 4452 2572 8587 
Percent 54.4% 48.2% 45.6% 51.8% 
Day Total 5533 5626 11159 
Peak 11:00 - 02:00 - 11:00 - 02:00 - 11:00 - 02:00 - - - 
Vol. 439 - 563 - 400 - 539 - 839 - 1102 - - - 


P.H.F. 0.946 0.938 0.935 0.963 0.941 0.977 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702. 175607 F Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB cea 5/8/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Mon 
12:00 4 101 6 93 10 194 
12:15 1 84 3 86 4 170 
12:30 3 92 2 81 5 173 
12:45 2 10 80 357 0 11 87 347 2 21 167 704 
01:00 1 107 3 85 4 192 
01:15 0 100 0 110 0 210 
01:30 0 77 0 108 0 185 
01:45 1 2 93 377 0 3 103 406 1 5 196 783 
02:00 0 87 1 91 1 178 
02:15 0 86 1 72 1 158 
02:30 0 92 0 101 0 193 
02:45 2 2 104 369 0 2 106 370 2 4 210 739 
03:00 2 83 0 111 2 194 
03:15 0 90 2 101 2 191 
03:30 0 97 0 108 0 205 
03:45 0 2 96 366 1 3 104 424 1 5 200 790 
04:00 0 99 1 110 1 209 
04:15 1 87 0 95 1 182 
04:30 2 102 0 106 2 208 
04:45 4 7 105 393 5 6 89 400 9 13 194 793 
05:00 1 101 1 124 2 225 
05:15 0 123 1 119 1 242 
05:30 5 103 0 106 5 209 
05:45 6 12 119 446 4 6 100 449 10 18 219 895 
06:00 6 97 4 121 10 218 
06:15 2 113 2 115 4 228 
06:30 11 74 4 107 15 181 
06:45 12 31 99 383 4 14 108 451 16 45 207 834 
07:00 14 81 5 101 19 182 
07:15 16 92 18 118 34 210 
07:30 18 72 19 103 37 175 
07:45 40 88 61 306 15 57 90 412 55 145 151 718 
08:00 38 55 23 61 61 116 
08:15 37 61 32 60 69 121 
08:30 38 46 23 69 61 115 
08:45 38 151 53 215 24 102 70 260 62 253 123 475 
09:00 50 43 25 64 75 107 
09:15 45 37 45 60 90 97 
09:30 56 30 38 48 94 78 
09:45 47 198 26 136 35 143 40 212 82 341 66 348 
10:00 45 22 46 36 91 58 
10:15 69 17 68 40 137 57 
10:30 70 16 53 18 123 34 
10:45 78 262 8 63 58 225 22 116 136 487 30 179 
11:00 97 8 85 14 182 22 
11:15 74 5 69 11 143 16 
11:30 100 4 85 11 185 15 
11:45 96 367 4 21 86 325 6 42 182 692 10 63 
Total 1132 3432 897 3889 2029 7321 
Percent 55.8% 46.9% 44.2% 53.1% 
Day Total 4564 4786 9350 
Peak 11:00 - 05:00 - 11:00 - 06:00 - 11:00 - 05:00 - - = 
Vol. 367 - 446 - 325 - 451 - 692 - 895 - - = 
P.H.F. 0.918 0.907 0.945 0.932 0.935 0.925 
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Furlong Drive ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702. 175607 F Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE or dccieqbescorailecann Site Code: 13796.00 
Start WB EB sea 5/9/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Tue 
12:00 3 100 2 87 5 187 
12:15 1 92 1 83 2 175 
12:30 2 107 3 91 5 198 
12:45 1 7 71 370 5 11 90 351 6 18 161 721 
01:00 1 91 1 91 2 182 
01:15 1 81 3 108 4 189 
01:30 2 99 1 89 3 188 
01:45 0 4 75 346 0 5 101 389 0 9 176 735 
02:00 0 68 0 99 0 167 
02:15 0 86 1 82 if 168 
02:30 1 94 1 79 2 173 
02:45 1 2 80 328 0 2 78 338 1 4 158 666 
03:00 1 78 0 111 1 189 
03:15 0 103 1 92 if 195 
03:30 1 86 1 89 2 175 
03:45 1 3 75 342 0 2 97 389 1 5 172 731 
04:00 1 94 1 97 2 191 
04:15 0 101 1 87 1 188 
04:30 1 94 2 110 3 204 
04:45 3 5 102 391 3 7 91 385 6 12 193 776 
05:00 1 85 5 123 6 208 
05:15 0 91 4 109 4 200 
05:30 3 108 0 96 3 204 
05:45 8 12 105 389 4 13 106 434 12 25 211 823 
06:00 6 102 4 98 10 200 
06:15 5 112 2 101 7 213 
06:30 12 100 10 102 22 202 
06:45 16 39 84 398 6 22 120 421 22 61 204 819 
07:00 19 92 7 108 26 200 
07:15 14 74 15 103 29 177 
07:30 32 76 14 80 46 156 
07:45 28 93 78 320 16 52 79 370 44 145 157 690 
08:00 40 53 23 82 63 135 
08:15 38 68 34 77 72 145 
08:30 38 47 30 70 68 117 
08:45 42 158 48 216 32 119 67 296 74 277 115 512 
09:00 31 62 36 87 67 149 
09:15 43 42 34 50 77 92 
09:30 49 27 54 69 103 96 
09:45 48 171 24 155 36 160 36 242 84 331 60 397 
10:00 52 23 51 33 103 56 
10:15 47 19 51 28 98 47 
10:30 64 17 49 27 113 44 
10:45 69 232 8 67 56 207 20 108 125 439 28 175 
11:00 61 6 53 15 114 21 
11:15 81 7 69 10 150 17 
11:30 79 4 85 8 164 12 
11:45 93 314 4 21 70 277 7 40 163 591 11 61 
Total 1040 3343 877 3763 1917 7106 
Percent 54.3% 47.0% 45.7% 53.0% 
Day Total 4383 4640 9023 
Peak 11:00 - 05:30 - 11:00 - 05:00 - 11:00 - 05:30 - - - 
Vol. 314 - 427 - 277 - 434 - 591 - 828 - - - 
P.H.F. 0.844 0.953 0.815 0.882 0.901 0.972 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 157 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 
01:00 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 
02:00 77 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 
03:00 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 
04:00 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
05:00 181 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 
06:00 633 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 
07:00 927 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 
08:00 932 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 
09:00 719 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 
10:00 727 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 
11:00 858 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 
12 PM 960 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 
13:00 906 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 
14:00 992 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1015 
15:00 1182 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 
16:00 1260 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1278 
17:00 1349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1357 
18:00 1239 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1249 
19:00 968 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 978 
20:00 723 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 
21:00 611 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 
22:00 441 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 
23:00 285 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 
Total 16332 302 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16648 
Percent 98.1% 1.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 08:00 08:00 05:00 08:00 
Vol. 932 36 2 970 
PM 
Peak 17:00 14:00 13:00 17:00 


Vol. 1349 23 1 1357 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 195 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 
01:00 107 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 
02:00 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
03:00 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
04:00 65 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
05:00 198 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 
06:00 631 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 
07:00 977 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1013 
08:00 901 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923 
09:00 657 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 
10:00 688 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 
11:00 812 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 
12 PM 909 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923 
13:00 929 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953 
14:00 1027 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060 
15:00 1245 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1270 
16:00 1363 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1378 
17:00 1433 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1443 
18:00 1231 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1236 
19:00 1000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1006 
20:00 817 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 
21:00 583 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 
22:00 461 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 
23:00 305 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 
Total 16636 313 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16963 
Percent 98.1% 1.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 03:00 07:00 
Vol. 977 36 2 1013 
PM 
Peak 17:00 14:00 12:00 17:00 


Vol. 1433 32 1 1443 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/05/1 
7 212 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
01:00 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 
02:00 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
03:00 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
04:00 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
05:00 179 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 
06:00 582 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 
07:00 910 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 
08:00 884 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 
09:00 656 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 
10:00 697 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719 
11:00 920 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 
12 PM 912 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 
13:00 938 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967 
14:00 1136 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1163 
15:00 1210 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1230 
16:00 1314 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1328 
17:00 1341 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1356 
18:00 1085 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093 
19:00 941 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 
20:00 624 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 
21:00 590 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 
22:00 490 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 
23:00 377 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 
Total 16326 288 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16632 
Percent 98.2% 1.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 08:00 07:00 
Vol. 920 35 5 935 
PM 
Peak 17:00 13:00 14:00 17:00 


Vol. 1341 29 2 1356 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 
01:00 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 
02:00 166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
03:00 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
04:00 72 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
05:00 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 
06:00 205 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 
07:00 319 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 
08:00 461 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 
09:00 618 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 635 
10:00 794 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 
11:00 1008 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018 
12 PM 1138 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1149 
13:00 1263 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1274 
14:00 1223 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1231 
15:00 1221 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1227 
16:00 1293 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1302 
17:00 1099 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1105 
18:00 1039 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1045 
19:00 910 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 
20:00 751 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 
21:00 715 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 
22:00 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 
23:00 417 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 
Total 15899 133 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16041 
Percent 99.1% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 08:00 11:00 
Vol. 1008 16 2 1018 
PM 
Peak 16:00 12:00 16:00 16:00 


Vol. 1293 11 1 1302 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/07/1 
7 298 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 
01:00 244 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 
02:00 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 
03:00 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 
04:00 58 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 
05:00 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 
06:00 158 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 
07:00 245 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 
08:00 419 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 
09:00 561 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 569 
10:00 717 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 
11:00 997 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 
12 PM 1103 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1109 
13:00 1199 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1203 
14:00 1207 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1214 
15:00 1102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1103 
16:00 1064 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1068 
17:00 1021 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1027 
18:00 995 1 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 996 
19:00 837 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 
20:00 690 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 
21:00 544 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 
22:00 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 
23:00 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 
Total 14491 72 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14566 
Percent 99.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 04:00 11:00 
Vol. 997 8 1 1003 
PM 
Peak 14:00 14:00 21:00 14:00 


Vol. 1207 7 1 1214 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 
01:00 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
02:00 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
03:00 49 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 
04:00 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
05:00 164 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 
06:00 604 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 
07:00 930 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 
08:00 848 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 
09:00 615 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 
10:00 686 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 
11:00 819 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 
12 PM 869 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 
13:00 870 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 
14:00 1020 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1054 
15:00 1126 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1157 
16:00 1317 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1332 
17:00 1433 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1445 
18:00 1180 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1187 
19:00 912 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 
20:00 686 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 
21:00 529 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 
22:00 359 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 
23:00 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 
Total 15650 293 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15952 
Percent 98.1% 1.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 09:00 05:00 07:00 
Vol. 930 30 1 956 
PM 
Peak 17:00 14:00 16:00 17:00 


Vol. 1433 33 2 1445 


Page 7 


Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/09/1 
7 159 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 
01:00 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 
02:00 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
03:00 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
04:00 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
05:00 175 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 
06:00 690 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 
07:00 1011 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048 
08:00 910 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 
09:00 717 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 
10:00 736 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 
11:00 767 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 
12 PM 816 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 837 
13:00 856 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887 
14:00 965 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 
15:00 1129 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1158 
16:00 1311 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1329 
17:00 1316 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1329 
18:00 1129 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1135 
19:00 938 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 
20:00 715 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 
21:00 529 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 
22:00 408 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 
23:00 300 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 
Total 15815 344 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16176 
Percent 97.8% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 09:00 09:00 07:00 
Vol. 1011 38 4 1048 
PM 
Peak 17:00 14:00 16:00 16:00 


Vol. 1316 34 2 1329 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 
01:00 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 
02:00 54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
03:00 54 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 
04:00 115 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 
05:00 338 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 
06:00 722 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734 
07:00 1120 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1157 
08:00 958 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 
09:00 797 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 
10:00 764 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 
11:00 786 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 812 
12 PM 922 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 
13:00 838 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 
14:00 893 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928 
15:00 1056 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1074 
16:00 1012 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026 
17:00 1131 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1141 
18:00 953 12 2 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 967 
19:00 726 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 
20:00 623 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 
21:00 451 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 
22:00 318 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 
23:00 213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 
Total 15034 307 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15424 
Percent 97.5% 2.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 08:00 11:00 07:00 
Vol. 1120 34 17 1157 
PM 
Peak 17:00 12:00 13:00 17:00 


Vol. 1131 32 8 11414 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 
01:00 69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 
02:00 61 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 
03:00 61 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 
04:00 107 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 
05:00 343 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 
06:00 751 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 
07:00 1096 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1132 
08:00 973 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 
09:00 798 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 
10:00 728 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 
11:00 714 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 
12 PM 829 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 
13:00 834 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 
14:00 977 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1019 
15:00 1127 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1154 
16:00 1062 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087 
17:00 1108 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1121 
18:00 1015 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1035 
19:00 805 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 
20:00 605 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 
21:00 483 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 
22:00 314 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 
23:00 221 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 
Total 15192 344 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15601 
Percent 97.4% 2.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 05:00 07:00 
Vol. 1096 34 9 1132 
PM 
Peak 15:00 14:00 14:00 15:00 


Vol. 1127 33 9 1154 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 114 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 
01:00 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 
02:00 85 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
03:00 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 
04:00 118 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 
05:00 330 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 
06:00 693 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 
07:00 1051 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1086 
08:00 922 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 
09:00 729 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 
10:00 746 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 
11:00 775 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 
12 PM 817 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 
13:00 895 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 
14:00 975 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 
15:00 1090 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1116 
16:00 1004 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031 
17:00 1083 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1099 
18:00 917 9 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 927 
19:00 730 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 
20:00 572 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 
21:00 502 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 
22:00 385 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 
23:00 268 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 
Total 14963 334 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15346 
Percent 97.5% 2.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 05:00 07:00 
Vol. 1051 32 7 1086 
PM 
Peak 15:00 12:00 14:00 15:00 


Vol. 1090 37 5 1116 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 
01:00 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 
02:00 138 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 
03:00 85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 
04:00 80 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 
05:00 145 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 
06:00 296 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 
07:00 434 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 
08:00 567 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 
09:00 693 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 700 
10:00 886 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899 
11:00 990 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1001 
12 PM 1030 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1043 
13:00 1091 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1102 
14:00 1073 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085 
15:00 1126 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1145 
16:00 1109 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1122 
17:00 1078 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085 
18:00 924 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 930 
19:00 978 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 
20:00 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 
21:00 615 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 
22:00 425 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 
23:00 316 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 
Total 15125 144 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15298 
Percent 98.9% 0.9% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 04:00 11:00 
Vol. 990 13 4 1001 
PM 
Peak 15:00 15:00 16:00 15:00 


Vol. 1126 17 3 1145 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 206 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 
01:00 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 
02:00 180 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 
03:00 87 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 
04:00 68 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 
05:00 123 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 
06:00 197 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 
07:00 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 
08:00 420 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 
09:00 593 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 597 
10:00 727 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 
11:00 867 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 
12 PM 1026 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1033 
13:00 1048 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1052 
14:00 1150 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162 
15:00 1087 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093 
16:00 993 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 
17:00 802 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 
18:00 766 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 
19:00 718 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 
20:00 587 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 
21:00 450 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 
22:00 322 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 
23:00 176 1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 
Total 13057 76 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13142 
Percent 99.4% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 04:00 11:00 
Vol. 867 16 1 869 
PM 
Peak 14:00 14:00 14:00 14:00 


Vol. 1150 10 2 1162 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 94 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 
01:00 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 
02:00 69 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 
03:00 72 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 
04:00 122 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 
05:00 342 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 
06:00 746 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761 
07:00 1021 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1063 
08:00 989 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1021 
09:00 749 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 
10:00 720 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 
11:00 708 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 
12 PM 746 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 
13:00 771 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 
14:00 880 34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 923 
15:00 1088 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 
16:00 1017 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1037 
17:00 1116 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1132 
18:00 895 12 1 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 908 
19:00 716 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 
20:00 523 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 
21:00 417 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 
22:00 271 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 
23:00 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 
Total 14314 374 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14744 
Percent 97.1% 2.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 11:00 07:00 
Vol. 1021 40 5 1063 
PM 
Peak 17:00 14:00 14:00 17:00 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/09/1 
7 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 
01:00 66 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
02:00 44 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
03:00 58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
04:00 122 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 
05:00 352 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
06:00 778 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 
07:00 1059 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1104 
08:00 1022 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1051 
09:00 718 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 
10:00 696 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 
11:00 748 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 
12 PM 743 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 
13:00 790 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 
14:00 885 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928 
15:00 1043 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 
16:00 976 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 
17:00 1144 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 
18:00 834 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 
19:00 713 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 
20:00 511 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 
21:00 444 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 
22:00 259 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 
23:00 206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 
Total 14304 380 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14741 
Percent 97.0% 2.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 05:00 07:00 
Vol. 1059 43 8 1104 
PM 
Peak 17:00 14:00 14:00 17:00 
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Winthrop Avenue (Route 145) PRECISION 
west of Tomasello Drive DATA 
City, State: Revere, MA SSS ee 175607 G Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fe: 306 75-6100 Fat 30s 873.0118 Site Code: 13796.00 
mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB 
12:00 AM 160 107 199 112 216 119 273 211 299 209 176 97 161 96 212 136 
01:00 107 83 108 70 139 98 199 163 247 173 90 81 89 68 140 105 
02:00 79 56 63 64 92 90 167 141 189 181 68 74 58 48 102 93 
03:00 46 61 45 64 49 66 92 86 113 89 51 77 43 60 63 72 
04:00 58 121 71 113 52 123 75 85 61 69 63 127 52 127 62 109 
05:00 187 353 204 358 186 343 84 150 74 124 169 348 181 367 155 292 
06:00 661 734 652 764 596 709 217 306 161 198 616 761 707 788 516 609 
07:00 956 1157 1013 1132 935 1086 331 447 247 291 956 1063 1048 1104 784 897 
08:00 970 995 923 998 913 948 470 582 423 422 876 1021 945 1051 789 860 
09:00 741 834 688 827 695 TAY 635 700 569 597 645 786 759 751 676 750 
10:00 749 784 712 752 719 776 805 899 725 743 706 744 764 741 740 777 
11:00 882 812 829 746 935 800 1018 1001 1003 869 842 750 788 774 900 822 
12:00 PM 981 956 923 858 925 855 1149 1043 1109 1033 892 778 837 773 974 899 
01:00 924 877 953 862 967 924 1274 1102 1203 1052 885 797 887 823 1013 920 
02:00 1015 928 1060 1019 1163 1003 1231 1085 1214 1162 1054 923 999 928 1105 1007 
03:00 1200 1074 1270 1154 1230 1116 1227 1145 1103 1093 1157 1120 1158 1080 1192 1112 
04:00 1278 1026 1378 1087 1328 1031 1302 1122 1068 996 1332 1037 1329 1000 1288 1043 
05:00 1357 1141 1443 1121 1356 1099 1105 1085 1027 804 1445 1132 1329 1160 1295 1077 
06:00 1249 967 1236 1035 1093 927 1045 930 996 774 1187 908 1135 851 1134 913 
07:00 978 738 1006 819 944 735 914 981 839 721 914 735 944 721 934 779 
08:00 725 630 825 616 632 577 754 672 694 590 693 533 FAG 515 720 590 
09:00 614 456 587 486 594 505 716 618 546 452 530 418 534 446 589 483 
10:00 444 320 467 317 494 390 540 427 405 323 360 273 410 262 446 330 
11:00 287 214 308 227 379 269 418 317 251 177 245 161 302 207 313 225 
Total 16648 15424 16963 15601 16632 15346 16041 15298 14566 13142 15952 14744 16176 14741 16142 14900 
Day 32072 32564 31978 31339 27708 30696 30917 31042 
AM Peak 08:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 11:00 11:00 11:00 11:00 07:00 07:00 07:00 07:00 11:00 07:00 
Vol. 970 1157 1013 1132 935 1086 1018 1001 1003 869 956 1063 1048 1104 900 897 
PM Peak 17:00 17:00 17:00 15:00 17:00 15:00 16:00 15:00 14:00 14:00 17:00 17:00 16:00 17:00 17:00 15:00 
Vol. 1357 1141 1443 1154 1356 1116 1302 1145 1214 1162 1445 1132 1329 1160 1295 1112 
Comb. 32072 32564 31978 31339 27708 30696 30917 31042 
Total 


ADT ADT 31,039 AADT 31,039 
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Winthrop Avenue (Route 145) ee 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume oH Ea decieuuescorailecann Site Code: 13796.00 
Start EB WB ead 5/3/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Wed 
12:00 52 244 30 232 82 476 
12:15 54 241 28 227 82 468 
12:30 30 251 31 264 61 515 
12:45 24 160 245 981 18 107 233 956 42 267 478 1937 
01:00 24 209 25 245 49 454 
01:15 32 252 18 221 50 473 
01:30 22 227 20 205 42 432 
01:45 29 107 236 924 20 83 206 877 49 190 442 1801 
02:00 25 226 8 255 33 481 
02:15 11 238 16 239 27 477 
02:30 19 266 14 207 33 473 
02:45 24 79 285 1015 18 56 227 928 42 135 512 1943 
03:00 15 286 15 262 30 548 
03:15 3 331 10 265 13 596 
03:30 16 294 15 300 31 594 
03:45 12 46 289 1200 21 61 247 1074 33 107 536 2274 
04:00 6 276 21 243 27 519 
04:15 12 332 28 273 40 605 
04:30 15 330 34 254 49 584 
04:45 25 58 340 1278 38 121 256 1026 63 179 596 2304 
05:00 28 354 68 275 96 629 
05:15 36 386 69 313 105 699 
05:30 49 315 102 275 151 590 
05:45 74 187 302 1357 114 353 278 1141 188 540 580 2498 
06:00 85 336 152 253 237 589 
06:15 167 361 175 250 342 611 
06:30 193 293 189 226 382 519 
06:45 216 661 259 1249 218 734 238 967 434 1395 497 2216 
07:00 223 276 244 215 467 491 
07:15 242 256 330 179 572 435 
07:30 254 234 304 191 558 425 
07:45 237 956 212 978 279 1157 153 738 516 2113 365 1716 
08:00 260 188 265 163 525 351 
08:15 269 187 280 180 549 367 
08:30 228 165 241 134 469 299 
08:45 213 970 185 725 209 995 153 630 422 1965 338 1355 
09:00 202 179 204 119 406 298 
09:15 172 154 216 121 388 275 
09:30 190 137 203 121 393 258 
09:45 177 741 144 614 211 834 95 456 388 1575 239 1070 
10:00 207 136 198 82 405 218 
10:15 163 117 199 101 362 218 
10:30 200 90 206 78 406 168 
10:45 179 749 101 444 181 784 59 320 360 1533 160 764 
11:00 224 75 207 67 431 142 
11:15 208 85 195 60 403 145 
11:30 219 64 190 52 409 116 
11:45 231 882 63 287 220 812 35 214 451 1694 98 501 
Total 5596 11052 6097 9327 11693 20379 
Percent 47.9% 54.2% 52.1% 45.8% 
Day Total 16648 15424 32072 
Peak 07:30 - 04:30 - 07:15 - 05:00 - 07:15 - 04:45 - - - 
Vol. 1020 - 1410 - 1178 - 1141 - 2171 - 2514 - - - 


P.H.F. 0.948 0.913 0.892 0.911 0.949 0.899 
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Winthrop Avenue (Route 145) ee 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume oH Ea decieuuescorailecann Site Code: 13796.00 
Start EB WB cea 5/4/2017 
Time AM. P.M. A.M. P.M. AM. P.M. Thu 
12:00 62 205 34 199 96 404 
12:15 49 236 22 220 71 456 
12:30 46 234 26 223 72 457 
12:45 42 199 248 923 30 112 216 858 72 311 464 1781 
01:00 28 227 19 217 47 444 
01:15 36 254 24 181 60 435 
01:30 19 251 12 250 31 501 
01:45 25 108 221 953 15 70 214 862 40 178 435 1815 
02:00 15 235 19 259 34 494 
02:15 14 257 14 247 28 504 
02:30 11 244 16 248 27 492 
02:45 23 63 324 1060 15 64 265 1019 38 127 589 2079 
03:00 17 298 13 269 30 567 
03:15 16 297 17 283 33 580 
03:30 9 350 14 306 23 656 
03:45 3 45 325 1270 20 64 296 1154 23 109 621 2424 
04:00 8 309 16 271 24 580 
04:15 17 362 31 252 48 614 
04:30 18 339 34 290 52 629 
04:45 28 71 368 1378 32 113 274 1087 60 184 642 2465 
05:00 39 336 63 259 102 595 
05:15 42 346 81 265 123 611 
05:30 51 399 106 298 157 697 
05:45 72 204 362 1443 108 358 299 1121 180 562 661 2564 
06:00 97 322 148 290 245 612 
06:15 151 317 175 258 326 575 
06:30 165 308 217 260 382 568 
06:45 239 652 289 1236 224 764 227 1035 463 1416 516 2271 
07:00 244 264 267 234 511 498 
07:15 266 259 286 218 552 477 
07:30 242 287 321 175 563 462 
07:45 261 1013 196 1006 258 1132 192 819 519 2145 388 1825 
08:00 246 229 281 171 527 400 
08:15 245 208 279 171 524 379 
08:30 232 195 243 129 475 324 
08:45 200 923 193 825 195 998 145 616 395 1921 338 1441 
09:00 191 162 209 134 400 296 
09:15 181 147 197 126 378 273 
09:30 154 157 214 114 368 271 
09:45 162 688 121 587 207 827 112 486 369 1515 233 1073 
10:00 160 128 188 106 348 234 
10:15 187 110 202 84 389 194 
10:30 164 139 167 72 331 211 
10:45 201 712 90 467 195 752 55 317 396 1464 145 784 
11:00 201 74 164 62 365 136 
11:15 199 109 194 71 393 180 
11:30 215 70 201 55 416 125 
11:45 214 829 55 308 187 746 39 227 401 1575 94 535 
Total 5507 11456 6000 9601 11507 21057 
Percent 47.9% 54.4% 52.1% 45.6% 
Day Total 16963 15601 32564 
Peak 07:15 - 04:45 - 07:15 - 03:15 - 07:15 - 05:15 - - - 
Vol. 1015 - 1449 - 1146 - 1156 - 2161 - 2581 - - - 


P.H.F. 0.954 0.908 0.893 0.944 0.960 0.926 
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Winthrop Avenue (Route 145) ee 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume oH Ea decieuuescorailecann Site Code: 13796.00 
Start EB WB sea 5/5/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Fri 
12:00 65 219 39 212 104 431 
12:15 54 234 28 211 82 445 
12:30 48 218 27 197 75 415 
12:45 49 216 254 925 25 119 235 855 74 335 489 1780 
01:00 48 240 29 239 77 479 
01:15 30 258 26 225 56 483 
01:30 27 233 22 233 49 466 
01:45 34 139 236 967 21 98 227 924 55 237 463 1891 
02:00 20 276 30 259 50 535 
02:15 27 282 25 239 52 521 
02:30 16 269 20 270 36 539 
02:45 29 92 336 1163 15 90 235 1003 44 182 571 2166 
03:00 13 332 20 253 33 585 
03:15 13 300 12 284 25 584 
03:30 13 322 13 291 26 613 
03:45 10 49 276 1230 21 66 288 1116 31 115 564 2346 
04:00 12 351 23 277 35 628 
04:15 9 323 23 270 32 593 
04:30 20 300 40 252 60 552 
04:45 11 52 354 1328 37 123 232 1031 48 175 586 2359 
05:00 22 334 60 309 82 643 
05:15 34 313 81 265 115 578 
05:30 53 357 112 276 165 633 
05:45 77 186 352 1356 90 343 249 1099 167 529 601 2455 
06:00 102 330 155 241 257 571 
06:15 135 273 158 257 293 530 
06:30 167 233 199 222 366 455 
06:45 192 596 257 1093 197 709 207 927 389 1305 464 2020 
07:00 239 251 242 197 481 448 
07:15 239 262 256 198 495 460 
07:30 230 224 309 177 539 401 
07:45 227 935 207 944 279 1086 163 735 506 2021 370 1679 
08:00 252 184 258 178 510 362 
08:15 243 165 271 160 514 325 
08:30 231 148 240 115 471 263 
08:45 187 913 135 632 179 948 124 577 366 1861 259 1209 
09:00 168 152 198 124 366 276 
09:15 159 148 176 127 335 275 
09:30 182 169 185 129 367 298 
09:45 186 695 125 594 198 757 125 505 384 1452 250 1099 
10:00 178 131 197 107 375 238 
10:15 181 123 197 116 378 239 
10:30 177 117 198 75 375 192 
10:45 183 719 123 494 184 776 92 390 367 1495 215 884 
11:00 220 90 198 90 418 180 
11:15 213 101 220 65 433 166 
11:30 254 101 185 58 439 159 
11:45 248 935 87 379 197 800 56 269 445 1735 143 648 
Total 5527 11105 5915 9431 11442 20536 
Percent 48.3% 54.1% 51.7% 45.9% 
Day Total 16632 15346 31978 
Peak 07:45 - 04:45 - 07:30 - 03:15 - 07:30 - 05:00 - - = 
Vol. 953 - 1358 - 1117 - 1140 - 2069 - 2455 - - - 


P.H.F. 0.945 0.951 0.904 0.979 0.960 0.955 
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Winthrop Avenue (Route 145) ee 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume oH Ea decieuuescorailecann Site Code: 13796.00 
Start EB WB sea 5/6/2017 
Time AM. P.M. A.M. P.M. AM. P.M. Sat 
12:00 54 299 66 255 120 554 
12:15 81 269 48 232 129 501 
12:30 90 263 51 281 141 544 
12:45 48 273 318 1149 46 211 275 1043 94 484 593 2192 
01:00 63 344 50 280 113 624 
01:15 49 294 47 280 96 574 
01:30 46 306 35 266 81 572 
01:45 41 199 330 1274 31 163 276 1102 72 362 606 2376 
02:00 39 284 36 279 75 563 
02:15 39 349 30 304 69 653 
02:30 43 319 35 246 78 565 
02:45 46 167 279 1231 40 141 256 1085 86 308 535 2316 
03:00 31 320 35 291 66 611 
03:15 26 312 22 274 48 586 
03:30 23 286 16 293 39 579 
03:45 12 92 309 1227 13 86 287 1145 25 178 596 2372 
04:00 18 331 20 256 38 587 
04:15 23 307 18 286 41 593 
04:30 19 347 23 255 42 602 
04:45 15 75 317 1302 24 85 325 1122 39 160 642 2424 
05:00 17 279 19 262 36 541 
05:15 20 275 38 283 58 558 
05:30 19 263 42 270 61 533 
05:45 28 84 288 1105 51 150 270 1085 79 234 558 2190 
06:00 36 252 57 260 93 512 
06:15 45 240 81 234 126 474 
06:30 58 316 79 210 137 526 
06:45 78 217 237 1045 89 306 226 930 167 523 463 1975 
07:00 80 233 93 271 173 504 
07:15 79 253 101 285 180 538 
07:30 78 197 130 252 208 449 
07:45 94 331 231 914 123 447 173 981 217 778 404 1895 
08:00 112 195 118 189 230 384 
08:15 113 210 152 189 265 399 
08:30 121 185 163 145 284 330 
08:45 124 470 164 754 149 582 149 672 273 1052 313 1426 
09:00 146 204 160 161 306 365 
09:15 149 160 165 151 314 311 
09:30 171 186 168 170 339 356 
09:45 169 635 166 716 207 700 136 618 376 1335 302 1334 
10:00 184 135 192 110 376 245 
10:15 210 153 237 114 447 267 
10:30 210 127 241 111 451 238 
10:45 201 805 125 540 229 899 92 427 430 1704 217 967 
11:00 265 117 213 101 478 218 
11:15 219 112 259 77 478 189 
11:30 257 104 243 71 500 175 
11:45 277 1018 85 418 286 1001 68 317 563 2019 153 735 
Total 4366 11675 4771 10527 9137 22202 
Percent 47.8% 52.6% 52.2% 47.4% 
Day Total 16041 15298 31339 
Peak 11:00 - 04:00 - 11:00 - 03:00 - 11:00 - 04:00 - - - 
Vol. 1018 - 1302 - 1001 - 1145 - 2019 - 2424 - - - 
P.H.F. 0.919 0.938 0.875 0.942 0.897 0.928 
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Winthrop Avenue (Route 145) ee 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume oH Ea decieuuescorailecann Site Code: 13796.00 
Start EB WB sea 5/7/2017 
Time AM. P.M. A.M. P.M. AM. P.M. Sun 
12:00 78 278 63 276 141 554 
12:15 70 286 54 237 124 523 
12:30 70 268 52 250 122 518 
12:45 81 299 277 1109 40 209 270 1033 121 508 547 2142 
01:00 50 288 48 255 98 543 
01:15 70 291 37 256 107 547 
01:30 66 280 44 257 110 537 
01:45 61 247 344 1203 44 173 284 1052 105 420 628 2255 
02:00 45 329 56 286 101 615 
02:15 54 309 38 289 92 598 
02:30 41 300 43 300 84 600 
02:45 49 189 276 1214 44 181 287 1162 93 370 563 2376 
03:00 40 257 15 286 55 543 
03:15 30 287 34 265 64 552 
03:30 26 299 21 267 47 566 
03:45 17 113 260 1103 19 89 275 1093 36 202 535 2196 
04:00 12 269 16 239 28 508 
04:15 17 252 18 275 35 527 
04:30 9 281 12 236 21 517 
04:45 23 61 266 1068 23 69 246 996 46 130 512 2064 
05:00 12 293 23 169 35 462 
05:15 17 238 25 215 42 453 
05:30 17 270 42 206 59 476 
05:45 28 74 226 1027 34 124 214 804 62 198 440 1831 
06:00 26 252 27 202 53 454 
06:15 31 244 56 208 87 452 
06:30 37 258 55 197 92 455 
06:45 67 161 242 996 60 198 167 774 127 359 409 1770 
07:00 47 201 55 180 102 381 
07:15 67 240 75 197 142 437 
07:30 59 188 79 155 138 343 
07:45 74 247 210 839 82 291 189 721 156 538 399 1560 
08:00 113 201 85 177 198 378 
08:15 101 179 109 164 210 343 
08:30 91 169 108 116 199 285 
08:45 118 423 145 694 120 422 133 590 238 845 278 1284 
09:00 109 157 132 139 241 296 
09:15 141 140 167 104 308 244 
09:30 144 154 159 114 303 268 
09:45 175 569 95 546 139 597 95 452 314 1166 190 998 
10:00 167 115 189 96 356 211 
10:15 159 113 182 71 341 184 
10:30 184 98 198 86 382 184 
10:45 215 725 79 405 174 743 70 323 389 1468 149 728 
11:00 233 80 214 62 447 142 
11:15 223 60 213 37 436 97 
11:30 244 57 198 47 442 104 
11:45 303 1003 54 251 244 869 31 177 547 1872 85 428 
Total 4111 10455 3965 9177 8076 19632 
Percent 50.9% 53.3% 49.1% 46.7% 
Day Total 14566 13142 27708 
Peak 11:00 - 01:45 - 11:00 - 02:00 - 11:00 - 01:45 - - - 
Vol. 1003 - 1282 - 869 - 1162 - 1872 - 2441 - - - 
P.H.F. 0.828 0.932 0.890 0.968 0.856 0.972 


Page 6 


Winthrop Avenue (Route 145) ee 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume oH Ea decieuuescorailecann Site Code: 13796.00 
Start EB WB sea 5/8/2017 
Time AM. P.M. A.M. P.M. AM. P.M. Mon 
12:00 55 223 31 180 86 403 
12:15 42 238 26 195 68 433 
12:30 40 243 24 200 64 443 
12:45 39 176 188 892 16 97 203 778 55 273 391 1670 
01:00 20 218 31 184 51 402 
01:15 22 205 11 183 33 388 
01:30 24 243 14 207 38 450 
01:45 24 90 219 885 25 81 223 797 49 171 442 1682 
02:00 22 244 25 220 47 464 
02:15 20 246 18 210 38 456 
02:30 13 259 24 244 37 503 
02:45 13 68 305 1054 7 74 249 923 20 142 554 1977 
03:00 13 295 18 296 31 591 
03:15 15 273 13 278 28 551 
03:30 17 286 24 277 41 563 
03:45 6 51 303 1157 22 77 269 1120 28 128 572 2277 
04:00 13 325 22 261 35 586 
04:15 14 367 25 262 39 629 
04:30 17 314 37 265 54 579 
04:45 19 63 326 1332 43 127 249 1037 62 190 575 2369 
05:00 21 385 64 277 85 662 
05:15 32 328 73 273 105 601 
05:30 47 394 99 316 146 710 
05:45 69 169 338 1445 112 348 266 1132 181 517 604 2577 
06:00 83 315 145 239 228 554 
06:15 136 289 171 242 307 531 
06:30 199 275 242 213 441 488 
06:45 198 616 308 1187 203 761 214 908 401 1377 522 2095 
07:00 209 258 253 184 462 442 
07:15 243 236 249 201 492 437 
07:30 247 231 275 186 522 417 
07:45 257 956 189 914 286 1063 164 735 543 2019 353 1649 
08:00 248 197 275 136 523 333 
08:15 239 200 312 151 551 351 
08:30 208 146 245 142 453 288 
08:45 181 876 150 693 189 1021 104 533 370 1897 254 1226 
09:00 168 143 188 108 356 251 
09:15 167 151 188 108 355 259 
09:30 167 125 205 97 372 222 
09:45 143 645 111 530 205 786 105 418 348 1431 216 948 
10:00 161 101 184 79 345 180 
10:15 172 95 196 78 368 173 
10:30 187 90 181 54 368 144 
10:45 186 706 74 360 183 744 62 273 369 1450 136 633 
11:00 194 75 191 50 385 125 
11:15 183 58 179 54 362 112 
11:30 202 54 195 34 397 88 
11:45 263 842 58 245 185 750 23 161 448 1592 81 406 
Total 5258 10694 5929 8815 11187 19509 
Percent 47.0% 54.8% 53.0% 45.2% 
Day Total 15952 14744 30696 
Peak 07:15 - 05:00 - 07:30 - 05:00 - 07:30 - 05:00 - - - 
Vol. 995 - 1445 - 1148 - 1132 - 2139 - 2577 - - - 


P.H.F. 0.968 0.917 0.920 0.896 0.971 0.907 
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Winthrop Avenue (Route 145) ee 
west of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 G Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume oH Ea decieuuescorailecann Site Code: 13796.00 
Start EB WB sea 5/9/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Tue 
12:00 61 222 24 219 85 441 
12:15 43 200 25 171 68 371 
12:30 31 202 19 188 50 390 
12:45 26 161 213 837 28 96 195 773 54 257 408 1610 
01:00 22 206 17 206 39 412 
01:15 22 193 25 212 47 405 
01:30 26 233 9 210 35 443 
01:45 19 89 255 887 17 68 195 823 36 157 450 1710 
02:00 19 233 16 241 35 474 
02:15 11 231 9 258 20 489 
02:30 15 265 14 221 29 486 
02:45 13 58 270 999 9 48 208 928 22 106 478 1927 
03:00 10 270 13 290 23 560 
03:15 7 310 17 265 24 575 
03:30 11 266 14 276 25 542 
03:45 15 43 312 1158 16 60 249 1080 31 103 561 2238 
04:00 7 336 23 251 30 587 
04:15 14 316 25 260 39 576 
04:30 16 320 45 241 61 561 
04:45 15 52 357 1329 34 127 248 1000 49 179 605 2329 
05:00 36 374 68 302 104 676 
05:15 25 339 78 278 103 617 
05:30 46 327 112 295 158 622 
05:45 74 181 289 1329 109 367 285 1160 183 548 574 2489 
06:00 104 335 155 229 259 564 
06:15 164 274 179 217 343 491 
06:30 203 278 231 203 434 481 
06:45 236 707 248 1135 223 788 202 851 459 1495 450 1986 
07:00 246 272 236 208 482 480 
07:15 296 256 273 201 569 457 
07:30 255 222 276 174 531 396 
07:45 251 1048 194 944 319 1104 138 721 570 2152 332 1665 
08:00 224 207 312 140 536 347 
08:15 229 167 287 132 516 299 
08:30 260 164 237 132 497 296 
08:45 232 945 179 717 215 1051 111 515 447 1996 290 1232 
09:00 181 158 187 153 368 311 
09:15 200 133 179 107 379 240 
09:30 202 128 212 106 414 234 
09:45 176 759 115 534 173 751 80 446 349 1510 195 980 
10:00 181 113 191 68 372 181 
10:15 173 123 175 84 348 207 
10:30 206 88 186 60 392 148 
10:45 204 764 86 410 189 741 50 262 393 1505 136 672 
11:00 186 79 183 69 369 148 
11:15 179 80 219 51 398 131 
11:30 183 73 179 45 362 118 
11:45 240 788 70 302 193 774 42 207 433 1562 112 509 
Total 5595 10581 5975 8766 11570 19347 
Percent 48.4% 54.7% 51.6% 45.3% 
Day Total 16176 14741 30917 
Peak 07:00 - 04:45 - 07:30 - 05:00 - 07:15 - 04:45 - - - 
Vol. 1048 - 1397 - 1194 - 1160 - 2206 - 2520 - - - 


P.H.F. 0.885 0.934 0.936 0.960 0.968 0.932 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/03/1 
7 170 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 
01:00 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 
02:00 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
03:00 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
04:00 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 
05:00 178 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 
06:00 559 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574 
07:00 882 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 
08:00 899 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 
09:00 717 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 
10:00 732 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753 
11:00 898 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 
12 PM 937 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 
13:00 989 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002 
14:00 1089 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1114 
15:00 1335 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1351 
16:00 1364 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1379 
17:00 1547 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1558 
18:00 1382 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392 
19:00 1059 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067 
20:00 828 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 
21:00 697 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 703 
22:00 503 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 
23:00 312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 
Total 17354 274 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17640 
Percent 98.4% 1.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 08:00 09:00 07:00 08:00 
Vol. 899 33 5 927 
PM 
Peak 17:00 12:00 13:00 17:00 


Vol. 1547 26 1 1558 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/04/1 
7 211 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 
01:00 108 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 
02:00 54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
03:00 44 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 
04:00 63 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
05:00 199 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 
06:00 538 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 
07:00 886 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 
08:00 861 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884 
09:00 658 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686 
10:00 720 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 
11:00 821 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 
12 PM 923 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 
13:00 965 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 
14:00 1180 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1209 
15:00 1371 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 
16:00 1558 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1579 
17:00 1674 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1684 
18:00 1399 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403 
19:00 1100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1106 
20:00 910 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 
21:00 670 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 
22:00 524 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 
23:00 331 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 
Total 17768 312 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18087 
Percent 98.2% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 00:00 07:00 
Vol. 886 40 1 927 
PM 
Peak 17:00 14:00 13:00 17:00 


Vol. 1674 29 1 1684 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/05/1 
7 223 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 
01:00 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 
02:00 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
03:00 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 
04:00 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 
05:00 173 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 
06:00 506 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 
07:00 799 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 
08:00 815 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 
09:00 643 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 
10:00 697 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 
11:00 930 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 
12 PM 962 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 
13:00 1012 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1035 
14:00 1191 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1218 
15:00 1392 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1403 
16:00 1451 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1468 
17:00 1547 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1561 
18:00 1204 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1212 
19:00 1037 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039 
20:00 721 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 
21:00 640 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 
22:00 556 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 
23:00 413 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 
Total 17251 256 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17515 
Percent 98.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 08:00 11:00 
Vol. 930 33 3 943 
PM 
Peak 17:00 14:00 14:00 17:00 


Vol. 1547 26 1 1561 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 
01:00 205 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 
02:00 163 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 
03:00 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 
04:00 73 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
05:00 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 
06:00 180 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 
07:00 302 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 
08:00 456 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 
09:00 577 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 591 
10:00 758 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 
11:00 945 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 
12 PM 1079 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093 
13:00 1201 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1211 
14:00 1236 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1246 
15:00 1274 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281 
16:00 1327 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1337 
17:00 1171 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1179 
18:00 1098 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1102 
19:00 1074 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 
20:00 844 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 
21:00 768 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 
22:00 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 
23:00 471 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 
Total 16283 142 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16426 
Percent 99.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 11:00 
Vol. 945 14 952 
PM 
Peak 16:00 12:00 12:00 16:00 


Vol. 1327 13 1 1337 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 325 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 
01:00 255 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 
02:00 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 
03:00 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 
04:00 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 
05:00 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
06:00 144 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 
07:00 232 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 
08:00 443 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 
09:00 598 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 603 
10:00 735 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 
11:00 1008 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1013 
12 PM 1120 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1124 
13:00 1193 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1197 
14:00 1274 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281 
15:00 1193 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1195 
16:00 1139 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1141 
17:00 1171 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1177 
18:00 1039 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1042 
19:00 897 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 
20:00 777 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 
21:00 616 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 
22:00 435 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 
23:00 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 
Total 15326 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15390 
Percent 99.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 11:00 
Vol. 1008 6 1013 
PM 
Peak 14:00 14:00 21:00 14:00 


Vol. 1274 7 1 1281 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 186 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 
01:00 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 
02:00 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
03:00 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
04:00 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 
05:00 157 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 
06:00 515 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 
07:00 865 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894 
08:00 813 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 
09:00 617 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 
10:00 691 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 
11:00 854 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 
12 PM 915 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 
13:00 980 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 
14:00 1108 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1145 
15:00 1306 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1336 
16:00 1481 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1497 
17:00 1640 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1654 
18:00 1344 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1354 
19:00 1068 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1071 
20:00 756 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 
21:00 626 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 
22:00 419 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 
23:00 272 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 
Total 16878 311 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17193 
Percent 98.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 11:00 07:00 
Vol. 865 29 2 894 
PM 
Peak 17:00 14:00 14:00 17:00 


Vol. 1640 36 1 1654 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
EB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/09/1 
7 168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 
01:00 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
02:00 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 
03:00 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
04:00 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 
05:00 166 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 
06:00 610 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 
07:00 872 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 
08:00 876 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 
09:00 734 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761 
10:00 746 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 
11:00 781 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 
12 PM 859 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 878 
13:00 953 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 
14:00 1050 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087 
15:00 1311 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1335 
16:00 1505 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1524 
17:00 1573 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1583 
18:00 1278 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1283 
19:00 1039 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1046 
20:00 783 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 
21:00 639 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 
22:00 463 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 
23:00 317 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 
Total 16961 321 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17295 
Percent 98.1% 1.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 08:00 07:00 08:00 08:00 
Vol. 876 34 6 911 
PM 
Peak 17:00 14:00 12:00 17:00 


Vol. 1573 37 1 1583 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/03/1 
7 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 
01:00 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 
02:00 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
03:00 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
04:00 120 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 
05:00 350 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 
06:00 817 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 
07:00 1308 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1338 
08:00 1082 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1106 
09:00 839 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 
10:00 771 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 
11:00 776 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 
12 PM 917 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 
13:00 835 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 
14:00 847 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 
15:00 973 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993 
16:00 926 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 
17:00 1021 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 
18:00 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 
19:00 696 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 
20:00 558 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 
21:00 390 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 
22:00 288 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 
23:00 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 
Total 14884 284 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15181 
Percent 98.0% 1.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 10:00 07:00 
Vol. 1308 28 3 1338 
PM 
Peak 17:00 12:00 12:00 17:00 


Vol. 1021 30 2 1030 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 
01:00 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
02:00 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
03:00 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
04:00 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 
05:00 344 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 
06:00 852 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 
07:00 1241 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1275 
08:00 1067 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1089 
09:00 832 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 
10:00 775 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 
11:00 742 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 
12 PM 805 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 
13:00 827 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 
14:00 927 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953 
15:00 1067 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1092 
16:00 985 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1007 
17:00 1033 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1044 
18:00 958 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971 
19:00 719 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 
20:00 512 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 
21:00 396 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
22:00 290 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 
23:00 210 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 
Total 15004 319 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15333 
Percent 97.9% 2.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 07:00 07:00 
Vol. 1241 32 2 1275 
PM 
Peak 15:00 12:00 13:00 15:00 


Vol. 1067 26 2 1092 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 113 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 
01:00 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 
02:00 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 
03:00 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
04:00 126 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 
05:00 335 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 
06:00 771 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 
07:00 1182 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1209 
08:00 1007 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1032 
09:00 764 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 
10:00 754 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 
11:00 819 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 
12 PM 800 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 
13:00 834 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 
14:00 894 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 
15:00 996 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1013 
16:00 881 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 
17:00 944 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 
18:00 807 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 
19:00 635 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 
20:00 479 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 
21:00 417 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 
22:00 344 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 
23:00 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 
Total 14415 296 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14722 
Percent 97.9% 2.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 09:00 00:00 07:00 
Vol. 1182 29 3 1209 
PM 
Peak 15:00 12:00 12:00 15:00 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 210 1 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 211 
01:00 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 
02:00 123 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 
03:00 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 
04:00 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 
05:00 146 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 
06:00 304 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 
07:00 451 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 
08:00 618 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 
09:00 764 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 
10:00 918 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 
11:00 1003 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1012 
12 PM 971 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 
13:00 964 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 
14:00 928 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 934 
15:00 935 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 
16:00 911 7 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 918 
17:00 879 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 
18:00 813 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 
19:00 696 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 
20:00 544 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 
21:00 470 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 
22:00 395 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 
23:00 311 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 
Total 13691 117 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13809 
Percent 99.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Poak 11:00 06:00 09:00 11:00 
Vol. 1003 9 1 1012 
PM 12:00 13:00 12:00 
Peak . : . 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/07/1 
7 205 1 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 206 
01:00 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 
02:00 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 
03:00 89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
04:00 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 
05:00 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 
06:00 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 
07:00 321 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 
08:00 460 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 
09:00 668 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671 
10:00 809 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 
11:00 929 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931 
12 PM 1030 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1035 
13:00 1034 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1038 
14:00 1057 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1065 
15:00 973 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 
16:00 878 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 
17:00 711 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 
18:00 677 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 
19:00 651 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 
20:00 509 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 
21:00 401 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 
22:00 291 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 
23:00 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 
Total 12634 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12694 
Percent 99.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 11:00 
Vol. 929 9 931 
PM 14:00 14:00 21:00 14:00 
Peak . : : . 


Vol. 1057 8 1 1065 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 
01:00 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 
02:00 73 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 
03:00 71 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 
04:00 127 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 
05:00 365 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 
06:00 844 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 
07:00 1189 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1229 
08:00 1106 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1135 
09:00 806 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 
10:00 761 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 
11:00 742 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 
12 PM 751 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 
13:00 781 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 
14:00 852 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896 
15:00 1017 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1047 
16:00 940 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 
17:00 1051 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1065 
18:00 838 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 
19:00 654 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 661 
20:00 505 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 
21:00 377 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 
22:00 251 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 
23:00 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 
Total 14417 329 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14757 
Percent 97.7% 2.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 11:00 07:00 
Vol. 1189 39 3 1229 
PM 
Peak 17:00 14:00 14:00 17:00 


Vol. 1051 43 1 1065 
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Winthrop Avenue (Route 145) ene 
east of Tomasello Drive INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 H Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
WB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 
01:00 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
02:00 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
03:00 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 
04:00 129 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 
05:00 355 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 
06:00 884 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 
07:00 1242 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 
08:00 1130 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1160 
09:00 755 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 781 
10:00 702 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 
11:00 736 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 
12 PM 765 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788 
13:00 774 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 
14:00 851 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886 
15:00 977 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002 
16:00 940 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 
17:00 1042 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1055 
18:00 794 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 
19:00 651 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 
20:00 440 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 
21:00 406 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 
22:00 245 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 
23:00 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 
Total 14271 329 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14616 
Percent 97.6% 2.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 10:00 07:00 
Vol. 1242 37 6 1280 
PM 
Peak 17:00 14:00 17:00 17:00 


Vol. 1042 35 2 1055 
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Winthrop Avenue (Route 145) PRECISION 
east of Tomasello Drive DATA 
City, State: Revere, MA eee a 175607 H Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘te: 306 75-6100 Fax 306 73-0118 Site Code: 13796.00 
‘Mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB EB WB 
12:00 AM 173 105 215 113 225 118 299 211 326 206 187 98 169 102 228 136 
01:00 109 83 109 71 152 101 206 162 256 186 93 77 92 62 145 106 
02:00 68 62 56 62 87 89 165 124 205 182 68 76 55 45 101 91 
03:00 50 60 46 63 49 68 98 88 116 90 50 73 44 59 65 72 
04:00 54 122 68 117 54 129 75 88 59 73 61 129 53 131 61 113 
05:00 182 355 204 350 179 341 83 148 71 122 161 368 172 361 150 292 
06:00 574 831 557 870 517 789 191 313 145 206 528 858 621 893 448 680 
07:00 902 1338 927 1275 825 1209 311 460 235 322 894 1229 906 1280 714 1016 
08:00 927 1106 884 1089 835 1032 463 627 447 461 839 1135 911 1160 758 944 
09:00 750 865 686 857 676 793 591 772 603 671 646 832 761 781 673 796 
10:00 753 794 740 796 715 783 769 926 741 818 716 778 777 737 744 805 
11:00 921 799 839 769 943 839 952 1012 1013 931 878 771 805 762 907 840 
12:00 PM 963 949 936 831 975 831 1093 980 1124 1035 938 770 878 788 987 883 
01:00 1002 863 986 854 1035 854 1211 975 1197 1038 996 800 979 801 1058 884 
02:00 1114 870 1209 953 1218 916 1246 934 1281 1065 1145 896 1087 886 1186 931 
03:00 1351 993 1396 1092 1403 1013 1281 944 1195 979 1336 1047 1335 1002 1328 1010 
04:00 1379 939 1579 1007 1468 900 1337 918 1144 880 1497 958 1524 962 1418 938 
05:00 1558 1030 1684 1044 1561 956 1179 882 1177 713 1654 1065 1583 1055 1485 964 
06:00 1392 870 1403 971 1212 814 1102 818 1042 685 1354 851 1283 807 1255 831 
07:00 1067 700 1106 725 1039 639 1080 700 900 654 1071 661 1046 654 1044 676 
08:00 830 563 918 518 729 482 847 545 780 510 760 512 786 441 807 510 
09:00 703 393 675 400 645 421 773 474 618 403 627 378 643 410 669 Att 
10:00 505 290 530 291 559 349 602 396 436 292 421 253 466 248 503 303 
11:00 313 201 334 215 414 256 472 312 282 172 273 142 319 189 344 212 
Total 17640 15181 18087 15333 17515 14722 16426 13809 15390 12694 17193 14757 17295 14616 17078 14444 
Day 32821 33420 32237 30235 28084 31950 31911 31522 
AM Peak 08:00 07:00 07:00 07:00 11:00 07:00 11:00 11:00 11:00 11:00 07:00 07:00 08:00 07:00 11:00 07:00 
Vol. 927 1338 927 1275 943 1209 952 1012 1013 931 894 1229 911 1280 907 1016 
PM Peak 17:00 17:00 17:00 15:00 17:00 15:00 16:00 12:00 14:00 14:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 15:00 
Vol. 1558 1030 1684 1092 1561 1013 1337 980 1281 1065 1654 1065 1583 1055 1485 1010 
Comb. 32821 33420 32237 30235 28084 31950 31911 31522 
Total 
ADT ADT 31,523 AADT 31,523 


Winthrop Avenue (Route 145) 


east of Tomasello Drive 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 H Volume 
Site Code: 13796.00 


Start EB WB ae 5/3/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Wed 
12:00 55 242 28 213 83 455 
12:15 57 241 27 236 84 477 
12:30 36 243 30 267 66 510 
12:45 25 173 237 #963 20 105 233 949 45 278 470 1912 
01:00 27 227 25 244 52 471 
01:15 30 272 18 233 48 505 
01:30 25 249 21 190 46 439 
01:45 27 109 254 1002 19 83 196 863 46 192 450 1865 
02:00 21 249 10 226 31 475 
02:15 13 249 16 2029 29 471 
02:30 1? 289 15 199 32 488 
02:45 17 68 327 1114 21 62 223 870 38 130 550 1984 
03:00 18 333 16 245 34 578 
03:15 4 363 10 253 14 616 
03:30 16 337 14 268 30 605 
03:45 12 50 318 1351 20 60 227 993 32 110 545 2344 
04:00 8 323 22 231 30 554 
04:15 1 344 30 253 41 597 
04:30 12 349 34 213 46 562 
04:45 23 54 363 1379 36 122 242 939 59 176 605 2318 
05:00 29 393 66 263 95 656 
05:15 36 415 66 285 102 700 
05:30 45 370 103 254 148 624 
05:45 72 182 380 1558 120 355 228 1030 192 537 608 2588 
06:00 68 367 161 236 229 603 
06:15 161 382 197 219 358 601 
06:30 167 332 222 215 389 547 
06:45 178 #44574 «49311 1392 254 831 200 870 429 1405 511 2262 
07:00 203 296 310 193 513 489 
07:15 231 285 359 166 590 451 
07:30 235 242 348 185 583 427 
07:45 233 902 244 1067 #4321 #1338 +«#«&5156 700 554 2240 400 1767 
08:00 253 203 304 159 557 362 
08:15 265 203 324 146 589 349 
08:30 208 197 243 111 451 308 
08:45 201 927 227 830 235 1106 147 563 436 2033 374 1393 
09:00 212 195 205 114 417 309 
09:15 165 174 229 110 394 284 
09:30 202 163 210 89 412 252 
09:45 171 750 171 703 221 865 80 393 392 1615 251 1096 
10:00 195 146 212 80 407 226 
10:15 180 131 196 93 376 224 
10:30 204 114 215 67 419 181 
10:45 174 753 114 505 ~~ 171 794 50 290 345 1547 164 795 
11:00 224 83 188 62 412 145 
11:15 217 95 195 55 412 150 
11:30 229 67 201 51 430 118 
11:45 251 921 68 313 215 799 33-201 466 1720 101 514 
Total 5463 12177 6520 8661 11983 20838 
Percent 45.6% 58.4% 54.4% 41.6% 
Day Total 17640 15181 32821 
Peak 07:30 - 05:00 - 07:00 - 04:45 - 07:15 - 05:00 - - - 
Vol. 986 - 1558 - 1338 - 1044 - 2284 - 2588 - - - 
P.H.F. 0.930 0.939 0.932 0.916 0.968 0.924 


Winthrop Avenue (Route 145) 


east of Tomasello Drive 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 H Volume 
Site Code: 13796.00 


Start EB WB ae 5/4/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Thu 
12:00 71 189 35 204 106 393 
12:15 48 244 22 196 70 440 
12:30 50 243 27 218 77 461 
12:45 46 215 260 936 29 113 213 831 75 328 473 1767 
01:00 27 230 21 226 48 456 
01:15 33 261 23 192 56 453 
01:30 24 262 13 239 37 501 
01:45 25 109 233 986 14 71 197 854 39 180 430 1840 
02:00 15 286 20 244 35 530 
02:15 12 282 14 236 26 518 
02:30 11 291 15 222 26 513 
02:45 18 56 350 1209 13 62 251 953 31 118 601 2162 
03:00 17 334 14 265 31 599 
03:15 17 329 14 275 31 604 
03:30 - 376 16 283 23 659 
03:45 5 46 357 1396 19 63 269 1092 24 109 626 2488 
04:00 8 354 16 251 24 605 
04:15 20 410 33 242 53 652 
04:30 18 405 33 278 51 683 
04:45 22 68 410 1579 35 117 236 1007 57 185 646 2586 
05:00 42 416 59 241 101 657 
05:15 46 412 78 246 124 658 
05:30 51 439 105 288 156 727 
05:45 65 204 417 1684 108 350 269 1044 173 554 686 2728 
06:00 90 361 155 265 245 626 
06:15 129 361 194 238 323 599 
06:30 150 351 254 249 404 600 
06:45 188 557 330 1403 267 870 219 971 455 1427 549 2374 
07:00 212 288 302 217 514 505 
07:15 240 276 315 181 555 457 
07:30 229 302 362 161 591 463 
07:45 246 927 240 1106 296 1275 166 725 542 2202 406 1831 
08:00 231 275 313 134 544 409 
08:15 233 232 309 158 542 390 
08:30 218 210 262 108 480 318 
08:45 202 884 201 918 205 1089 118 518 407 1973 319 1436 
09:00 191 181 205 93 396 274 
09:15 181 177 204 109 385 286 
09:30 156 180 238 107 394 287 
09:45 158 686 137 675 210 857 91 400 368 1543 228 1075 
10:00 169 146 212 92 381 238 
10:15 188 136 216 80 404 216 
10:30 177 145 171 69 348 214 
10:45 206 740 103 530 197 796 50 291 403 1536 153 821 
11:00 207 84 185 59 392 143 
11:15 198 114 198 67 396 181 
11:30 206 74 198 51 404 125 
11:45 228 839 62 334 188 769 38 215 416 1608 100 549 
Total 5331 12756 6432 8901 11763 21657 
Percent 45.3% 58.9% 54.7% 41.1% 
Day Total 18087 15333 33420 
Peak 07:15 - 05:00 - 07:15 - 03:00 - 07:15 - 05:00 - - - 
Vol. 946 - 1684 - 1286 - 1092 - 2232 - 2728 - - - 
P.H.F. 0.961 0.959 0.888 0.965 0.944 0.938 


Winthrop Avenue (Route 145) 


east of Tomasello Drive 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 H Volume 
Site Code: 13796.00 


Start EB WB ae 5/5/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Fri 
12:00 63 230 37 229 100 459 
12:15 58 265 26 205 84 470 
12:30 51 226 32 186 83 412 
12:45 53-225. 2B4—s«75 23 4«118~—Ssot 831 76 343 465 1806 
01:00 54 259 31 237 85 496 
01:15 33 256 26 207 59 463 
01:30 28 248 23 199 51 447 
01:45 37. 152 272 1035 21 101 211 854 58 253 483 1889 
02:00 19 296 2/7 234 46 530 
02:15 29 307 25 206 54 513 
02:30 17 302 19 253 36 555 
02:45 22 87 313 «1218 18 89 223 916 40 176 536 2134 
03:00 ie) 375 22 227 33 602 
03:15 14 343 rr 271 25 614 
03:30 13 367 13 256 26 623 
03:45 rh 49 318 1403 20 68 259 1013 33 117 577 2416 
04:00 12 374 26 246 38 620 
04:15 10 346 25 227 35 573 
04:30 21 368 40 205 61 573 
04:45 1 54 380 1468 38 129 222 900 49 183 602 2368 
05:00 26 388 56 252 82 640 
05:15 35 391 78 248 113 639 
05:30 50 399 114 242 164 641 
05:45 68 179 383 1561 93 341 214. 956 ~—s« 161 520 597 2517 
06:00 96 356 155 224 251 580 
06:15 118 293 181 203 299 496 
06:30 143 266 231 200 374 466 
06:45 160 517 4.297 1212 222 #789 #4187 «29814 382 1306 484 2026 
07:00 198 298 289 163 487 461 
07:15 206 286 273 185 479 471 
07:30 223 229 341 153 564 382 
07:45 198 825 226 1039 306 1209 138 639 504 2034 364 1678 
08:00 221 209 287 163 508 372 
08:15 214 191 297 138 511 329 
08:30 224 181 247 83 471 264 
08:45 176 #4885 148 729 201 1032 98 482 377 1867 246 1211 
09:00 172 164 207 93 379 257 
09:15 +157 163 194 112 351 275 
09:30 185 182 192 104 377 286 
09:45 162 676 136 645 200 793 112 421 362 1469 248 1066 
10:00 165 158 210 95 375 253 
10:15 189 139 201 106 390 245 
10:30 161 135 199 65 360 200 
10:45 200 713 127 559 173 783 83 349 373 1498 210 908 
11:00 220 101 216 82 436 183 
11:15 205 106 210 60 415 166 
11:30 263 111 202 56 465 167 
11:45 255 943 96 414 211 839 58 256 466 1782 154 670 
Total 5257 12258 6291 8431 11548 20689 
Percent 45.5% 59.2% 54.5% 40.8% 
Day Total 17515 14722 32237 
Peak 11:00 - 05:00 - 07:30 - 03:15 - 07:30 - 04:45 - - - 
Vol. 943 - 1561 - 1231 - 1032 - 2087 - 2522 : ; : 
P.H.F. 0.896 0.978 0.902 0.952 0.925 0.984 


Winthrop Avenue (Route 145) 


east of Tomasello Drive 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 H Volume 
Site Code: 13796.00 


Start EB WB oe 5/6/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sat 
12:00 66 262 66 238 132 500 
12:15 84 265 47 228 131 493 
12:30 94 264 50 258 144 522 
12:45 55 299 302 1093 48 211 256 980 103 510 558 2073 
01:00 66 303 50 256 116 559 
01:15 54 293 47 263 101 556 
01:30 45 297 33 217 78 514 
01:45 41 206 «©6318 ~=—« 1211 32 162 239 975 73 368 557 2186 
02:00 42 303 36 237 78 540 
02:15 38 333 28 260 66 593 
02:30 38 300 32 215 70 515 
02:45 47 165 310 1246 28 4124. «= 2204934 75 289 532 2180 
03:00 33 337 34 251 67 588 
03:15 30 319 24 230 54 549 
03:30 24 299 15 235 39 534 
03:45 1 98 326 1281 15 88 228 944 26 186 554 2295 
04:00 18 332 21 bag 39 549 
04:15 24 339 20 226 44 565 
04:30 19 332 23 232 42 564 
04:45 14 75 334 1337 24 88 243 918 38 163 577 2255 
05:00 18 301 16 235 34 536 
05:15 22 285 or 226 59 511 
05:30 15 287 43 206 58 493 
05:45 28 83 306 1179 52 148 215 882 80 231 521 2061 
06:00 35 296 58 204 93 500 
06:15 40 265 85 211 125 476 
06:30 51 290 78 199 129 489 
06:45 65 191 251 1102 92 313 204 818 157 504 455 1920 
07:00 68 297 99 181 167 478 
07:15 76 317 102 167 178 484 
07:30 77 224 141 205 218 429 
07:45 90 ~=—-31 242 1080 118 460 147 «+700 £208 ~~ 771 389 1780 
08:00 98 208 130 159 228 367 
08:15 110 223 168 131 278 354 
08:30 120 215 173 122 293 337 
08:45 435 463 201 847 156 627 133 545 291 1090 334 1392 
09:00 137 206 186 117 323 323 
09:15 150 180 185 120 335 300 
09:30 164 195 182 127 346 322 
09:45 140 591 192 773 219 772 4110 474 359 1363 302 # 1247 
10:00 166 159 194 99 360 258 
10:15 207 158 237 105 444 263 
10:30 193 151 242 106 435 257 
10:45 203 769 134 602 253 926 86 396 456 1695 220 998 
11:00 246 134 227 97 473 231 
11:15 226 124 247 79 473 203 
11:30 222 119 275 69 497 188 
11:45 258 952 95 472 263 1012 67 312 521 1964 162 784 
Total 4203 12223 4931 8878 9134 21101 
Percent 46.0% 57.9% 54.0% 42.1% 
Day Total 16426 13809 30235 
Peak 11:00 - 04:00 - 11:00 - 00:30 - 11:00 - 04:00 - - - 
Vol. 952 - 1337 - 1012 - 1033 - 1964 - 2255 - - - 
P.H.F. 0.922 0.986 0.920 0.982 0.942 0.977 


Winthrop Avenue (Route 145) 


east of Tomasello Drive 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 H Volume 
Site Code: 13796.00 


Start EB WB oe 5/7/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sun 
12:00 79 271 64 265 143 536 
12:15 86 300 55 245 141 545 
12:30 77 271 50 267 127 538 
12:45 84 326 282 1124 37 206 258 1035 121 532 540 2159 
01:00 56 299 49 272 105 571 
01:15 74 290 40 258 114 548 
01:30 66 287 44 246 110 533 
01:45 60 256 321 1197 53 186 262 1038 113 442 583 2235 
02:00 57 350 58 255 115 605 
02:15 56 333 38 264 94 597 
02:30 43 297 41 282 84 579 
02:45 49 205 301 1281 45 182 264 1065 94 387 565 2346 
03:00 42 277 15 268 57 545 
03:15 29 311 35 240 64 551 
03:30 28 303 21 228 49 531 
03:45 17 116 304 1195 19 90 243 979 36 206 547 2174 
04:00 13 273 17 216 30 489 
04:15 18 292 18 227 36 519 
04:30 8 292 14 219 22 511 
04:45 20 59 284 1141 24 73 218 880 44 132 502 2021 
05:00 12 316 22 183 34 499 
05:15 18 288 26 185 44 473 
05:30 16 315 41 183 57 498 
05:45 25 71 258 1177 33 122 162 713 58 193 420 1890 
06:00 25 254 30 181 55 435 
06:15 31 279 56 181 87 460 
06:30 40 268 59 174 99 442 
06:45 49 145 241 1042 61 206 149 685 110 351 390 1727 
07:00 43 225 61 176 104 401 
07:15 66 243 74 163 140 406 
07:30 64 208 91 153 155 361 
07:45 62 235 224 900 96 322 162 654 158 557 386 1554 
08:00 104 211 95 155 199 366 
08:15 110 203 115 131 225 334 
08:30 96 191 121 109 217 300 
08:45 137 447 175 780 130 461 115 510 267 908 290 1290 
09:00 114 189 143 116 257 305 
09:15 155 170 186 93 341 263 
09:30 138 156 184 99 322 255 
09:45 196 603 103 618 158 671 95 403 354 1274 198 1021 
10:00 174 126 202 82 376 208 
10:15 166 127 202 63 368 190 
10:30 194 103 206 83 400 186 
10:45 207 741 80 436 208 818 64 292 415 1559 144 728 
11:00 235 88 225 59 460 147 
11:15 238 67 248 37 486 104 
11:30 240 66 210 44 450 110 
11:45 300 1013 61 282 248 931 32 172 548 1944 93 454 
Total 4217 11173 4268 8426 8485 19599 
Percent 49.7% 57.0% 50.3% 43.0% 
Day Total 15390 12694 28084 
Peak 11:00 - 01:45 - 11:00 - 02:15 - 11:00 - 01:45 - - - 
Vol. 1013 - 1301 - 931 - 1078 - 1944 - 2364 - - - 
P.H.F. 0.844 0.929 0.939 0.956 0.887 0.977 


Winthrop Avenue (Route 145) 


east of Tomasello Drive 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 H Volume 
Site Code: 13796.00 


Start EB WB ae 5/8/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Mon 
12:00 59 236 31 184 90 420 
12:15 50 240 28 195 78 435 
12:30 41 257 24 193 65 450 
12:45 37 187 205 938 15 98 198 770 52 285 403 1708 
01:00 21 220 27 202 48 422 
01:15 23 244 rr 188 34 432 
01:30 27 286 17 197 44 483 
01:45 22 93 246 996 22 77 +213 ~—-g00 44 170 459 1796 
02:00 25 256 25 215 50 471 
02:15 21 257 19 220 40 477 
02:30 14 303 24 232 38 535 
02:45 8 68 329 1145 8 76 229 896 16 144 558 2041 
03:00 rh 322 16 262 27 584 
03:15 14 315 12 277 26 592 
03:30 19 350 24 262 43 612 
03:45 6 50 349 1336 21 73 246 1047 27 123 595 2383 
04:00 13 375 22 237 35 612 
04:15 15 401 26 242 41 643 
04:30 15 360 40 256 55 616 
04:45 18 61 361 1497 41 129 223 958 59 190 584 2455 
05:00 20 428 68 252 88 680 
05:15 32 402 76 262 108 664 
05:30 42 442 102 299 144 741 
05:45 67 161 382 1654 122 368 252 1065 189 529 634 2719 
06:00 77 374 152 229 229 603 
06:15 119 338 194 228 313 566 
06:30 171 315 267 187 438 502 
06:45 161 528 327 1354 245 858 207 851 406 1386 534 2205 
07:00 191 296 297 170 488 466 
07:15 229 283 294 190 523 473 
07:30 232 266 314 162 546 428 
07:45 242 894 226 1071 324 1229 139 661 566 2123 365 1732 
08:00 229 214 313 135 542 349 
08:15 242 209 351 147 593 356 
08:30 191 171 263 128 454 299 
08:45 177 839 166 760 208 1135 102 512 385 1974 268 1272 
09:00 159 171 196 100 355 271 
09:15 170 192 196 96 366 288 
09:30 181 133 201 90 402 223 
09:45 136 646 131 627 219 832 92 378 355 1478 223 1005 
10:00 174 113 185 75 359 188 
10:15 163 116 187 68 350 184 
10:30 190 107 205 51 395 158 
10:45 189 716 85 421 201 778 59 253 390 1494 144 674 
11:00 205 79 208 41 413 120 
11:15 194 68 182 49 373 117 
11:30 218 65 187 31 405 96 
11:45 264 ~— 878 61 273. «194-771 21 142 458 1649 82 415 
Total 5121 12072 6424 8333 11545 20405 
Percent 44.4% 59.2% 55.6% 40.8% 
Day Total 17193 14757 31950 
Peak 07:30 - 05:00 - 07:30 - 05:00 - 07:30 - 05:00 - - - 
Vol. 945 - 1654 - 1302 - 1065 - 2247 - 2719 : : : 
P.H.F. 0.976 0.936 0.927 0.890 0.947 0.917 


Winthrop Avenue (Route 145) 


east of Tomasello Drive 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 H Volume 
Site Code: 13796.00 


Start EB WB ae 5/9/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Tie 
12:00 59 218 27 226 86 444 
12:15 46 215 27 179 73 394 
12:30 34 204 22 210 56 414 
12:45 30 169 241 878 26 102 173 #788 56 271 414. 1666 
01:00 25 230 16 203 41 433 
01:15 22 218 22 198 44 416 
01:30 26 233 9 209 35 442 
01:45 19 92 298 979 15 62 191 801 34 154 489 1780 
02:00 19 271 17 213 36 484 
02:15 1 242 6 241 17 483 
02:30 13 292 14 232 27 524 
02:45 12 55 282 1087 8 45 200 886 20 100 482 1973 
03:00 8 311 13 247 21 558 
03:15 eg 331 16 262 23 593 
03:30 12 331 13 273 25 604 
03:45 17 44 362 1335 17 59 220 1002 34 103 582 2337 
04:00 7 387 25 258 32 645 
04:15 15 366 29 256 44 622 
04:30 15 355 41 226 56 581 
04:45 16 53 416—«1524 36 131 229 = 962 52 184 638 2486 
05:00 36 443 66 274 102 717 
05:15 29 421 74 253 103 674 
05:30 43 370 109 280 152 650 
05:45 64 172 349 1583 112 361 248 1055 176 533 597 2638 
06:00 92 363 158 217 250 580 
06:15 156 307 200 203 356 510 
06:30 176 323 281 202 457 525 
06:45 197 621 290 1283 254 893 185 807 451 1514 475 2090 
07:00 198 315 294 189 492 504 
07:15 267 297 310 182 577 479 
07:30 225 244 304 163 529 407 
07:45 216 906 190 1046 372 1280 120 654 588 2186 310 1700 
08:00 220 223 348 118 568 341 
08:15 219 177 316 119 535 296 
08:30 242 186 260 118 502 304 
08:45 230 911 200 786 236 1160 86 441 466 2071 286 1227 
09:00 184 178 193 132 377 310 
09:15 203 157 187 107 390 264 
09:30 205 171 211 94 416 265 
09:45 169 #761 137. 643 #190 781 77 410 359 1542 214 1053 
10:00 185 130 195 59 380 189 
10:15 182 121 173 81 355 202 
10:30 208 112 192 59 400 171 
10:45 202 #777 +1103 466 #41177 .~ 737 49 248 379 1514 152 714 
11:00 180 89 183 62 363 151 
11:15 192 85 214 46 406 131 
11:30 201 73 174 40 375 113 
11:45 232-805 72 319 191 762 41 189 423 1567 113 508 
Total 5366 11929 6373 8243 11739 20172 
Percent 45.7% 59.1% 54.3% 40.9% 
Day Total 17295 14616 31911 
Peak 07:15 - 04:45 - 07:30 - 05:00 - 07:15 - 04:45 - - - 
Vol. 928 - 1650 - 1340 - 1055 - 2262 - 2679 - - - 
P.H.F. 0.869 0.931 0.901 0.942 0.962 0.934 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/03/1 
7 49 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 
01:00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
02:00 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
03:00 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
04:00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
05:00 166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
06:00 735 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 
07:00 1127 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1149 
08:00 953 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 
09:00 503 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 
10:00 339 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 
11:00 363 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 
12 PM 459 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 
13:00 401 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 
14:00 390 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
15:00 450 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 
16:00 397 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 
17:00 439 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 
18:00 388 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 
19:00 333 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 
20:00 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 
21:00 216 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 
22:00 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 
23:00 96 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 96 
Total 8347 118 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8471 
Percent 98.5% 1.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 07:00 07:00 
Vol. 1127 20 2 1149 
PM 
Peak 12:00 14:00 13:00 12:00 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
01:00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
02:00 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
03:00 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
04:00 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 
05:00 186 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 
06:00 860 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 
07:00 1151 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1177 
08:00 927 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 
09:00 461 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 
10:00 363 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 
11:00 336 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 
12 PM 338 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 
13:00 372 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 
14:00 491 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 
15:00 432 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 
16:00 466 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 
17:00 464 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 
18:00 416 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 
19:00 368 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 
20:00 257 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 
21:00 211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 
22:00 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 
23:00 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 101 
Total 8533 145 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8684 
Percent 98.3% 1.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 07:00 07:00 
Vol. 1151 23 3 1177 
PM 
Peak 14:00 14:00 12:00 14:00 


Vol. 491 15 1 506 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/05/1 
7 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 
01:00 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
02:00 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
03:00 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
04:00 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 
05:00 203 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 
06:00 810 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 
07:00 977 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 
08:00 751 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 
09:00 425 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 
10:00 346 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 
11:00 386 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 
12 PM 357 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 
13:00 446 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 
14:00 555 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 
15:00 418 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 
16:00 450 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 
17:00 411 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 
18:00 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 
19:00 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 
20:00 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 
21:00 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 
22:00 155 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 
23:00 119 ) ) 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 119 
Total 8148 114 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8265 
Percent 98.6% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 06:00 07:00 
Vol. 977 22 1 999 
PM 
Peak 14:00 13:00 14:00 14:00 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 
01:00 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 
02:00 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 
03:00 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 
04:00 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
05:00 78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 
06:00 150 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 
07:00 203 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 
08:00 245 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 
09:00 285 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 
10:00 398 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 
11:00 420 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 
12 PM 404 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 
13:00 500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 
14:00 479 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 
15:00 445 2 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 447 
16:00 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 3931 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3964 
Percent 99.2% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Poakk 11:00 06:00 11:00 
Vol. 420 5 422 
PM 43:00 15:00 13:00 
Peak : 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/07/1 
7 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 
01:00 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
02:00 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 
03:00 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
04:00 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
05:00 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 
06:00 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 
07:00 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 
08:00 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 
09:00 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 
10:00 302 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 
11:00 409 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 
12 PM 503 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 
13:00 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482 
14:00 482 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 
15:00 430 2 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 432 
16:00 402 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 
17:00 435 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 
18:00 346 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 
19:00 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 
20:00 266 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 
21:00 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 
22:00 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 
23:00 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
Total 6005 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6024 
Percent 99.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
oak 11:00 10:00 11:00 
Vol. 409 5 412 
PM 42:00 15:00 12:00 
Peak : 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/08/1 
7 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
01:00 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
02:00 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
03:00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
04:00 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 
05:00 231 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 
06:00 928 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 
07:00 1111 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1133 
08:00 737 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 
09:00 364 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 
10:00 333 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 
11:00 366 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 
12 PM 339 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 
13:00 407 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 
14:00 464 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 
15:00 430 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 
16:00 442 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 
17:00 412 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 
18:00 351 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 
19:00 350 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 
20:00 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 
21:00 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 
22:00 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 
23:00 78 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 78 
Total 8061 126 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8189 
Percent 98.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 05:00 07:00 
Vol. 1111 22 1 1133 
PM 44:00 14:00 14:00 
Peak : 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 

Start Medium Large 

Time Cars Heavy Heavy Total 


Mo0o0cceecececcCcC0cC0cCCcCCC0CCCOoOs++-000 
ODOC OCOOCCCOCOCOCOOCCOCCOCCOCOCCCOCOCOCCCOoO 
DODO OOOCOCOCOCOOCCOCCOOCOCCOCCOOCOCOCCOCOo 
DODO OOOCCOCOOOCOCCOCCOOOCOCCOCOCOCOCCOCOoO 
OO0OCCOOOCOCCCOCOOCCOCCOCOCOCCOCCOCCCOo 
O00 CCOCOCCOCCCOOCOCCOCCOCOCOCOCCCOCOCOCCCOo 
OOOO OOCOCOOCOOOCCOCOCOCCOCCOCOCOCOCCOCOo 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/03/1 
7 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
01:00 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
02:00 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
03:00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
04:00 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
05:00 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 
06:00 123 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 
07:00 205 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 
08:00 185 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 
09:00 253 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 
10:00 253 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 
11:00 317 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 
12 PM 383 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 
13:00 306 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 
14:00 390 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 
15:00 528 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 
16:00 566 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576 
17:00 608 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 
18:00 488 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 
19:00 374 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 
20:00 233 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 
21:00 182 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 
22:00 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 
23:00 102 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 102 
Total 5847 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5939 
Percent 98.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 07:00 11:00 
Vol. 317 10 322 
PM 
Peak 17:00 12:00 12:00 17:00 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 
01:00 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
02:00 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
03:00 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
04:00 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
05:00 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 
06:00 129 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 
07:00 191 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 
08:00 190 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 
09:00 225 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 
10:00 254 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 
11:00 253 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 
12 PM 292 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 
13:00 293 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 
14:00 393 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 
15:00 526 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 
16:00 577 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 
17:00 586 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 
18:00 534 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 
19:00 320 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 
20:00 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 
21:00 185 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 
22:00 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 
23:00 112 ) 1 0 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 113 
Total 5653 108 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5765 
Percent 98.1% 1.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 10:00 10:00 03:00 10:00 
Vol. 254 14 1 268 
PM 
Peak 17:00 12:00 23:00 17:00 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
01:00 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
02:00 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
03:00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
04:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
05:00 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 
06:00 135 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 
07:00 209 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 
08:00 186 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 
09:00 231 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 
10:00 278 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 
11:00 302 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 
12 PM 334 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 
13:00 314 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 
14:00 402 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 
15:00 509 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 
16:00 544 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 
17:00 559 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 
18:00 419 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 
19:00 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 
20:00 207 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 
21:00 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 
22:00 153 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 
23:00 125 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 125 
Total 5659 85 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5747 
Percent 98.5% 1.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 08:00 11:00 
Vol. 302 12 1 312 
PM 
Peak 17:00 12:00 12:00 17:00 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 101 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 
01:00 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 
02:00 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 
03:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
04:00 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
05:00 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 
06:00 75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 
07:00 134 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 
08:00 177 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 
09:00 244 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 
10:00 285 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 
11:00 331 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 
12 PM 344 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 
13:00 325 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 
14:00 342 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 
15:00 340 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 
16:00 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23:00 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 0 
Total 2975 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3011 
Percent 98.8% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 06:00 11:00 
Vol. 331 6 1 336 
PM 42:00 12:00 12:00 
Peak ' 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/07/1 
7 130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 
01:00 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 
02:00 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
03:00 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
04:00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
05:00 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
06:00 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 
07:00 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 
08:00 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 
09:00 226 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 
10:00 259 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 
11:00 300 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 
12 PM 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 
13:00 343 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 
14:00 373 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 
15:00 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 
16:00 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 
17:00 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 
18:00 313 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 
19:00 290 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 
20:00 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 
21:00 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 
22:00 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 
23:00 82 ) 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 82 
Total 4697 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4712 
Percent 99.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 10:00 11:00 
Vol. 300 3 1 302 
PM 44:00 14:00 14:00 
Peak : 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/08/1 
7 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
01:00 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
02:00 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
03:00 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
04:00 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
05:00 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 
06:00 146 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 
07:00 190 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 
08:00 208 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 
09:00 255 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 
10:00 262 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
11:00 283 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 
12 PM 289 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 
13:00 305 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 
14:00 428 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 
15:00 569 8 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 577 
16:00 540 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 
17:00 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 
18:00 355 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 
19:00 298 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 
20:00 198 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 
21:00 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 
22:00 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 
23:00 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 
Total 5443 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5541 
Percent 98.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
oak 11:00 07:00 10:00 11:00 
Vol. 283 11 1 291 
PM 45:00 12:00 15:00 
Peak : 
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Bennington Street ene 
south of Crescent Avenue INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 | Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 

Start Medium Large 

Time Cars Heavy Heavy Total 


o0o00o0CoOCOCCCCCOCOCCCOCCOCOCOOWoO+$-cC00 


OOD COOCOOCCCOCOOCOCOCCOCCOCOCOCCCOCOCOCCCOoO 
OOD COCOCOCOCOCCOOCOCCCOCCOCCCOCCOCCOCCCOCOCCC0OO 
OjODCODODVVDCVOOOCCCOCCOCOCCOOCOCOCOCOCC0COO 
O909O0OCCOCOCOCCCOCCOCCCCOCCCOCOCOCCCOCCCCOoO 
O00 CCOCOCCOCCCOOCOCCOCCOCOCOCOCCCOCOCOCCCOo 
OODODVDVDDVDOOGOCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCOCCC0OO 
OOD DCOCOCOCOCCOCOCCCCOCCOCCCOCCOCCOCOCCOCOCCCCOO 
OOD COOVOVOOCCOCOCCCCOCCOCCCOCOCOCCCOCCCOO 
O10 C0COOCOCCCCCOCCOCCCCCOCOCCCOCOCCOCOCCCo 
DODO DVDDVDGVOGOOCOCCCOCOCCCOCOCCCOCOCCCCOO 
ODDO ODODVDVDOCVCOOOCCCOCCOCCCOCCOCOCCOCOCC0COO 


ODDCVDGVGGVGCGOCOCCCCCCCOCCO0OO 


1) 
i) 


4 
Percent 98.3% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
05:00 05:00 05:00 
Vol. 82 3 85 
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Bennington Street PRECISION 
south of Crescent Avenue DATA 
City, State: Revere, MA eee a 175607 | Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fte:306 75-6100 Fax 306 73.0118 Site Code: 13796.00 
‘Mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB 
12:00 AM 51 43 60 74 53 56 89 102 116 131 48 48 36 45 65 71 
01:00 31 52 37 42 48 43 65 59 92 101 42 29 23 34 48 51 
02:00 1 202 23 24 31 a 46 59 84 71 25 23 21 13 36 36 
03:00 24 12 24 13 22 20 39 26 44 50 20 15 27 18 29 22 
04:00 37 28 47 16 55 26 35 25 25 17 46 32 72 34 45 25 
05:00 167 55 192 59 208 68 79 47 64 42 236 78 279 85 175 62 
06:00 747 125 873 134 823 141 155 77 84 55 949 154 0 0 519 98 
07:00 1149 215 1177 200 999 219 208 137 144 86 1133 201 0 687 151 
08:00 968 192 938 200 764 192 247 180 232 138 748 213 0 0 557 159 
09:00 508 262 475 232 433 235 288 247 303 227 370 263 0 0 340 209 
10:00 346 259 373 268 352 290 402 291 307 263 337 264 0 0 302 234 
11:00 369 322 347 260 394 312 422 336 412 302 377 291 0 0 332 260 
12:00 PM 467 398 345 302 365 344 405 351 504 339 349 300 0 0 348 291 
01:00 408 309 380 299 456 320 501 326 482 344 4t1 314 0 0 377 273 
02:00 400 399 506 403 566 409 480 344 483 375 478 439 0 0 416 338 
03:00 459 532 438 536 424 516 447 342 432 355 439 577 0 0 377 408 
04:00 403 576 473 585 452 546 56 62 404 305 446 544 0 0 319 374 
05:00 444 610 467 591 412 563 0 0 436 329 414 559 0 0 310 379 
06:00 391 490 418 536 379 420 0 347 315 352 356 0 0 270 302 
07:00 336 376 369 324 317 281 0 0 341 291 352 303 0 0 245 225 
08:00 263 234 258 217 231 208 0 0 267 203 237 200 0 0 179 152 
09:00 218 184 212 186 206 218 0 0 210 165 157 161 0 0 143 131 
10:00 168 142 151 151 156 154 0 0 136 126 145 105 0 0 108 97 
11:00 96 102 101 113 119 125 0 0 75 82 78 72 0 0 67 71 
Total 8471 5939 8684 5765 8265 5747 3964 3011 6024 4712 8189 5541 458 329 6294 4419 
Day 14410 14449 14012 6975 10736 13730 687 10713 
AM Peak 07:00 11:00 07:00 10:00 07:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 07:00 11:00 05:00 05:00 07:00 11:00 
Vol. 1149 329 1177 268 999 312 422 336 412 302 1133 291 279 85 687 260 
PM Peak 12:00 17:00 14:00 17:00 14:00 17:00 13:00 12:00 12:00 14:00 14:00 15:00 ‘ - 14:00 15:00 
Vol. 467 610 506 591 566 563 501 351 504 375 478 577 : - 416 408 
ete 14410 14449 14012 6975 10736 13730 687 10713 
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Bennington Street 
south of Crescent Avenue 


City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 | Volume 
Site Code: 13796.00 


Start SB NB se 5/3/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Wed 
12:00 15 113 rr 86 26 199 
12:15 23 124 15 99 38 223 
12:30 7 106 10 117 17 293 
12:45 6 51 124 467 vA 43 96 398 13 94 220 865 
01:00 7 92 16 78 23 170 
01:15 7 120 12 62 19 182 
01:30 10 86 14 85 24 171 
01:45 7 31 110 408 10 52 84 309 17 83 194 717 
02:00 4 98 7 95 11 193 
02:15 3 87 4 91 7 178 
02:30 6 110 4 99 10 209 
02:45 8 21 105-400 7 22 = 114.—S 399 15 43. 219 799 
03:00 6 115 4 114 10 229 
03:15 7 130 3 148 10 278 
03:30 7 101 2 144 9 242 
03:45 4 24 «113—Ss«459 3 12 129 532 7 36 242 991 
04:00 7 83 4 160 11 243 
04:15 6 98 6 129 12 227 
04:30 12 100 12 136 24 236 
04:45 12 37 122 403 6 28 151 576 18 65 273 979 
05:00 27 136 7 164 34 300 
05:15 33 115 17 147 50 262 
05:30 46 98 18 148 64 246 
05:45 61 167 95 444 13 55 151 610 74 222 246 1054 
06:00 110 107 30 133 140 240 
06:15 160 97 24 102 184 199 
06:30 227 94 23 146 250 240 
06:45 250 747 93 391 48 125 109 490 298 872 202 881 
07:00 316 100 55 104 371 204 
07:15 292 73 57 104 349 177 
07:30 284 79 48 94 332 173 
07:45 +257.~=—«1149 84 336 55215 74 376 312 1364 «+158 712 
08:00 277 64 44 69 Bel 133 
08:15 280 67 47 60 327 127 
08:30 227 58 50 50 277 108 
08:45 184 968 74 263 51 192 55 234 235 1160 129 497 
09:00 165 60 56 52 221 112 
09:15 128 56 71 47 199 103 
09:30 124 55 59 36 183 91 
09:45 91 508 47-218 76 262 49 184 167 770 96 402 
10:00 97 44 66 35 163 79 
10:15 90 44 61 42 151 86 
10:30 84 42 70 36 154 78 
10:45 75 346 38 168 62 259 29 142 137 605 67 310 
11:00 87 30 61 24 148 54 
11:15 79 30 82 38 161 68 
11:30 94 15 89 21 183 36 
11:45 109 369 21 96 90 322 19 102 199 691 40 198 
Total 4418 4053 1587 4352 6005 8405 
Percent 73.6% 48.2% 26.4% 51.8% 
Day Total 8471 5939 14410 
Peak 07:00 - 04:30 - 11:00 - 04:45 - 07:00 - 04:45 - - - 
Vol. 1149 - 473 - 322 - 610 - 1364 - 1081 - - - 
P.H.F. 0.909 0.869 0.894 0.930 0.919 0.901 


Bennington Street 
south of Crescent Avenue 


City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 | Volume 
Site Code: 13796.00 


Start SB NB ae 5/4/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Thu 
12:00 22 72 20 71 42 143 
12:15 14 82 23 80 37 162 
12:30 12 103 14 74 26 177 
12:45 12 60 88 345 17 74 77 302 29 134 165 647 
01:00 rs 94 13 83 20 177 
01:15 14 85 14 84 28 169 
01:30 7 102 4 64 11 166 
01:45 9 37 99 380 11 42 68 299 20 79 167 679 
02:00 7 106 10 93 17 199 
02:15 4 151 3 100 7 251 
02:30 5 130 5 95 10 225 
02:45 7h 23 119 506 6 24 115 403 13 47 234 909 
03:00 11 108 2 108 13 216 
03:15 8 100 3 140 11 240 
03:30 3 120 5 137 8 257 
03:45 2 24 110 438 3 13 151 536 5 37 261 974 
04:00 9 110 3 136 12 246 
04:15 8 110 5 159 13 269 
04:30 10 121 6 156 16 277 
04:45 20 47 132 473 2 16 134 585 22 63 266 1058 
05:00 30 109 9 152 39 261 
05:15 49 111 19 138 68 249 
05:30 46 119 14 146 60 265 
05:45 67 192 128 467 17 59 155 591 84 251 283 1058 
06:00 131 101 21 130 152 231 
06:15 213 108 29 136 242 244 
06:30 278 91 35 157 313 248 
06:45 251 873 118 418 49 134 113 536 300 1007 231 954 
07:00 344 106 51 94 395 200 
07:15 281 96 64 84 345 180 
07:30 279 91 43 79 322 170 
07:45 273 1177 76 369 42 200 67 324 315 1377 143 693 
08:00 309 81 50 64 359 145 
08:15 247 58 43 45 290 103 
08:30 200 55 53 56 253 111 
08:45 182 938 64 258 54 200 52 217 236 1138 116 475 
09:00 131 60 61 50 192 110 
09:15 121 61 51 59 172 120 
09:30 114 46 62 36 176 82 
09:45 109 475 45 212 58 232 41 186 167 707 86 398 
10:00 83 40 70 44 153 84 
10:15 109 41 69 37 178 78 
10:30 93 41 67 48 160 89 
10:45 88 373 29 151 62 268 22 151 150 641 51 302 
11:00 86 27 54 31 140 58 
11:15 92 36 67 42 159 78 
11:30 69 20 70 18 139 38 
11:45 100 347 18 101 69 260 22 113 169 607 40 214 
Total 4566 4118 1522 4243 6088 8361 
Percent 75.0% 49.3% 25.0% 50.7% 
Day Total 8684 5765 14449 
Peak 07:00 - 02:15 - 10:00 - 03:45 - 07:00 - 04:15 - - - 
Vol. 1177 - 508 - 268 - 602 - 1377 - 1073 - - - 
P.H.F. 0.855 0.841 0.957 0.947 0.872 0.968 


Bennington Street 


south of Crescent Avenue 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 | Volume 
Site Code: 13796.00 


Start SB NB oe 5/5/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. PM. Fri 
12:00 14 82 15 74 29 156 
12:15 12 105 15 90 o7 195 
12:30 12 76 15 92 27 168 
12:45 15 53 102 365 11 56 88 344 26 109 190 709 
01:00 8 110 17 69 25 179 
01:15 16 97 12 81 28 178 
01:30 15 118 8 80 23 198 
01:45 9 48 131 456 6 43 90 320 15 91 204 776 
02:00 10 133 15 97 25 230 
02:15 6 142 rh 107 17 249 
02:30 5 139 76 100 12 239 
02:45 10 31 152 566 8 41 105 409 18 72 257 975 
03:00 7 135 3 142 10 277 
03:15 6 107 6 126 12 233 
03:30 7 84 4 115 rh 199 
03:45 2 20 98 424 7 20 133 «516 9 42-231 940 
04:00 13 125 5 123 18 248 
04:15 16 120 9 129 25 249 
04:30 12 108 3 147 15 255 
04:45 14 55 99 452 9 26 147 546 23 81 246 998 
05:00 28 93 9 133 37 226 
05:15 34 117 29 147 63 264 
05:30 57 86 9 152 66 238 
05:45 89 208 116 412 21 68 131 563 110 276 247 975 
06:00 140 105 25 136 165 241 
06:15 205 87 32 95 237 182 
06:30 215 95 32 96 247 191 
06:45 263 823 92 379 52 141 93 420 B15 964 185 799 
07:00 240 80 62 81 302 161 
07:15 258 62 56 83 314 145 
07:30 259 85 58 50 317 135 
07:45 242 999 90 317 43 219 67 ~—-.281 285 1218 157 598 
08:00 235 57 39 54 274 111 
08:15 217 65 55 47 272 112 
08:30 188 56 59 56 247 112 
08:45 124 764 53 231 39 192 51 208 163 956 104 439 
09:00 142 46 46 52 188 98 
09:15 106 55 56 54 162 109 
09:30 103 51 64 63 167 114 
09:45 82 433 54 206 69 235 49 218 151 668 103 424 
10:00 90 44 80 47 170 91 
10:15 85 30 79 22 164 52 
10:30 89 52 66 48 155 100 
10:45 88 352 30 156 65 290 37 154 153 642 67 310 
11:00 93 40 65 34 158 74 
11:15 97 25 77 31 174 56 
11:30 94 28 75 31 169 59 
11:45 110 394 262 «119, 95 312 29 +125 205 706 55-244 
Total 4182 4083 1643 4104 5825 8187 
Percent 71.8% 49.9% 28.2% 50.1% 
Day Total 8265 5747 14012 
Peak 06:45 - 02:15 - 11:00 - 04:45 - 06:45 - 02:15 : Z : 
Vol. 1020 - 568 - 312 - 579 - 1248 - 1022 : : : 
P.H.F. 0.970 0.934 0.821 0.952 0.984 0.922 


Bennington Street 


south of Crescent Avenue 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 | Volume 
Site Code: 13796.00 


Start SB NB oe 5/6/2017 
Tid AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sat 
12:00 20 107 29 86 49 193 
12:15 22 106 23 88 45 194 
12:30 26 92 25 80 51 172 
12:45 21 89 100 405 25 102 97. ~—351 46 191 197 756 
01:00 18 114 15 83 33 197 
01:15 12 144 22 74 34 215 
01:30 19 132 12 81 31 213 
01:45 16 65 114 501 10 59 88 326 26 124 202 827 
02:00 44 124 15 99 26 223 
02:15 14 116 15 88 29 204 
02:30 12 119 15 66 27 185 
02:45 9 46 121 480 14 59 91 344 23 «105-si212——é«iH 
03:00 1 102 4 79 15 181 
03:15 7 128 8 94 15 2022 
03:30 9 107 3 78 12 185 
03:45 12 39 110 447 1 26 91 342 23 65 ~—«.201 789 
04:00 7 56 7 62 14 118 
04:15 7 0 2 0 9 0 
04:30 8 0 11 0 19 0 
04:45 13 35 0 56 5 25 0 62 18 60 0 118 
05:00 11 0 10 0 21 0 
05:15 13 0 10 0 23 0 
05:30 25 0 12 0 37 0 
05:45 30 79 0 0 15 47 0 0 45 126 0 0 
06:00 39 0 13 0 52 0 
06:15 38 0 15 0 53 0 
06:30 35 0 22 0 57 0 
06:45 43 155 0 0 2/7 res 0 0 70 232 0 0 
07:00 58 0 26 0 84 0 
07:15 53 0 26 0 79 0 
07:30 50 0 41 0 91 0 
07:45 47 208 0 0 44 137 0 0 91 345 0 0 
08:00 53 0 47 0 100 0 
08:15 66 0 39 0 105 0 
08:30 60 0 32 0 92 0 
08:45 68 247 0 0 62 180 0 0 130 427 0 0 
09:00 73 0 66 0 139 0 
09:15 68 0 63 0 131 0 
09:30 69 0 53 0 122 0 
09:45 78 288 0 0 65 247 0 0 143 535 0 0 
10:00 80 0 70 0 150 0 
10:15 110 0 84 0 194 0 
10:30 105 0 85 0 190 0 
10:45 107 402 0 0 52 291 0 0 159 693 0 0 
11:00 110 0 81 0 191 0 
11:15 111 0 82 0 193 0 
11:30 118 0 94 0 212 0 
11:45 83 422 0 0 79 336 0 0 162 758 0 0 
Total 2075 1889 1586 1425 3661 3314 
Percent 56.7% 57.0% 43.3% 43.0% 
Day Total 3964 3011 6975 
Peak 10:45 - 01:15 - 11:00 - 01:30 - 11:00 - 01:15 : Z : 
Vol. 446 - 511 - 336 - 356 - 758 - 853 - - - 
P.H.F. 0.945 0.906 0.894 0.899 0.894 0.956 


Bennington Street 


south of Crescent Avenue 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 | Volume 
Site Code: 13796.00 


Start SB NB ae 5/7/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sun 
12:00 30 130 38 96 68 226 
12:15 21 139 29 81 50 220 
12:30 31 124 30 81 61 205 
12:45 34 116 111 504 34 131 81 339 68 247 192 843 
01:00 26 128 22 90 48 218 
01:15 26 116 32 78 58 194 
01:30 17 106 25 87 42 193 
01:45 23 92 132 482 22 101 89 344 45 193 221 826 
02:00 26 126 27 99 53 225 
02:15 21 148 19 90 40 238 
02:30 21 107 9 98 30 205 
02:45 16 84 102 483 16 71 88 375 32 155 190 858 
03:00 12 80 19 90 31 170 
03:15 10 99 13 80 23 179 
03:30 14 127 12 86 26 213 
03:45 8 44 126 432 6 50 99 355 14 94 225 787 
04:00 4 108 3 78 7 186 
04:15 7 94 4 68 11 162 
04:30 7 88 5 88 12 176 
04:45 7 25 114 404 5 17 71 305 12 42 185 709 
05:00 10 102 11 68 21 170 
05:15 12 129 12 105 24 234 
05:30 14 103 10 73 24 176 
05:45 28 64 102 436 9 42 83 329 37 106 185 765 
06:00 16 71 16 81 32 152 
06:15 17 106 9 88 26 194 
06:30 28 83 15 58 43 141 
06:45 23 84 87 347 15 55 88 315 38 139 175 662 
07:00 28 98 25 78 53 176 
07:15 40 99 19 74 59 173 
07:30 45 83 19 66 64 149 
07:45 31 144 61 341 23 86 73 291 54 230 134 632 
08:00 36 79 26 38 62 117 
08:15 58 72 25 58 83 130 
08:30 63 54 40 54 103 108 
08:45 75 232 62 267 47 138 53 203 122 370 115 470 
09:00 54 69 46 44 100 113 
09:15 64 60 58 43 122 103 
09:30 85 46 49 43 134 89 
09:45 100 303 35 210 74 227 35 165 174 530 70 375 
10:00 82 44 59 33 141 77 
10:15 84 26 68 31 152 57 
10:30 79 24 74 28 153 52 
10:45 62 307 42 136 62 263 34 126 124 570 76 262 
11:00 91 28 74 26 165 54 
11:15 105 20 72 20 177 40 
11:30 110 13 77 15 187 28 
11:45 106 412 14 75 79 302 21 82 185 714 35 157 
Total 1907 4117 1483 3229 3390 7346 
Percent 56.3% 56.0% 43.7% 44.0% 
Day Total 6024 4712 10736 
Peak 11:00 - 01:45 - 11:00 - 01:45 - 11:00 - 01:45 - - - 
Vol. 412 - 513 - 302 - 376 - 714 - 889 - - - 
P.H.F. 0.936 0.867 0.956 0.949 0.955 0.934 
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Bennington Street 
south of Crescent Avenue 


City, State: Revere, MA 175607 | Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume Site Code: 13796.00 
Start SB NB ae 5/8/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Mon 
12:00 8 89 10 79 18 168 
12:15 14 86 12 81 26 167 
12:30 13 90 11 74 24 164 
12:45 13 48 84 349 15 48 66 300 28 96 150 649 
01:00 7 88 4 68 11 156 
01:15 13 118 9 82 22 200 
01:30 14 118 11 71 25 189 
01:45 8 42 87 411 5 29 93 314 13 71 180 725 
02:00 9 108 7 88 16 196 
02:15 4 127 7 96 11 223 
02:30 8 129 6 131 14 260 
02:45 4 25 114 478 3 23 124 439 7 48 238 917 
03:00 2 126 4 148 6 274 
03:15 6 96 3 139 9 235 
03:30 5 100 6 138 11 238 
03:45 f- 20 117 439 2 15 152 577 9 35 269 1016 
04:00 10 120 4 124 14 244 
04:15 8 111 8 143 16 254 
04:30 9 108 6 137 15 245 
04:45 19 46 107 446 14 32 140 544 33 78 247 990 
05:00 33 109 18 135 51 244 
05:15 38 112 14 169 52 281 
05:30 69 105 17 115 86 220 
05:45 96 236 88 414 29 78 140 559 125 314 228 973 
06:00 177 94 28 106 205 200 
06:15 238 85 28 91 266 176 
06:30 220 85 42 83 262 168 
06:45 314 949 88 352 56 154 76 356 370 1103 164 708 
07:00 302 94 54 69 356 163 
07:15 280 95 46 85 326 180 
07:30 289 91 62 81 351 172 
07:45 262 1133 72 352 39 201 68 303 301 1334 140 655 
08:00 245 58 63 55 308 113 
08:15 234 59 59 50 293 109 
08:30 139 51 48 47 187 98 
08:45 130 748 69 237 43 213 48 200 173 961 117 437 
09:00 98 52 59 47 157 99 
09:15 96 32 81 30 177 62 
09:30 89 39 58 45 147 84 
09:45 87 370 34 157 65 263 39 161 152 633 73 318 
10:00 79 40 56 30 135 70 
10:15 82 39 75 25 157 64 
10:30 85 36 73 27 158 63 
10:45 91 337 30 145 60 264 23 105 151 601 53 250 
11:00 84 24 83 30 167 54 
11:15 93 20 69 18 162 38 
11:30 106 18 74 16 180 34 
11:45 94 377 16 78 65 291 8 72 159 668 24 150 
Total 4331 3858 1611 3930 5942 7788 
Percent 72.9% 49.5% 27.1% 50.5% 
Day Total 8189 5541 13730 
Peak 06:45 - 02:15 - 10:15 - 04:30 - 06:45 - 04:30 - - - 
Vol. 1185 - 496 - 291 - 581 - 1403 - 1017 - - - 


P.H.F. 0.943 0.961 0.877 0.859 0.948 0.905 


Bennington Street 


south of Crescent Avenue 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
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175607 | Volume 
Site Code: 13796.00 


Start SB NB ie 5/9/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Tie 
12:00 rr 0 12 0 23 0 
12:15 12 0 14 0 26 0 
12:30 5 0 9 0 14 0 
12:45 8 36 0 10 45 0 18 81 0 0 
01:00 7 0 12 0 19 0 
01:15 6 0 8 0 14 0 
01:30 6 0 6 0 12 0 
01:45 4 23 0 8 34 0 12 57 0 0 
02:00 6 0 4 0 10 0 
02:15 5 0 4 0 9 0 
02:30 2 0 2 0 4 0 
02:45 8 21 0 3 13 0 11 34 0 0 
03:00 6 0 2 0 8 0 
03:15 12 0 6 0 18 0 
03:30 3 0 4 0 7 0 
03:45 6 27 0 6 18 0 12 45 0 0 
04:00 13 0 8 0 21 0 
04:15 10 0 7 0 17 0 
04:30 14 0 6 0 20 0 
04:45 35 72 0 13 34 0 48 106 0 0 
05:00 34 0 22 0 56 0 
05:15 56 0 20 0 76 0 
05:30 62 0 19 0 81 0 
05:45 127 279 0 24 85 0 151 364 0 0 
06:00 0 0 0 0 0 0 
06:15 0 0 0 0 0 0 
06:30 0 0 0 0 0 0 
06:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:00 0 0 0 0 0 0 
07:15 0 0 0 0 0 0 
07:30 0 0 0 0 0 0 
07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00 0 0 0 0 0 0 
08:15 0 0 0 0 0 0 
08:30 0 0 0 0 0 0 
08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09:00 0 0 0 0 0 0 
09:15 0 0 0 0 0 0 
09:30 0 0 0 0 0 0 
09:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10:00 0 0 0 0 0 0 
10:15 0 0 0 0 0 0 
10:30 0 0 0 0 0 0 
10:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11:00 0 0 0 0 0 0 
11:15 0 0 0 0 0 0 
11:30 0 0 0 0 0 0 
11:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 458 0 229 0 687 0 
Percent 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 
Day Total 458 229 687 
Peak 05:00 - - 05:00 - - 05:00 - - - - - 
Vol. 279 - - 85 - - 364 - - - - - 
P.H.F. 0.549 0.885 0.603 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
01:00 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
02:00 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
03:00 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
04:00 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
05:00 108 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 
06:00 344 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 
07:00 378 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 
08:00 356 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 
09:00 253 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 
10:00 238 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 
11:00 253 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 
12 PM 450 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 
13:00 290 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 
14:00 278 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 
15:00 254 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
16:00 285 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 
17:00 303 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 
18:00 313 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 
19:00 267 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 
20:00 179 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 
21:00 118 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 
22:00 98 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 
23:00 52 0 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 52 
Total 4936 142 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5085 
Percent 97.1% 2.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 11:00 07:00 
Vol. 378 13 3 392 
PM 
Peak 12:00 17:00 19:00 12:00 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 

Client: VHB/ A. Berthaume 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


SB 
Start Medium Large 

Time Cars Heavy __ Heavy Total 

05/04/1 
v6 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
01:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
02:00 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
03:00 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
04:00 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
05:00 110 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 
06:00 331 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 
07:00 414 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 
08:00 337 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 
09:00 246 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 
10:00 214 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 
11:00 228 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 
12 PM 264 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 
13:00 269 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 
14:00 317 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 
15:00 327 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 
16:00 391 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 
17:00 383 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 
18:00 309 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 
19:00 231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 
20:00 205 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 
21:00 141 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 
22:00 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 
23:00 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
Total 5009 135 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5149 

Percent 97.3% 2.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

AM 
Peak 07:00 07:00 09:00 07:00 
Vol. 414 14 2 429 

PM 
Peak 16:00 16:00 14:00 16:00 
Vol. 391 19 1 410 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 

Client: VHB/ A. Berthaume 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


SB 
Start Medium Large 

Time Cars Heavy _ Heavy Total 

05/05/1 
7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
01:00 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
02:00 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
03:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
04:00 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
05:00 122 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 
06:00 302 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 
07:00 398 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 
08:00 340 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 
09:00 215 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 
10:00 225 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 
11:00 258 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 
12 PM 262 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 
13:00 291 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 
14:00 367 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 
15:00 339 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 
16:00 360 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 
17:00 339 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 
18:00 254 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 
19:00 240 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 
20:00 186 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 
21:00 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 
22:00 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 
23:00 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 
Total 5017 133 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5154 

Percent 97.3% 2.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

AM 
Peak 07:00 07:00 07:00 07:00 
Vol. 398 15 1 414 

PM 
Peak 14:00 15:00 14:00 14:00 
Vol 367 14 1 377 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 

Client: VHB/ A. Berthaume 
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46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
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Email: datarequests@pdillc.com 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


SB 
Start Medium Large 

Time Cars Heavy _ Heavy Total 

05/06/1 
6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
01:00 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
02:00 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
03:00 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
04:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
05:00 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 
06:00 99 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 
07:00 134 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 
08:00 185 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 
09:00 241 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 
10:00 273 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 
11:00 323 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 
12 PM 319 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 
13:00 298 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 
14:00 283 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 
15:00 302 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 
16:00 298 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 
17:00 310 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 
18:00 293 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 
19:00 273 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 
20:00 191 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 
21:00 166 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
22:00 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 
23:00 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 
Total 4437 53 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4496 

Percent 98.7% 1.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

AM 
Peak 11:00 07:00 10:00 11:00 
Vol. 323 8 3 324 

PM 
Peak 12:00 12:00 18:00 12:00 
Vol. 319 7 1 326 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 

Client: VHB/ A. Berthaume 
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46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


SB 
Start Medium Large 

Time Cars Heavy __ Heavy Total 

05/07/1 
7 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 
01:00 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 
02:00 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 
03:00 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
04:00 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
05:00 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
06:00 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
07:00 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 
08:00 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 
09:00 208 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 
10:00 232 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 
11:00 247 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 
12 PM 301 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 
13:00 286 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 
14:00 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 
15:00 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 
16:00 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 
17:00 248 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 
18:00 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 
19:00 216 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 
20:00 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 
21:00 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 
22:00 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 
23:00 55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
Total 3975 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3996 

Percent 99.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

AM 
Peak 11:00 10:00 11:00 
Vol. 247 5 248 

PM 
Peak 15:00 12:00 23:00 15:00 
Vol 306 2 1 306 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
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46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 


Page 6 


175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/08/1 
7 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
01:00 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
02:00 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
03:00 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
04:00 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
05:00 115 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 
06:00 329 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 
07:00 409 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 
08:00 340 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 
09:00 226 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 
10:00 227 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 
11:00 245 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 
12 PM 267 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 
13:00 263 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 
14:00 318 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 
15:00 320 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 
16:00 266 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 
Total 3470 111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3582 
Percent 96.9% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 07:00 06:00 07:00 
Vol. 409 14 1 423 
PM 45:00 15:00 15:00 
Peak : 
Vol 320 12 332 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 

Client: VHB/ A. Berthaume 

SB 


PRECISION 


DATA 
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Email: datarequests@pdillc.com 


Page 7 


175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


Start Medium Large 
Time Cars Heavy Heavy 
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north of Winthrop Avenue (Route 145) 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


NB 
Start Medium Large 

Time Cars Heavy _ Heavy Total 

05/03/1 
f 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
01:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
02:00 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
03:00 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
04:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
05:00 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
06:00 82 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 
07:00 301 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 
08:00 215 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 
09:00 158 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 
10:00 187 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 
11:00 256 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 
12 PM 316 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 
13:00 241 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 
14:00 263 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 
15:00 357 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 
16:00 372 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 
17:00 395 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 
18:00 376 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 
19:00 256 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 
20:00 240 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 
21:00 178 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 
22:00 139 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 
23:00 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 
Total 4567 133 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4704 

Percent 97.1% 2.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

AM 
Peak 07:00 11:00 08:00 07:00 
Vol. 301 17 1 312 

PM 
Peak 17:00 12:00 16:00 17:00 
Vol. 395 17 1 401 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


NB 
Start Medium Large 

Time Cars Heavy _ Heavy Total 

05/04/1 
v6 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
01:00 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
02:00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
03:00 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
04:00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
05:00 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
06:00 96 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
07:00 291 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 
08:00 228 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 
09:00 165 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 
10:00 184 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 
11:00 180 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 
12 PM 246 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 
13:00 247 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 
14:00 341 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 
15:00 398 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 
16:00 407 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 
17:00 474 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 
18:00 371 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 
19:00 301 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 
20:00 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 
21:00 191 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 
22:00 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 
23:00 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 
Total 4744 120 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4869 

Percent 97.4% 2.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

AM 
Peak 07:00 07:00 08:00 07:00 
Vol. 291 10 2 301 

PM 
Peak 17:00 16:00 13:00 17:00 
Vol 474 20 1 481 
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north of Winthrop Avenue (Route 145) 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 
01:00 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
02:00 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
03:00 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
04:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
05:00 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
06:00 94 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 
07:00 304 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 
08:00 243 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 
09:00 168 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 
10:00 196 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 
11:00 238 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 
12 PM 237 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 
13:00 254 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 
14:00 356 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 
15:00 426 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 
16:00 382 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 
17:00 497 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 
18:00 370 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 
19:00 297 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 
20:00 215 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
21:00 199 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 
22:00 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 
23:00 134 ) 0 0 0 ) 0 0 0 ) 0 0 0 134 
Total 4941 117 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5059 
Percent 97.7% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 09:00 07:00 07:00 
Vol. 304 10 1 314 
PM 17:00 17:00 17:00 
Peak : ; 
Vol 497 20 517 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
01:00 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
02:00 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 
03:00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
04:00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
05:00 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
06:00 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
07:00 69 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 
08:00 128 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 
09:00 159 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 
10:00 212 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 
11:00 256 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 
12 PM 261 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 
13:00 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 
14:00 283 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 
15:00 358 4 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 362 
16:00 337 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 
17:00 322 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 
18:00 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 
19:00 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 
20:00 201 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 
21:00 181 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 
22:00 171 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 
23:00 129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 
Total 4172 44 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4218 
Percent 98.9% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Poak 11:00 10:00 08:00 11:00 
Vol. 256 6 2 257 
PM 45:00 12:00 15:00 
Peak : i 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


NB 
Start Medium Large 

Time Cars Heavy _ Heavy Total 

05/07/1 
7 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 
01:00 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 
02:00 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
03:00 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
04:00 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
05:00 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
06:00 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
07:00 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
08:00 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 
09:00 153 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 
10:00 153 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 
11:00 193 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 
12 PM 301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 
13:00 274 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 
14:00 327 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 
15:00 264 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 
16:00 261 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 
17:00 264 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 
18:00 247 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 
19:00 232 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 
20:00 247 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 
21:00 162 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 
22:00 128 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 
23:00 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 
Total 3773 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3795 

Percent 99.4% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

AM 
Peak 11:00 09:00 11:00 11:00 
Vol. 193 2 1 195 

PM 
Peak 14:00 15:00 14:00 
Vol 327 2 328 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 

Client: VHB/ A. Berthaume 
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46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


NB 
Start Medium Large 

Time Cars Heavy _ Heavy Total 

05/08/1 
7 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
01:00 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
02:00 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
03:00 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
04:00 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
05:00 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
06:00 102 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 
07:00 300 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 
08:00 248 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 
09:00 162 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
10:00 213 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 
11:00 214 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 
12 PM 238 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 
13:00 255 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 
14:00 348 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 
15:00 412 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 
16:00 258 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2893 91 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2987 

Percent 96.9% 3.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

AM 
Peak 07:00 11:00 04:00 07:00 
Vol. 300 12 1 311 

PM 
Peak 15:00 14:00 15:00 15:00 
Vol 412 13 1 424 


North Shore Road 

north of Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 

Client: VHB/ A. Berthaume 

NB 
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175607 J Class 
Site Code: 13796.00 


Start Medium Large 
Time Cars Heavy Heavy 
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North Shore Road PRECISION 
north of Winthrop Avenue (Route 145) DATA 
City, State: Revere, MA SSS ee 175607 J Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fe: 306 75-6100 Fax 30s 73.0118 Site Code: 13796.00 
mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB 
12:00 AM 21 60 33 62 28 69 52 87 81 116 38 42 0 0 36 62 
01:00 17 26 26 26 45 36 60 60 99 76 29 34 0 0 39 37 
02:00 29 17 19 14 23 24 43 47 66 50 27 20 0 0 30 25 
03:00 13 9 17 7 13 13 22 20 31 33 15 12 0 0 16 13 
04:00 43 - 34 5 37 10 26 11 22 19 40 12 0 0 29 9 
05:00 113 26 114 27 124 28 45 22 44 24 118 31 0 0 80 23 
06:00 351 85 341 100 311 99 101 33 63 33 340 108 0 0 215 65 
07:00 392 312 429 301 414 314 142 72 103 60 423 311 0 0 272 196 
08:00 368 222 344 234 347 250 188 131 128 83 346 252 0 0 246 167 
09:00 258 169 255 174 224 178 247 162 209 155 234 167 0 0 204 144 
10:00 248 198 221 189 231 202 279 218 237 155 235 217 0 0 207 168 
11:00 263 274 236 187 264 244 324 257 248 195 259 226 0 0 228 198 
12:00 PM 463 333 271 257 269 242 326 267 303 302 276 242 0 0 273 235 
01:00 302 256 277 254 301 263 299 295 287 275 269 260 0 0 248 229 
02:00 288 271 328 351 377 367 289 288 292 328 325 361 0 0 271 281 
03:00 264 364 332 411 353 442 308 362 306 266 332 424 0 0 271 324 
04:00 295 379 410 428 374 387 299 341 246 262 276 268 0 0 271 295 
05:00 321 401 396 481 347 517 313 324 250 265 0 0 0 0 232 284 
06:00 314 381 318 378 266 372 295 259 241 248 0 0 0 205 234 
07:00 271 260 232 305 243 300 275 275 218 233 0 0 0 0 177 196 
08:00 181 241 206 230 188 216 192 202 206 248 0 0 0 0 139 162 
09:00 119 179 142 192 159 200 167 183 151 164 0 0 0 0 105 131 
10:00 99 140 112 151 130 152 126 172 109 130 0 0 0 0 82 106 
11:00 52 94 56 105 86 134 78 130 56 75 0 0 0 0 47 ae 
Total 5085 4704 5149 4869 5154 5059 4496 4218 3996 3795 3582 2987 0 0 3923 3661 
Day 9789 10018 10213 8714 7791 6569 0 7584 
AM Peak 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 11:00 11:00 11:00 11:00 07:00 07:00 - - 07:00 11:00 
Vol. 392 312 429 301 414 314 324 257 248 195 423 311 - - 272 198 
PM Peak 12:00 17:00 16:00 17:00 14:00 17:00 12:00 15:00 15:00 14:00 15:00 15:00 - - 12:00 15:00 
Vol. 463 401 410 481 377 517 326 362 306 328 332 424 - - 273 324 
ao 9789 10018 10213 8714 7791 6569 0 7584 


ADT ADT 7,585 AADT 7,585 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB se 5/3/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Wed 
12:00 4 122 23 101 27 223 
12:15 5 126 16 85 21 211 
12:30 5 87 10 82 15 169 
12:45 7 21 128 463 11 60 65 333 18 81 193 796 
01:00 6 73 5 53 11 126 
01:15 3 76 6 69 9 145 
01:30 5 87 8 66 13 153 
01:45 3 17 66 302 7 26 68 256 10 43 134 558 
02:00 9 74 5 61 14 135 
02:15 6 76 6 77 12 153 
02:30 9 59 2 72 11 131 
02:45 5 29 79 288 4 17 61 271 9 46 140 559 
03:00 1 73 3 87 4 160 
03:15 2 61 2 96 4 157 
03:30 5 72 1 86 6 158 
03:45 5 13 58 264 3 9 95 364 8 22 153 628 
04:00 7 71 0 96 7 167 
04:15 8 64 1 97 9 161 
04:30 13 87 3 88 16 175 
04:45 15 43 73 295 3 7 98 379 18 50 171 674 
05:00 9 76 5 105 14 181 
05:15 24 88 5 88 29 176 
05:30 40 79 8 98 48 177 
05:45 40 113 78 321 8 26 110 401 48 139 188 722 
06:00 54 85 11 94 65 179 
06:15 91 88 18 101 109 189 
06:30 95 70 21 100 116 170 
06:45 111 351 71 314 35 85 86 381 146 436 157 695 
07:00 99 60 57 78 156 138 
07:15 124 66 94 70 218 136 
07:30 95 89 68 64 163 153 
07:45 74 392 56 271 93 312 48 260 167 704 104 531 
08:00 97 51 65 71 162 122 
08:15 110 43 55 65 165 108 
08:30 93 45 52 55 145 100 
08:45 68 368 42 181 50 222 50 241 118 590 92 422 
09:00 70 38 49 46 119 84 
09:15 58 29 35 46 93 75 
09:30 62 36 38 54 100 90 
09:45 68 258 16 119 47 169 33 179 115 427 49 298 
10:00 59 34 53 42 112 76 
10:15 52 25 49 43 101 68 
10:30 74 27 48 26 122 53 
10:45 63 248 13 99 48 198 29 140 111 446 42 239 
11:00 59 13 65 37 124 50 
11:15 61 18 68 26 129 44 
11:30 84 12 66 15 150 27 
11:45 59 263 9 52 75 274 16 94 134 537 25 146 
Total 2116 2969 1405 3299 3521 6268 
Percent 60.1% 47.4% 39.9% 52.6% 
Day Total 5085 4704 9789 
Peak 06:30 - 12:00 - 07:15 - 05:45 - 07:15 - 12:00 - - - 
Vol. 429 - 463 - 320 - 405 - 710 - 796 - - - 
P.H.F. 0.865 0.904 0.851 0.920 0.814 0.892 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB ead 5/4/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Thu 
12:00 6 67 21 65 27 132 
12:15 11 67 20 63 31 130 
12:30 9 66 14 69 23 135 
12:45 7 33 71 271 7 62 60 257 14 95 131 528 
01:00 4 59 9 65 13 124 
01:15 10 64 10 48 20 112 
01:30 3 86 2 56 5 142 
01:45 9 26 68 277 5 26 85 254 14 52 153 531 
02:00 6 85 3 79 9 164 
02:15 4 73 4 78 8 151 
02:30 3 63 2 111 5 174 
02:45 6 19 107 328 5 14 83 351 11 33 190 679 
03:00 1 89 1 59 2 148 
03:15 3 70 4 102 7 172 
03:30 8 95 0 119 8 214 
03:45 5 17 78 332 2 vA 131 411 7 24 209 743 
04:00 9 137 0 97 9 234 
04:15 6 82 0 107 6 189 
04:30 9 98 3 108 12 206 
04:45 10 34 93 410 2 5 116 428 12 39 209 838 
05:00 18 100 4 118 22 218 
05:15 22 100 7 121 29 221 
05:30 35 93 5 123 40 216 
05:45 39 114 103 396 11 27 119 481 50 141 222 877 
06:00 53 81 13 93 66 174 
06:15 83 92 14 92 97 184 
06:30 90 70 38 98 128 168 
06:45 115 341 75 318 35 100 95 378 150 441 170 696 
07:00 113 69 63 92 176 161 
07:15 135 64 95 84 230 148 
07:30 100 46 67 68 167 114 
07:45 81 429 53 232 76 301 61 305 157 730 114 537 
08:00 106 57 77 48 183 105 
08:15 111 51 71 66 182 117 
08:30 77 47 44 63 121 110 
08:45 50 344 51 206 42 234 53 230 92 578 104 436 
09:00 64 37 38 59 102 96 
09:15 56 39 39 47 95 86 
09:30 64 26 42 38 106 64 
09:45 71 255 40 142 55 174 48 192 126 429 88 334 
10:00 58 28 43 49 101 77 
10:15 58 32 48 29 106 61 
10:30 61 29 51 34 112 63 
10:45 44 221 23 112 47 189 39 151 91 410 62 263 
11:00 59 13 42 26 101 39 
11:15 50 16 56 30 106 46 
11:30 66 19 45 28 111 47 
11:45 61 236 8 56 44 187 21 105 105 423 29 161 
Total 2069 3080 1326 3543 3395 6623 
Percent 60.9% 46.5% 39.1% 53.5% 
Day Total 5149 4869 10018 
Peak 06:45 - 04:00 - 07:15 - 05:00 - 07:15 - 05:00 - - - 
Vol. 463 - 410 - 315 - 481 - 737 - 877 - - - 
P.H.F. 0.857 0.748 0.829 0.978 0.801 0.988 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB ead 5/5/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Fri 
12:00 11 71 20 55 31 126 
12:15 3 59 24 57 27 116 
12:30 8 67 17 63 25 130 
12:45 6 28 72 269 8 69 67 242 14 97 139 511 
01:00 9 78 6 64 15 142 
01:15 8 66 11 52 19 118 
01:30 13 93 12 67 25 160 
01:45 15 45 64 301 7 36 80 263 22 81 144 564 
02:00 4 96 9 82 13 178 
02:15 8 94 8 97 16 191 
02:30 7 77 6 105 13 182 
02:45 4 23 110 377 1 24 83 367 5 47 193 744 
03:00 3 91 8 94 11 185 
03:15 2 76 0 100 2 176 
03:30 3 94 1 105 4 199 
03:45 5 13 92 353 4 13 143 442 9 26 235 795 
04:00 5 140 0 81 5 221 
04:15 9 79 2 91 11 170 
04:30 10 85 1 105 11 190 
04:45 13 37 70 374 7 10 110 387 20 47 180 761 
05:00 22 89 5 137 27 226 
05:15 25 84 4 121 29 205 
05:30 27 92 10 128 37 220 
05:45 50 124 82 347 9 28 131 517 59 152 213 864 
06:00 57 84 16 111 73 195 
06:15 74 62 23 92 97 154 
06:30 93 46 24 83 117 129 
06:45 87 311 74 266 36 99 86 372 123 410 160 638 
07:00 105 61 65 78 170 139 
07:15 150 80 101 82 251 162 
07:30 87 60 83 64 170 124 
07:45 72 414 42 243 65 314 76 300 137 728 118 543 
08:00 97 55 79 69 176 124 
08:15 110 47 73 50 183 97 
08:30 88 42 57 50 145 92 
08:45 52 347 44 188 41 250 47 216 93 597 91 404 
09:00 59 43 42 53 101 96 
09:15 58 46 38 59 96 105 
09:30 39 36 45 47 84 83 
09:45 68 224 34 159 53 178 41 200 121 402 75 359 
10:00 53 35 52 42 105 77 
10:15 54 33 57 40 111 73 
10:30 82 32 54 35 136 67 
10:45 42 231 30 130 39 202 35 152 81 433 65 282 
11:00 56 19 60 33 116 52 
11:15 74 26 70 45 144 71 
11:30 63 26 62 30 125 56 
11:45 71 264 15 86 52 244 26 134 123 508 41 220 
Total 2061 3093 1467 3592 3528 6685 
Percent 58.4% 46.3% 41.6% 53.7% 
Day Total 5154 5059 10213 
Peak 06:30 - 03:30 - 07:15 - 05:00 - 07:15 - 05:00 - - - 
Vol. 435 - 405 - 328 - 517 - 734 - 864 - - - 
P.H.F. 0.725 0.723 0.812 0.943 0.731 0.919 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/6/2017 
Time AM. P.M. A.M. P.M. AM. P.M. Sat 
12:00 10 76 18 69 28 145 
12:15 12 73 24 48 36 121 
12:30 18 76 26 79 44 155 
12:45 12 52 101 326 19 87 71 267 31 139 172 593 
01:00 10 72 17 75 27 147 
01:15 17 78 16 66 33 144 
01:30 6 74 14 69 20 143 
01:45 27 60 75 299 13 60 85 295 40 120 160 594 
02:00 17 66 12 76 29 142 
02:15 11 77 12 71 23 148 
02:30 9 80 10 59 19 139 
02:45 6 43 66 289 13 47 82 288 19 90 148 577 
03:00 4 78 5 90 9 168 
03:15 6 69 5 81 11 150 
03:30 6 82 5 83 11 165 
03:45 6 22 79 308 5 20 108 362 11 42 187 670 
04:00 6 72 1 77 7 149 
04:15 3 73 2 93 5 166 
04:30 7 85 4 91 11 176 
04:45 10 26 69 299 4 11 80 341 14 37 149 640 
05:00 9 85 6 82 15 167 
05:15 12 67 6 85 18 152 
05:30 11 85 4 85 15 170 
05:45 13 45 76 313 6 22 72 324 19 67 148 637 
06:00 20 81 9 63 29 144 
06:15 28 72 6 73 34 145 
06:30 27 79 9 59 36 138 
06:45 26 101 63 295 9 33 64 259 35 134 127 554 
07:00 43 73 14 73 57 146 
07:15 31 63 13 77 44 140 
07:30 34 71 14 67 48 138 
07:45 34 142 68 275 31 72 58 275 65 214 126 550 
08:00 42 38 26 44 68 82 
08:15 37 60 36 63 73 123 
08:30 61 44 27 56 88 100 
08:45 48 188 50 192 42 131 39 202 90 319 89 394 
09:00 58 53 30 54 88 107 
09:15 53 39 38 44 91 83 
09:30 69 42 42 47 111 89 
09:45 67 247 33 167 52 162 38 183 119 409 71 350 
10:00 68 32 50 39 118 71 
10:15 63 36 55 51 118 87 
10:30 85 33 60 38 145 71 
10:45 63 279 25 126 53 218 44 172 116 497 69 298 
11:00 84 24 60 35 144 59 
11:15 64 20 76 31 140 51 
11:30 92 18 59 37 151 55 
11:45 84 324 16 78 62 257 27 130 146 581 43 208 
Total 1529 2967 1120 3098 2649 6065 
Percent 57.7% 48.9% 42.3% 51.1% 
Day Total 4496 4218 8714 
Peak 11:00 - 00:30 - 11:00 - 03:45 - 11:00 - 03:45 - - - 
Vol. 324 - 327 - 257 - 369 - 581 - 678 - - = 
P.H.F. 0.880 0.809 0.845 0.854 0.962 0.906 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/7/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sun 
12:00 10 74 22 60 32 134 
12:15 17 85 29 70 46 155 
12:30 26 72 32 97 58 169 
12:45 28 81 72 303 33 116 75 302 61 197 147 605 
01:00 20 72 22 73 42 145 
01:15 22 72 18 68 40 140 
01:30 17 71 18 56 35 127 
01:45 40 99 72 287 18 76 78 275 58 175 150 562 
02:00 27 72 14 102 41 174 
02:15 16 92 15 70 31 162 
02:30 11 66 12 86 23 152 
02:45 12 66 62 292 9 50 70 328 21 116 132 620 
03:00 9 66 9 69 18 135 
03:15 6 93 14 68 20 161 
03:30 6 79 5 61 11 140 
03:45 10 31 68 306 5 33 68 266 15 64 136 572 
04:00 7 60 6 78 13 138 
04:15 4 57 7 75 11 132 
04:30 7 55 3 50 10 105 
04:45 4 22 74 246 3 19 59 262 7 4 133 508 
05:00 5 64 5 70 10 134 
05:15 12 59 5 60 17 119 
05:30 9 65 5 69 14 134 
05:45 18 44 62 250 9 24 66 265 27 68 128 515 
06:00 16 70 9 60 25 130 
06:15 13 58 5 68 18 126 
06:30 11 48 10 58 21 106 
06:45 23 63 65 241 9 33 62 248 32 96 127 489 
07:00 18 52 14 50 32 102 
07:15 29 61 12 74 41 135 
07:30 24 46 22 57 46 103 
07:45 32 103 59 218 12 60 52 233 44 163 111 451 
08:00 30 59 18 60 48 119 
08:15 28 43 20 63 48 106 
08:30 35 56 24 69 59 125 
08:45 35 128 48 206 21 83 56 248 56 211 104 454 
09:00 40 51 27 51 67 102 
09:15 50 37 42 40 92 77 
09:30 57 31 35 35 92 66 
09:45 62 209 32 151 51 155 38 164 113 364 70 315 
10:00 64 31 29 46 93 77 
10:15 52 29 36 25 88 54 
10:30 53 28 44 29 97 57 
10:45 68 237 21 109 46 155 30 130 114 392 51 239 
11:00 72 12 44 19 116 31 
11:15 45 20 45 28 90 48 
11:30 61 20 59 15 120 35 
11:45 70 248 4 56 47 195 13 75 117 443 17 131 
Total 1331 2665 999 2796 2330 5461 
Percent 57.1% 48.8% 42.9% 51.2% 
Day Total 3996 3795 7791 
Peak 11:00 - 01:30 - 11:00 - 01:45 - 11:00 - 01:45 - - - 
Vol. 248 - 307 - 195 - 336 - 443 - 638 - 2 = 
P.H.F. 0.861 0.834 0.826 0.824 0.923 0.917 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “6 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB ead 5/8/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. A.M. P.M. Mon 
12:00 11 76 19 52 30 128 
12:15 7 67 11 60 18 127 
12:30 8 78 9 53 17 131 
12:45 12 38 55 276 3 42 77 242 15 80 132 518 
01:00 3 74 11 59 14 133 
01:15 5 51 5 59 10 110 
01:30 12 84 8 58 20 142 
01:45 9 29 60 269 10 34 84 260 19 63 144 529 
02:00 8 79 10 84 18 163 
02:15 7 65 6 85 13 150 
02:30 7 68 3 100 10 168 
02:45 5 27 113 325 1 20 92 361 6 47 205 686 
03:00 4 91 2 96 6 187 
03:15 4 84 3 105 7 189 
03:30 0 82 2 98 2 180 
03:45 7 15 75 332 5 12 125 424 12 27 200 756 
04:00 9 138 1 96 10 234 
04:15 5 90 6 103 11 193 
04:30 9 48 3 69 12 117 
04:45 17 40 0 276 2 12 0 268 19 52 0 544 
05:00 26 0 6 0 32 0 
05:15 20 0 6 0 26 0 
05:30 36 0 5 0 41 0 
05:45 36 118 0 0 14 31 0 0 50 149 0 0 
06:00 57 0 14 0 71 0 
06:15 92 0 26 0 118 0 
06:30 99 0 28 0 127 0 
06:45 92 340 0 0 40 108 0 0 132 448 0 0 
07:00 121 0 73 0 194 0 
07:15 120 0 86 0 206 0 
07:30 101 0 64 0 165 0 
07:45 81 423 0 0 88 311 0 0 169 734 0 0 
08:00 97 0 Wag 0 174 0 
08:15 102 0 80 0 182 0 
08:30 77 0 46 0 123 0 
08:45 70 346 0 0 49 252 0 0 119 598 0 0 
09:00 61 0 33 0 94 0 
09:15 69 0 46 0 115 0 
09:30 45 0 37 0 82 0 
09:45 59 234 0 0 51 167 0 0 110 401 0 0 
10:00 52 0 53 0 105 0 
10:15 61 0 57 0 118 0 
10:30 60 0 53 0 113 0 
10:45 62 235 0 0 54 217 0 0 116 452 0 0 
11:00 63 0 52 0 115 0 
11:15 58 0 45 0 103 0 
11:30 62 0 78 0 140 0 
11:45 76 259 0 0 51 226 0 0 127 485 0 0 
Total 2104 1478 1432 1555 3536 3033 
Percent 59.5% 48.7% 40.5% 51.3% 
Day Total 3582 2987 6569 
Peak 06:45 - 03:30 - 07:15 - 03:00 - 07:00 - 03:30 - - - 
Vol. 434 - 385 - 315 - 424 - 734 - 807 - - - 
P.H.F. 0.897 0.697 0.895 0.848 0.891 0.862 
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North Shore Road ene 
north of Winthrop Avenue (Route 145) INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 J Volume 


Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
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Day Total 0 0 0 


Peak - - - - - - - - - - - - - . 
Vol. - - - - 7 - - é z 2 - - - . 
P.H.F. 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/03/1 
7 144 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 
01:00 134 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 
02:00 147 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 
03:00 212 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 
04:00 473 23 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 
05:00 2364 50 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2466 
06:00 3334 83 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3449 
07:00 3254 97 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3379 
08:00 3018 67 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3122 
09:00 2654 70 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2764 
10:00 2026 54 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2143 
11:00 1535 56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1631 
12 PM 1597 62 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1693 
13:00 1570 74 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1671 
14:00 1634 60 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1722 
15:00 1633 54 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1702 
16:00 1745 37 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1795 
17:00 1835 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1861 
18:00 1599 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1630 
19:00 1183 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1209 
20:00 1061 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1084 
21:00 770 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 
22:00 593 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 
23:00 333 7 3 ) 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 343 
Total 34848 913 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36286 
Percent 96.0% 2.5% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 07:00 10:00 06:00 
Vol. 3334 97 63 3449 
PM 
Peak 17:00 13:00 12:00 17:00 


Vol. 1835 74 34 1861 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 189 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 
01:00 114 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 
02:00 161 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 
03:00 196 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 
04:00 481 21 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 
05:00 2399 67 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2523 
06:00 3509 92 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3637 
07:00 3418 86 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3529 
08:00 3050 79 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3159 
09:00 2720 86 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2859 
10:00 2010 58 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2113 
11:00 1645 58 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1742 
12 PM 1511 117 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1683 
13:00 1554 73 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1651 
14:00 1694 69 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1785 
15:00 1736 48 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1795 
16:00 1773 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1810 
17:00 1951 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1974 
18:00 1710 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1733 
19:00 1257 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281 
20:00 1077 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1103 
21:00 728 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 
22:00 633 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 
23:00 389 1 5 ) 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 395 
Total 35905 994 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37423 
Percent 95.9% 2.7% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 06:00 05:00 06:00 
Vol. 3509 92 57 3637 
PM 
Peak 17:00 12:00 12:00 17:00 


Vol. 1951 117 55 1974 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/05/1 
7 204 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 
01:00 145 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 
02:00 155 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 
03:00 203 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 
04:00 438 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 
05:00 2169 65 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 
06:00 3473 69 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3601 
07:00 2938 81 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3047 
08:00 2760 71 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2879 
09:00 2291 74 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2415 
10:00 1869 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1964 
11:00 1666 76 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1789 
12 PM 1629 56 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1726 
13:00 1693 58 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1771 
14:00 1744 68 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1826 
15:00 1663 48 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1719 
16:00 1659 44 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1714 
17:00 1597 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1622 
18:00 1437 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1455 
19:00 1155 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1168 
20:00 968 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 973 
21:00 928 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 
22:00 737 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 
23:00 519 8 5 ) 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 532 
Total 34040 871 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35433 
Percent 96.1% 2.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 07:00 05:00 06:00 
Vol. 3473 81 66 3601 
PM 
Peak 14:00 14:00 12:00 14:00 


Vol. 1744 68 4 1826 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/06/1 
7 302 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 
01:00 211 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 
02:00 150 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 
03:00 189 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 
04:00 218 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 
05:00 579 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 
06:00 1031 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1078 
07:00 1189 43 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1242 
08:00 1380 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1428 
09:00 1665 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1720 
10:00 1849 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1889 
11:00 2085 38 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2132 
12 PM 2163 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2199 
13:00 2097 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2133 
14:00 2391 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2417 
15:00 2218 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2231 
16:00 2235 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2255 
17:00 2071 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2083 
18:00 1971 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1987 
19:00 1613 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1623 
20:00 1332 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1337 
21:00 1219 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225 
22:00 928 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937 
23:00 663 4 2 ) 0 ) ) 0 0 0) ) 0 0 669 
Total 31749 426 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32324 
Percent 98.2% 1.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 07:00 09:00 11:00 
Vol. 2085 43 21 2132 
PM 
Peak 14:00 12:00 13:00 14:00 


Vol. 2391 30 10 2417 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 462 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 
01:00 296 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 
02:00 198 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 
03:00 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 
04:00 126 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 
05:00 270 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 
06:00 646 13 v4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 
07:00 762 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 
08:00 999 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1019 
09:00 1344 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1367 
10:00 1705 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1728 
11:00 1977 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1997 
12 PM 2223 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232 
13:00 2341 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2357 
14:00 2406 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2419 
15:00 2265 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2275 
16:00 2343 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2354 
17:00 2278 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2290 
18:00 1979 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1990 
19:00 1426 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 
20:00 1170 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1175 
21:00 866 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 
22:00 597 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 
23:00 322 2 3 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 
Total 29165 184 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29431 
Percent 99.1% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 11:00 06:00 11:00 
Vol. 1977 19 7 1997 
PM 
Peak 14:00 13:00 21:00 14:00 


Vol. 2406 12 7 2419 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/08/1 
7 150 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 
01:00 150 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
02:00 115 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 
03:00 206 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 
04:00 516 25 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 
05:00 2380 54 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2485 
06:00 3550 83 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3669 
07:00 3369 104 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3502 
08:00 2968 57 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3077 
09:00 2439 73 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2559 
10:00 1798 85 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1936 
11:00 1650 62 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1759 
12 PM 1558 69 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1662 
13:00 1509 63 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1603 
14:00 1595 84 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1699 
15:00 1626 60 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700 
16:00 1518 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1568 
17:00 1688 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1715 
18:00 1509 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1539 
19:00 1155 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1182 
20:00 939 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 
21:00 761 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 
22:00 506 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513 
23:00 272 4 4 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 280 
Total 33927 972 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35434 
Percent 95.7% 2.7% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 07:00 10:00 06:00 
Vol. 3550 104 53 3669 
PM 
Peak 17:00 14:00 12:00 17:00 


Vol. 1688 84 35 1715 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
SB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 137 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 
01:00 98 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 
02:00 136 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 
03:00 203 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 
04:00 473 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 
05:00 2394 61 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2510 
06:00 3562 93 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3685 
07:00 3471 92 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3598 
08:00 2765 73 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2877 
09:00 2585 68 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2686 
10:00 1952 48 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2049 
11:00 1636 77 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1760 
12 PM 1524 85 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1647 
13:00 1510 60 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1591 
14:00 1612 61 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1701 
15:00 1590 62 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1664 
16:00 1646 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1677 
17:00 1764 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1789 
18:00 1570 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1590 
19:00 1200 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1214 
20:00 982 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 
21:00 769 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 
22:00 553 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 
23:00 317 2 4 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 323 
Total 34449 915 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35861 
Percent 96.1% 2.6% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 06:00 06:00 05:00 06:00 
Vol. 3562 93 55 3685 
PM 
Peak 17:00 12:00 12:00 17:00 


Vol. 1764 85 38 1789 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/03/1 
7 388 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 
01:00 188 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 
02:00 128 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 
03:00 82 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 
04:00 155 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 
05:00 422 35 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 
06:00 906 53 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 
07:00 1443 39 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1527 
08:00 1333 60 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1432 
09:00 1093 75 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 
10:00 1161 71 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1276 
11:00 1477 74 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1596 
12 PM 1734 92 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1887 
13:00 1958 88 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080 
14:00 2403 73 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2504 
15:00 2321 60 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2406 
16:00 2497 45 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2560 
17:00 2611 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2650 
18:00 2458 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2494 
19:00 2146 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2170 
20:00 1212 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1233 
21:00 895 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 
22:00 932 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 
23:00 785 4 7 ) 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 796 
Total 30728 918 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32187 
Percent 95.5% 2.9% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 09:00 11:00 
Vol. 1477 75 48 1596 
PM 
Peak 17:00 12:00 12:00 17:00 


Vol. 2611 92 61 2650 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/04/1 
7 349 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 
01:00 157 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 
02:00 112 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 
03:00 87 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 
04:00 169 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 
05:00 443 24 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 
06:00 868 48 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954 
07:00 1457 63 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1575 
08:00 1375 64 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1471 
09:00 1152 63 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1255 
10:00 1308 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1416 
11:00 1445 62 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1557 
12 PM 1736 80 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1853 
13:00 1902 68 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007 
14:00 2453 67 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2550 
15:00 2482 49 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2550 
16:00 2334 39 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2389 
17:00 2517 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2563 
18:00 2601 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2637 
19:00 2180 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2215 
20:00 1088 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1105 
21:00 696 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 711 
22:00 735 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 
23:00 790 6 5 ) 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 801 
Total 30436 857 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31824 
Percent 95.6% 2.7% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 08:00 07:00 07:00 
Vol. 1457 64 55 1575 
PM 
Peak 18:00 12:00 12:00 18:00 


Vol. 2601 80 37 2637 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/05/1 
7 436 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 
01:00 222 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 
02:00 182 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 
03:00 104 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 
04:00 178 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 
05:00 459 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 
06:00 793 49 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887 
07:00 1308 64 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1412 
08:00 1246 78 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1363 
09:00 1119 57 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1236 
10:00 1421 67 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1541 
11:00 1682 77 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1805 
12 PM 2062 63 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2158 
13:00 2142 82 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2266 
14:00 2205 78 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2301 
15:00 2012 58 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2085 
16:00 1850 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1883 
17:00 1949 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1991 
18:00 2171 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 
19:00 1867 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1898 
20:00 1290 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1303 
21:00 1112 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1127 
22:00 1012 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1028 
23:00 830 1 1 0 0 ) 0 0 0 0) ) 0 0 832 
Total 29652 888 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31050 
Percent 95.5% 2.9% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 08:00 09:00 11:00 
Vol. 1682 78 60 1805 
PM 
Peak 14:00 13:00 13:00 14:00 


Vol. 2205 82 42 2301 


Page 11 


Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/06/1 
7 473 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 
01:00 313 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 
02:00 299 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 
03:00 158 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 
04:00 122 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 
05:00 244 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 
06:00 468 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 
07:00 899 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 
08:00 1122 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1164 
09:00 1447 39 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 
10:00 1664 39 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1715 
11:00 1946 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1987 
12 PM 2099 23 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2122 
13:00 2080 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2122 
14:00 2165 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2192 
15:00 1995 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 
16:00 2160 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2178 
17:00 1925 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1943 
18:00 1663 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1679 
19:00 1613 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1630 
20:00 1349 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360 
21:00 1200 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1208 
22:00 1094 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1101 
23:00 988 3 0 ) 0 ) 0 0 0 0) ) 0 0 991 
Total 29486 422 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30056 
Percent 98.1% 1.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 09:00 08:00 11:00 
Vol. 1946 39 16 1987 
PM 
Peak 14:00 13:00 13:00 14:00 


Vol. 2165 33 9 2192 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/07/1 
7 617 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 
01:00 393 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 
02:00 353 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 
03:00 172 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 
04:00 121 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 
05:00 147 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 
06:00 293 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 
07:00 671 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 
08:00 863 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 
09:00 1226 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1238 
10:00 1701 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1728 
11:00 1911 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1924 
12 PM 2167 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2182 
13:00 2131 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2141 
14:00 1979 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1987 
15:00 1995 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 
16:00 1877 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1894 
17:00 1739 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1756 
18:00 1538 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1543 
19:00 1363 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1377 
20:00 1035 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1051 
21:00 907 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916 
22:00 636 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 
23:00 473 3 4 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 480 
Total 26308 208 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26583 
Percent 99.0% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 11:00 10:00 07:00 11:00 
Vol. 1911 22 6 1924 
PM 
Peak 12:00 17:00 21:00 12:00 


Vol. 2167 15 6 2182 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy __ Heavy Total 
05/08/1 
7 281 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 
01:00 166 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 
02:00 133 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 
03:00 103 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 
04:00 174 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 
05:00 427 22 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 
06:00 856 57 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951 
07:00 1541 27 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1597 
08:00 1310 72 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1419 
09:00 1055 65 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1176 
10:00 1200 71 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1320 
11:00 1439 76 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1564 
12 PM 1538 81 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1668 
13:00 1889 104 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2040 
14:00 2402 68 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2501 
15:00 2570 67 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2646 
16:00 2632 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2696 
17:00 2673 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2716 
18:00 2492 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2523 
19:00 1725 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1754 
20:00 1151 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1170 
21:00 930 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937 
22:00 663 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 
23:00 557 5 6 ) 0 ) 0 0 0 0 ) 0 0 568 
Total 29907 906 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31342 
Percent 95.4% 2.9% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 11:00 09:00 07:00 
Vol. 1541 76 56 1597 
PM 
Peak 17:00 13:00 12:00 17:00 


Vol. 2673 104 49 2716 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “46 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Class 
Client: VHB/ A. Berthaume ONE aE dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
NB 
Start Medium Large 
Time Cars Heavy _ Heavy Total 
05/09/1 
7 299 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 
01:00 151 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 
02:00 96 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 
03:00 69 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
04:00 145 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 
05:00 434 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 
06:00 840 56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 
07:00 1497 61 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1603 
08:00 1362 49 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1446 
09:00 1087 61 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1185 
10:00 1230 79 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1347 
11:00 1264 82 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1396 
12 PM 1561 72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1674 
13:00 1846 95 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1976 
14:00 2412 84 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2530 
15:00 2671 64 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2760 
16:00 2524 37 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2576 
17:00 2602 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2640 
18:00 2640 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2665 
19:00 2035 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2060 
20:00 1337 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1353 
21:00 1056 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067 
22:00 736 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 
23:00 672 6 7 ) 0 ) ) 0 0 0) ) 0 0 685 
Total 30566 918 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31992 
Percent 95.5% 2.9% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
AM 
Peak 07:00 11:00 11:00 07:00 
Vol. 1497 82 50 1603 
PM 
Peak 15:00 13:00 12:00 15:00 


Vol. 2671 95 41 2760 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps DATA 
City, State: Revere, MA eee a 175607 K Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume ‘fte:306 75-6100 Fax 306 73.0118 Site Code: 13796.00 
‘Mail: jatarequests' pailic.com 
Start 5/3/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 Week Average 
Time SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB SB NB 
12:00 AM 151 393 199 356 208 448 308 480 464 625 156 287 149 310 234 414 
01:00 140 199 122 167 153 229 218 321 301 399 167 173 102 166 172 236 
02:00 163 144 175 133 165 198 161 319 202 357 132 146 153 110 164 201 
03:00 242 96 229 11 236 123 207 166 164 177 233 ile 240 92 222 126 
04:00 529 191 534 200 488 216 239 138 128 127 573 211 515 191 429 182 
05:00 2466 489 2523 504 2300 520 606 268 279 156 2485 486 2510 480 1881 415 
06:00 3449 995 3637 954 3601 887 1078 503 666 306 3669 951 3685 936 2826 790 
07:00 3379 1527 3529 1575 3047 1412 1242 945 776 692 3502 1597 3598 1603 2725 1336 
08:00 3122 1432 3159 1471 2879 1363 1428 1164 1019 876 3077 1419 2877 1446 2509 1310 
09:00 2764 1216 2859 1255 2415 1236 1720 1500 1367 1238 2559 1176 2686 1185 2339 1258 
10:00 2143 1276 2113 1416 1964 1541 1889 1715 1728 1728 1936 1320 2049 1347 1975 1478 
11:00 1631 1596 1742 1557 1789 1805 2132 1987 1997 1924 1759 1564 1760 1396 1830 1690 
12:00 PM 1693 1887 1683 1853 1726 2158 2199 2122 2232 2182 1662 1668 1647 1674 1835 1935 
01:00 1671 2080 1651 2007 1771 2266 2133 2122 2357 2141 1603 2040 1591 1976 1825 2090 
02:00 1722 2504 1785 2550 1826 2301 2417 2192 2419 1987 1699 2501 1701 2530 1938 2366 
03:00 1702 2406 1795 2550 1719 2085 2231 2024 2275 2009 1700 2646 1664 2760 1869 2354 
04:00 1795 2560 1810 2389 1714 1883 2255 2178 2354 1894 1568 2696 1677 2576 1882 2311 
05:00 1861 2650 1974 2563 1622 1991 2083 1943 2290 1756 1715 2716 1789 2640 1905 2323 
06:00 1630 2494 1733 2637 1455 2200 1987 1679 1990 1543 1539 2523 1590 2665 1703 2249 
07:00 1209 2170 1281 2215 1168 1898 1623 1630 1440 1377 1182 1754 1214 2060 1302 1872 
08:00 1084 1233 1103 1105 973 1303 1337 1360 1175 1051 949 1170 997 1353 1088 1225 
09:00 790 908 746 711 935 1127 1225 1208 873 916 776 937 784. 1067 876 982 
10:00 607 945 646 744. 747 1028 937 1101 608 642 513 676 560 744 660 840 
11:00 343 796 395 801 532 832 669 991 327 480 280 568 323 685 410 736 
Total 36286 32187 37423 31824 35433 31050 32324 30056 29431 26583 35434 31342 35861 31992 34599 30719 
Day 68473 69247 66483 62380 56014 66776 67853 65318 
AM Peak 06:00 11:00 06:00 07:00 06:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 06:00 07:00 06:00 07:00 06:00 11:00 
Vol. 3449 1596 3637 1575 3601 1805 2132 1987 1997 1924 3669 1597 3685 1603 2826 1690 
PM Peak 17:00 17:00 17:00 18:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 12:00 17:00 17:00 17:00 15:00 14:00 14:00 
Vol. 1861 2650 1974 2637 1826 2301 2417 2192 2419 2182 1715 2716 1789 2760 1938 2366 
Comb. 68473 69247 66483 62380 56014 66776 67853 65318 
Total 
ADT ADT 65,318 AADT 65,318 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/3/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Wed 
12:00 52 407 136 408 188 815 
12:15 33 428 114 473 147 901 
12:30 37 445 79 501 116 946 
12:45 29 151 413 1693 64 393 505 1887 93 544 918 3580 
01:00 33 381 57 453 90 834 
01:15 35 443 49 499 84 942 
01:30 29 423 48 574 77 997 
01:45 43 140 424 1671 45 199 554 2080 88 339 978 3751 
02:00 27 428 33 608 60 1036 
02:15 49 453 50 687 99 1140 
02:30 45 443 37 642 82 1085 
02:45 42 163 398 1722 24 144 567 2504 66 307 965 4226 
03:00 40 449 24 597 64 1046 
03:15 64 434 15 579 79 1013 
03:30 71 418 23 633 94 1051 
03:45 67 242 401 1702 34 96 597 2406 101 338 998 4108 
04:00 69 446 37 639 106 1085 
04:15 123 463 38 636 161 1099 
04:30 148 447 58 667 206 1114 
04:45 189 529 439 1795 58 191 618 2560 247 720 1057 4355 
05:00 315 463 75 653 390 1116 
05:15 493 492 105 670 598 1162 
05:30 765 463 153 661 918 1124 
05:45 893 2466 443 1861 156 489 666 2650 1049 2955 1109 4511 
06:00 869 476 166 619 1035 1095 
06:15 864 417 234 628 1098 1045 
06:30 855 395 299 641 1154 1036 
06:45 861 3449 342 1630 296 995 606 2494 1157 4444 948 4124 
07:00 863 283 327 585 1190 868 
07:15 811 300 388 590 1199 890 
07:30 865 332 435 507 1300 839 
07:45 840 3379 294 1209 377 1527 488 2170 1217 4906 782 3379 
08:00 774 294 394 443 1168 737 
08:15 795 260 381 370 1176 630 
08:30 766 293 326 194 1092 487 
08:45 787 3122 237 1084 331 1432 226 1233 1118 4554 463 2317 
09:00 767 222 322 215 1089 437 
09:15 698 192 288 230 986 422 
09:30 670 201 290 221 960 422 
09:45 629 2764 175 790 316 1216 242 908 945 3980 417 1698 
10:00 603 172 301 242 904 414 
10:15 531 167 313 241 844 408 
10:30 538 146 310 209 848 355 
10:45 471 2143 122 607 352 1276 253 945 823 3419 375 1552 
11:00 412 105 356 253 768 358 
11:15 441 87 404 216 845 303 
11:30 383 89 445 182 828 271 
11:45 395 1631 62 343 391 1596 145 796 786 3227 207 1139 
Total 20179 16107 9554 22633 29733 38740 
Percent 67.9% 41.6% 32.1% 58.4% 
Day Total 36286 32187 68473 
Peak 05:45 - 05:15 - 11:00 - 05:00 - 07:00 - 05:00 - - - 
Vol. 3481 - 1874 - 1596 - 2650 - 4906 - 4511 - - - 
P.H.F. 0.975 0.952 0.897 0.989 0.943 0.971 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sed 5/4/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Thu 
12:00 51 432 121 440 172 872 
12:15 62 438 53 455 115 893 
12:30 50 426 112 449 162 875 
12:45 36 199 387 1683 70 356 509 1853 106 555 896 3536 
01:00 29 408 43 488 72 896 
01:15 25 429 41 463 66 892 
01:30 36 399 41 503 77 902 
01:45 32 122 415 1651 42 167 553 2007 74 289 968 3658 
02:00 40 425 33 639 73 1064 
02:15 43 474 32 658 75 1132 
02:30 45 457 35 621 80 1078 
02:45 47 175 429 1785 33 133 632 2550 80 308 1061 4335 
03:00 44 410 24 623 68 1033 
03:15 63 457 18 636 81 1093 
03:30 56 463 42 623 98 1086 
03:45 66 229 465 1795 27 111 668 2550 93 340 1133 4345 
04:00 73 409 31 616 104 1025 
04:15 123 464 40 562 163 1026 
04:30 145 490 48 576 193 1066 
04:45 193 534 447 1810 81 200 635 2389 274 734 1082 4199 
05:00 312 488 74 608 386 1096 
05:15 530 488 120 669 650 1157 
05:30 814 506 128 617 942 1123 
05:45 867 2523 492 1974 182 504 669 2563 1049 3027 1161 4537 
06:00 912 488 165 650 1077 1138 
06:15 913 470 221 663 1134 1133 
06:30 886 401 281 669 1167 1070 
06:45 926 3637 374 1733 287 954 655 2637 1213 4591 1029 4370 
07:00 889 318 351 607 1240 925 
07:15 866 347 360 566 1226 913 
07:30 881 313 435 532 1316 845 
07:45 893 3529 303 1281 429 1575 510 2215 1322 5104 813 3496 
08:00 836 341 416 478 1252 819 
08:15 789 255 375 240 1164 495 
08:30 786 276 364 198 1150 474 
08:45 748 3159 231 1103 316 1471 189 1105 1064 4630 420 2208 
09:00 718 194 304 185 1022 379 
09:15 767 203 354 154 1121 357 
09:30 707 164 316 174 1023 338 
09:45 667 2859 185 746 281 1255 198 711 948 4114 383 1457 
10:00 606 176 346 159 952 335 
10:15 540 168 321 211 861 379 
10:30 503 169 384 171 887 340 
10:45 464 2113 133 646 365 1416 203 744 829 3529 336 1390 
11:00 416 111 324 242 740 353 
11:15 464 113 415 209 879 322 
11:30 439 95 398 191 837 286 
11:45 423 1742 76 395 420 1557 159 801 843 3299 235 1196 
Total 20821 16602 9699 22125 30520 38727 
Percent 68.2% 42.9% 31.8% 57.1% 
Day Total 37423 31824 69247 
Peak 06:00 - 05:00 - 07:30 - 05:45 - 07:15 - 05:15 - - - 
Vol. 3637 - 1974 - 1655 - 2651 - 5116 - 4579 - - - 
P.H.F. 0.982 0.975 0.951 0.991 0.967 0.986 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/5/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Fri 
12:00 59 427 140 547 199 974 
12:15 62 477 115 542 177 1019 
12:30 41 385 96 551 137 936 
12:45 46 208 437 1726 97 448 518 2158 143 656 955 3884 
01:00 34 436 57 553 91 989 
01:15 46 432 65 527 111 959 
01:30 38 465 57 551 95 1016 
01:45 35 153 438 1771 50 229 635 2266 85 382 1073 4037 
02:00 39 460 50 528 89 988 
02:15 39 454 46 624 85 1078 
02:30 37 455 53 598 90 1053 
02:45 50 165 457 1826 49 198 551 2301 99 363 1008 4127 
03:00 47 465 37 578 84 1043 
03:15 62 415 30 495 92 910 
03:30 64 404 23 484 87 888 
03:45 63 236 435 1719 33 123 528 2085 96 359 963 3804 
04:00 70 449 44 543 114 992 
04:15 110 394 43 405 153 799 
04:30 132 454 45 493 177 947 
04:45 176 488 417 1714 84 216 442 1883 260 704 859 3597 
05:00 284 440 70 476 354 916 
05:15 447 400 109 481 556 881 
05:30 717 427 177 509 894 936 
05:45 852 2300 355 1622 164 520 525 1991 1016 2820 880 3613 
06:00 928 320 150 540 1078 860 
06:15 881 315 218 564 1099 879 
06:30 892 361 261 527 1153 888 
06:45 900 3601 459 1455 258 887 569 2200 1158 4488 1028 3655 
07:00 786 335 289 534 1075 869 
07:15 734 304 340 496 1074 800 
07:30 757 281 392 426 1149 707 
07:45 770 3047 248 1168 391 1412 442 1898 1161 4459 690 3066 
08:00 805 265 361 378 1166 643 
08:15 757 265 386 348 1143 613 
08:30 626 226 308 304 934 530 
08:45 691 2879 217 973 308 1363 273 1303 999 4242 490 2276 
09:00 649 263 309 286 958 549 
09:15 610 244 289 288 899 532 
09:30 606 231 316 267 922 498 
09:45 550 2415 197 935 322 1236 286 1127 872 3651 483 2062 
10:00 515 177 375 274 890 451 
10:15 505 220 398 250 903 470 
10:30 488 189 366 265 854 454 
10:45 456 1964 161 747 402 1541 239 1028 858 3505 400 1775 
11:00 412 161 457 219 869 380 
11:15 471 133 451 232 922 365 
11:30 468 116 463 206 931 322 
11:45 438 1789 122 532 434 1805 175 832 872 3594 297 1364 
Total 19245 16188 9978 21072 29223 37260 
Percent 65.9% 43.4% 34.1% 56.6% 
Day Total 35433 31050 66483 
Peak 06:00 - 02:15 - 11:00 - 01:45 - 07:30 - 01:45 - - - 
Vol. 3601 - 1831 - 1805 - 2385 - 4619 - 4192 - - - 
P.H.F. 0.970 0.984 0.975 0.939 0.990 0.972 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/6/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sat 
12:00 86 527 129 525 215 1052 
12:15 87 548 131 539 218 1087 
12:30 75 579 104 540 179 1119 
12:45 60 308 545 2199 116 480 518 2122 176 788 1063 4321 
01:00 64 489 86 553 150 1042 
01:15 55 533 89 523 144 1056 
01:30 47 559 75 550 122 1109 
01:45 52 218 552 2133 71 321 496 2122 123 539 1048 4255 
02:00 44 596 78 545 122 1141 
02:15 39 606 91 546 130 1152 
02:30 37 639 81 524 118 1163 
02:45 41 161 576 2417 69 319 577 2192 110 480 1153 4609 
03:00 41 508 48 518 89 1026 
03:15 60 586 45 493 105 1079 
03:30 61 572 43 521 104 1093 
03:45 45 207 565 2231 30 166 492 2024 75 373 1057 4255 
04:00 44 523 34 543 78 1066 
04:15 45 582 30 541 75 1123 
04:30 72 576 42 543 114 1119 
04:45 78 239 574 2255 32 138 551 2178 110 377 1125 4433 
05:00 89 505 37 504 126 1009 
05:15 146 546 69 503 215 1049 
05:30 174 523 74 474 248 997 
05:45 197 606 509 2083 88 268 462 1943 285 874 971 4026 
06:00 221 528 89 426 310 954 
06:15 284 507 96 403 380 910 
06:30 300 494 154 445 454 939 
06:45 273 1078 458 1987 164 503 405 1679 437 1581 863 3666 
07:00 252 416 185 427 437 843 
07:15 325 403 243 400 568 803 
07:30 319 418 259 410 578 828 
07:45 346 1242 386 1623 258 945 393 1630 604 2187 779 3253 
08:00 324 365 255 346 579 711 
08:15 338 349 286 344 624 693 
08:30 403 333 307 309 710 642 
08:45 363 1428 290 1337 316 1164 361 1360 679 2592 651 2697 
09:00 379 351 335 288 714 639 
09:15 456 292 368 308 824 600 
09:30 464 301 397 309 861 610 
09:45 421 1720 281 1225 400 1500 303 1208 821 3220 584 2433 
10:00 442 248 368 302 810 550 
10:15 454 228 421 313 875 541 
10:30 511 239 439 246 950 485 
10:45 482 1889 222 937 487 1715 240 1101 969 3604 462 2038 
11:00 485 197 463 269 948 466 
11:15 545 193 489 257 1034 450 
11:30 546 155 506 257 1052 412 
11:45 556 2132 124 669 529 1987 208 991 1085 4119 332 1660 
Total 11228 21096 9506 20550 20734 41646 
Percent 54.2% 50.7% 45.8% 49.3% 
Day Total 32324 30056 62380 
Peak 11:00 - 02:00 - 11:00 - 02:00 - 11:00 - 02:00 - - - 
Vol. 2132 - 2417 - 1987 - 2192 - 4119 - 4609 - - - 
P.H.F. 0.959 0.946 0.939 0.950 0.949 0.991 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/7/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Sun 
12:00 140 543 165 536 305 1079 
12:15 111 532 169 560 280 1092 
12:30 112 562 155 569 267 1131 
12:45 101 464 595 2232 136 625 517 2182 237 1089 1112 4414 
01:00 93 618 100 565 193 1183 
01:15 78 585 94 514 172 1099 
01:30 78 599 105 512 183 1111 
01:45 52 301 555 2357 100 399 550 2141 152 700 1105 4498 
02:00 57 577 87 494 144 1071 
02:15 57 681 90 481 147 1162 
02:30 44 613 99 492 143 1105 
02:45 44 202 548 2419 81 357 520 1987 125 559 1068 4406 
03:00 36 535 49 511 85 1046 
03:15 49 539 52 492 101 1031 
03:30 32 596 41 533 73 1129 
03:45 47 164 605 2275 35 177 473 2009 82 341 1078 4284 
04:00 33 537 38 490 71 1027 
04:15 22 606 29 479 51 1085 
04:30 38 650 33 482 71 1132 
04:45 35 128 561 2354 27 127 443 1894 62 255 1004 4248 
05:00 50 571 33 432 83 1003 
05:15 57 591 34 476 91 1067 
05:30 76 569 44 452 120 1021 
05:45 96 279 559 2290 45 156 396 1756 141 435 955 4046 
06:00 144 559 59 412 203 971 
06:15 169 550 73 392 242 942 
06:30 189 463 77 376 266 839 
06:45 164 666 418 1990 97 306 363 1543 261 972 781 3533 
07:00 147 387 126 358 273 745 
07:15 176 388 167 308 343 696 
07:30 234 317 194 381 428 698 
07:45 219 776 348 1440 205 692 330 1377 424 1468 678 2817 
08:00 210 328 193 291 403 619 
08:15 234 315 219 236 453 551 
08:30 264 267 191 260 455 527 
08:45 311 1019 265 1175 273 876 264 1051 584 1895 529 2226 
09:00 287 253 284 239 571 492 
09:15 318 239 281 259 599 498 
09:30 378 194 326 212 704 406 
09:45 384 1367 187 873 347 1238 206 916 731 2605 393 1789 
10:00 385 184 391 181 776 365 
10:15 440 162 432 161 872 323 
10:30 444 145 437 153 881 298 
10:45 459 1728 117 608 468 1728 147 642 927 3456 264 1250 
11:00 485 98 486 125 971 223 
11:15 537 92 486 113 1023 205 
11:30 510 78 472 115 982 193 
11:45 465 1997 59 327 480 1924 127 480 945 3921 186 807 
Total 9091 20340 8605 17978 17696 38318 
Percent 51.4% 53.1% 48.6% 46.9% 
Day Total 29431 26583 56014 
Peak 11:00 - 01:45 - 11:00 - 00:15 - 11:00 - 00:30 - - - 
Vol. 1997 - 2426 - 1924 - 2211 - 3921 - 4525 - - - 
P.H.F. 0.930 0.891 0.990 0.971 0.958 0.956 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB sea 5/8/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Mon 
12:00 42 413 99 411 141 824 
12:15 48 402 65 414 113 816 
12:30 34 408 61 464 95 872 
12:45 32 156 439 1662 62 287 379 1668 94 443 818 3330 
01:00 38 383 48 448 86 831 
01:15 38 425 48 499 86 924 
01:30 44 380 42 496 86 876 
01:45 47 167 415 1603 35 173 597 2040 82 340 1012 3643 
02:00 25 460 53 586 78 1046 
02:15 34 427 33 610 67 1037 
02:30 35 412 37 690 72 1102 
02:45 38 132 400 1699 23 146 615 2501 61 278 1015 4200 
03:00 37 435 34 674 71 1109 
03:15 54 390 29 675 83 1065 
03:30 73 426 28 651 101 1077 
03:45 69 233 449 1700 26 117 646 2646 95 350 1095 4346 
04:00 88 385 26 653 114 1038 
04:15 106 397 41 680 147 1077 
04:30 179 411 66 690 245 1101 
04:45 200 573 375 1568 78 211 673 2696 278 784 1048 4264 
05:00 303 411 93 675 396 1086 
05:15 516 461 115 677 631 1138 
05:30 761 448 153 692 914 1140 
05:45 905 2485 395 1715 125 486 672 2716 1030 2971 1067 4431 
06:00 924 398 178 620 1102 1018 
06:15 964 402 205 613 1169 1015 
06:30 919 376 300 682 1219 1058 
06:45 862 3669 363 1539 268 951 608 2523 1130 4620 971 4062 
07:00 882 306 326 427 1208 733 
07:15 894 317 385 460 1279 777 
07:30 883 287 447 447 1330 734 
07:45 843 3502 272 1182 439 1597 420 1754 1282 5099 692 2936 
08:00 825 251 377 356 1202 607 
08:15 792 249 392 303 1184 552 
08:30 738 204 349 231 1087 435 
08:45 722 3077 245 949 301 1419 280 1170 1023 4496 525 2119 
09:00 675 250 289 261 964 511 
09:15 649 201 293 259 942 460 
09:30 634 162 302 229 936 391 
09:45 601 2559 163 776 292 1176 188 937 893 3735 351 1713 
10:00 535 149 289 174 824 323 
10:15 518 125 325 176 843 301 
10:30 446 127 352 160 798 287 
10:45 437 1936 112 513 354 1320 166 676 791 3256 278 1189 
11:00 429 89 353 139 782 228 
11:15 486 75 384 156 870 231 
11:30 431 68 383 152 814 220 
11:45 413 1759 48 280 444 1564 121 568 857 3323 169 848 
Total 20248 15186 9447 21895 29695 37081 
Percent 68.2% 41.0% 31.8% 59.0% 
Day Total 35434 31342 66776 
Peak 05:45 - 05:00 - 07:30 - 04:15 - 07:00 - 05:00 - - - 
Vol. 3712 - 1715 - 1655 - 2718 - 5099 - 4431 - - - 
P.H.F. 0.963 0.930 0.926 0.985 0.958 0.972 
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Route 1 PRECISION 
between Squire Road (Rt 60) Ramps INDUSTRIES, LLC 
City, State: Revere, MA “26 Morton Street, Framingham, MA 01702 175607 K Volume 
Client: VHB/ A. Berthaume DHE or dcciequescorailecann Site Code: 13796.00 
Start SB NB se 5/9/2017 
Time AM. P.M. AM. P.M. AM. P.M. Tue 
12:00 46 412 100 346 146 758 
12:15 48 418 80 456 128 874 
12:30 32 405 78 429 110 834 
12:45 23 149 412 1647 52 310 443 1674 75 459 855 3321 
01:00 29 413 41 445 70 858 
01:15 19 403 48 450 67 853 
01:30 29 381 36 513 65 894 
01:45 25 102 394 1591 41 166 568 1976 66 268 962 3567 
02:00 28 419 28 630 56 1049 
02:15 36 450 29 647 65 1097 
02:30 43 423 28 620 71 1043 
02:45 46 153 409 1701 25 110 633 2530 71 263 1042 4231 
03:00 46 400 21 747 67 1147 
03:15 59 393 22 658 81 1051 
03:30 59 453 20 661 79 1114 
03:45 76 240 418 1664 29 92 694 2760 105 332 1112 4424 
04:00 60 428 36 657 96 1085 
04:15 128 408 30 665 158 1073 
04:30 122 448 60 636 182 1084 
04:45 205 515 393 1677 65 191 618 2576 270 706 1011 4253 
05:00 311 424 94 661 405 1085 
05:15 530 434 111 689 641 1123 
05:30 766 462 138 631 904 1093 
05:45 903 2510 469 1789 137 480 659 2640 1040 2990 1128 4429 
06:00 926 443 156 676 1082 1119 
06:15 908 452 214 667 1122 1119 
06:30 935 388 297 664 1232 1052 
06:45 916 3685 307 1590 269 936 658 2665 1185 4621 965 4255 
07:00 944 327 370 589 1314 916 
07:15 863 321 385 530 1248 851 
07:30 914 306 441 518 1355 824 
07:45 877 3598 260 1214 407 1603 423 2060 1284 5201 683 3274 
08:00 766 255 342 415 1108 670 
08:15 730 251 383 319 1113 570 
08:30 692 249 360 276 1052 525 
08:45 689 2877 242 997 361 1446 343 1353 1050 4323 585 2350 
09:00 691 243 316 293 1007 536 
09:15 688 211 283 279 971 490 
09:30 674 180 293 276 967 456 
09:45 633 2686 150 784 293 1185 219 1067 926 3871 369 1851 
10:00 568 147 313 217 881 364 
10:15 549 163 313 183 862 346 
10:30 500 138 360 188 860 326 
10:45 432 2049 112 560 361 1347 156 744 793 3396 268 1304 
11:00 428 99 331 205 759 304 
11:15 441 90 362 194 803 284 
11:30 480 84 350 164 830 248 
11:45 411 1760 50 323 353 1396 122 685 764 3156 172 1008 
Total 20324 15537 9262 22730 29586 38267 
Percent 68.7% 40.6% 31.3% 59.4% 
Day Total 35861 31992 67853 
Peak 06:15 - 05:30 - 07:00 - 03:00 - 07:00 - 05:15 - - - 
Vol. 3703 - 1826 - 1603 - 2760 - 5201 - 4463 - - - 
P.H.F. 0.981 0.973 0.909 0.924 0.960 0.989 


PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North wes 


[ner West 
6 504 12 3 525 17 4 115 0 139 23 210 17 7 257 19 6 10 0 35 


6:30 AM 
6:45 AM 
Total 1010 23 
7:00 AM 7 510 9 0 526 22 16 106 (¢) 144 30 256 31 13 330 25 2 10 0 37] 1037 
7:15 AM 3 506 14 3 526 25 15 111 0 151 25 256 24 16 321 33 4 9 0 46] 1044 
7:30 AM 10 487 13 1 511 20 12 100 0 132 27 238 22 15 302 33 3 11 0 47 992 
7:45 AM 5 466 17 0 488 26 20 119 0 165 33 212 19 10 274 26 2 11 0 39 966 
Total 25 1969 53 4 2051 93 63 436 0 592 115 962 96 54 1227 117 11 41 0 169} 4039 
8:00 AM 12 496 23 4 535 31 13 87 0 131 33 269 18 326 25 11 0 40} 1032 
8:15 AM 13 498 19 1 531 35 14 75 0 124 16 265 22 311 33 3 0 40}; 1006 
8:30 AM 9 476 6 1 492 25 12 86 0 123 22 231 28 11 292 26 10 12 0 48 955 
8:45 AM 3 454 23 1 481 39 11 74 0 124 13 227 32 14 286 21 2 6 0 29 920 
Total 37. 1924 71 7 2039 130 50 322 0 502 84 992 100 39 ©1215 105 20 32 0 157] 3913 
9:00 AM 11 432 18 0 461 31 50 85 26 266 22 9 323 40 0 48 917 
9:15 AM 9 409 23 1 442 34 9 62 0 105 19 256 23 5 303 26 3 8 ¢) 37 887 
Total 20 841 41 1 903 65 13 112 0 190 45 522 45 14 626 66 5 14 0 85] 1804 
Grand Total 94 5744 188 15 6041 342 149 1121 O 1612 285 2917 283 131 3616 340 44 104 (¢) 488] 11757 
Approach % 1.6 95.1 3.1 0.2 21.2 9.2 69.5 0.0 7.9 80.7 7.8 3.6 69.7 9.0 21.3 0.0 
Total % 08 48.9 1.6 0.1 51.4 2.9 1.3 9.5 0.0 13.7 2.4 24.8 2.4 1:4 30.8 2.9 0.4 0.9 0.0 4.2 
Exiting Leg Total 3378 517 7336 526] 11757 
Cars 85 5454 166 15 5720 313 147 =1065 QO 1525 262 2646 213 129 3250 309 41 93 0 443] 10938 
% Cars 90.4 95.0 88.3 100.0 94.7 91.5 98.7 95.0 0.0 94.6 91.9 90.7 75.3 98.5 89.9 90.9 93.2 89.4 0.0 90.8 93.0 
Exiting Leg Tota 10938 
Heavy Vehicles 548 
% Heavy Vehicles 4.7 
Exiting Leg Tota 548 
Buses 271 
% Buses 23 
Exiting Leg Tota 271 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


North West 
6:45 AM 6 506 11 523 37 16 136 189 18 231 25 17 291 33 7 42 
7:00 AM v4 510 9 526 22 16 106 144 30 256 31 13 330 25 10 37 
7:15 AM 25 256 24 16 321 33 1044 


2 33 992 


7 238 22 15 302 
26 2009 47 4 2086 104 59 453 0 616 100 981 102 61 1244 124 11 37 0 172 
1.2 96.3 2.3 0.2 16.9 9.6 73.9 0.0 8.0 78.9 8.2 4.9 72.1 64 21.5 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.650 0.985 0.839 0.333 0.991} 0.703 0.922 0.833 0.000 0.815} 0.833 0.958 0.823 0.897 0.942] 0.939 0.688 0.841 0.000 0.915] 0.985 

Cars 24 1919 38 4 1985 98 58 437 0 593 90 890 74 61 1115 111 10 32 0 153] 3846 

Cars % 92.3 95.5 80.9 100.0 95.2 94.2 98.3 96.5 0.0 96.3 90.0 90.7 72.5 100.0 89.6] 89.5 90.9 86.5 0.0 89.0 93.4 

Heavy Vehicles 2 70 9 0 81 3 a 6 0 10 6 58 19 0 83 13 1 5 0 19 193 
Heavy Vehicles % 7.7 3.5 19.1 0.0 3.9 2.9 1.7 1.3 0.0 1.6 6.0 5.9 18.6 0.0 6.7 10.5 9.1 13.5 0.0 11.0 4.7 
Buses 0 20 0 0 20 3 0 10 0 13 4 33 9 0 46 0 0 0 0 0 79 

Buses % 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.9 0.0 2.2 0.0 2.1 4.0 3.4 8.8 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 

Cars Enter Leg 24 1919 38 4 1985 98 58 437 0 593 90 890 74 61 1115 111 10 32 0 153] 3846 
Heavy Enter Leg 2 70 9 0 81 3 1 6 0 10 6 58 19 0 83 13 1 5 0 19 193 
Bus Enter Leg 0 20 0 0 20 3 0 10 0 13 4 33 9 0 46 0 0 0 0 0 79 
Total Entering Leg 26 2009 47 4 2086 104 59 453 0 616 100 981 102 61 1244 124 11 37 0 172] 4118 
Cars Exiting Leg 1024 138 2528 156] 3846 


PDI File #: 175607 (6) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North Fast west 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


4118 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe I 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Cars 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North Wes 


[ren west 
6 476 11 3 496 15 wf 111 0 133 22 190 12 7 231 17 6 10 0 33 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 7 484 7 0 498 18 16 102 0 136 28 232 21 13 294 22 1 0 31 959 
7:15 AM 2 488 11 3 504 24 15 108 0 147 24 223 19 16 282 30 4 0 43 976 
7:30 AM 9 462 11 1 483 20 12 93 0 125 22 216 15 15 268 29 3 0 41 917 
7:45 AM 4 441 16 0 461 24 20 114 0 158 32 198 15 9 254 23 2 10 0 35 908 
Total 22 1875 45 4 1946 86 63 417 0 566 106 869 70 53 1098 104 10 36 0 150] 3760 
8:00 AM 11 478 20 4 513 29 13 84 0 126 31 244 16 297 24 9 0 37 973 
8:15 AM 12 480 17 ul 510 32 14 73 0 119 14 239 13 274 31 0 38 941 
8:30 AM 8 450 4 1 463 22 12 79 0 113 22 213 25 11 271 25 10 12 0 47 894 
8:45 AM 2 435 22 1 460 35 10 68 0 113 12 201 23 13 249 20 2 5 0 27 849 
Total 33 1843 63 7 1946 118 49 304 0 471 79 897 77 38 1091 100 20 29 0 149] 3657 
9:00 AM 10 408 15 0 433 27 45 76 23 241 17 9 290 36 1 0 42 841 
9:15 AM 8 367 23 1 399 31 9 54 0 94 16 230 18 5 269 22 2 7 0 31 793 
Total 18 775 38 1 832 58 13 99 0 170 39 471 35 14 559 58 3 12 0 73) 1634 
Grand Total 85 5454 166 15 5720 313 147. 1065 QO 1525 262 2646 213 129 3250 309 41 93 0 443] 10938 
Approach % 15 95.3 2.9 0.3 20.5 9.6 69.8 0.0 8.1 81.4 6.6 4.0 69.8 9.3 21.0 0.0 
Total % 08 49.9 1.5 0.1 52.3 2.9 1.3 9.7 0.0 13.9 24 242 1.9 1.2 29.7 2.8 0.4 0.9 0.0 4.1 


Exiting Leg Total 3067 469 6957 445] 10938 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


North West 
6:45 AM 485 9 500 36 15 134 38 994 
7:00 AM 484 


488 11 
462 11 
24 1919 38 4 1985 98 58 437 0 593 90 890 74 61 1115 111 10 32 0 153 
1.2 96.7 1.9 9.8 73.7 72.5 6.5 20.9 
0.906 0.815 0.948} 0.925 0.625 0.889 0.000 0.890 


0 
0 498 18 16 102 
3 
1 


Total Volume 


% Approach Total 
PHF 


0.681 0.000 0.801] 0.804 0.959 0.881 0.897 


Entering Leg 24 1919 38 4 1985 98 58 437 0 593 90 890 74 61 1115 111 10 32 0 153] 3846 
Exiting Leg 1024 138 2528 156] 3846 


Total 3009 731 3643 309] 7692 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Heavy Vehicles 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North west 


ner West 
0 25 1 0 26 1 0 1 0 2 ie} 11 4 0 15 2 ie} 0 ie} 2 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0) 20 2 ) 22 3 ) 1 ) 4 a 18 7 ) 26 3 1 2 0) 6 58 
7:15 AM 1 12 3 ) 16 ) ) 2 0) 2 ) 18 2 ) 20 3 0) 0) 0) 3 41 
7:30 AM 1 21 2 ) 24 0 0 3 0) 3 4 15 6 0) 25 4 0) 2 0) 6 58 
7:45 AM 1 17 1 ) 19 ) 0 al 0) 1 0 7 2 1 10 2 0 0) 0) 2 32 
Total 3 70 8 ) 81 3 0 7 ) 10 5 58 17 1 81 12 1 4 0) 17} 189 
8:00 AM 1 11 1 ) 13 1 0) 1 0) 2 1 15 2 ) 18 1 0) 2 0) 3 36 
8:15 AM 1 12 2 ) 15 di ) ) ) 1 2 12 5 ) 19 2 0) 0) 0) 2 37 
8:30 AM ) 17 2 ) 19 1 0) 5 0) 6 0) 15 3 ) 18 1 0 0 0 1 44 
8:45 AM 1 11 1 ) 13 1 1 3 ) 5 ) 17 7 1 25 1 0) 1 0) 2 45 
Total 3 51 6 ) 60 4 1 9 0 14 3 59 17 1 80 5 0) 3 ) 8] 162 
9:00 AM 1 19 3 0) 23 2 0) 2 i 14 3 0) 18 4 1 1 0) 6 51 
9:15 AM 1 28 0) ) 29 2 ) 4 ) 6 3 19 2 ) 24 4 1 1 0) 6 65 
Total 2 47 3 ) 52 4 ) 6 ) 10 4 33 5 ) 42 8 2 2 ) 12] 116 
Grand Total 8 210 20 0 238 12 2 23 0) 37 13-168 47 2 230 30 3 10 ) 43] 548 
Approach % 3.4 88.2 8.4 0.0 32.4 54 62.2 0.0 5.7 73.0 204 0.9 69.8 7.0 23.3 0.0 
Total % 15 38.3 3.6 0.0 43.4 2.2 0.4 4.2 0.0 6.8 24 307 8.6 0.4 42.0 5.5 0.5 1.8 0.0 78 


Exiting Leg Total 190 36 265 57 548 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 19 18 44 
8:45 AM 25 45 


ol 


Total Volume 


4.8 66.7 66.7 13.3 20.0 


% Approach Total 


Entering Leg 3 75 6 0 84 6 1 14 0 21 4 65 Hi) 1 85 10 2 3 0 15 205 
Exiting Leg 74 12 100 19 205 
Total 158 33 185 34 410 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 PUSS 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 9:30 AM 
Class: Buses 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North Wes 


[neh Wet 
ie} 3 0 0 3 1 ie} 3 ie} 4 1 9 1 0 11 0 0 0 0 0 1 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 6 0 0 6 1 0 3 0 4 1 6 3 0 10 0 0 0 0 0 20 
7:15 AM 0 6 0 0 6 1 0 1 0 2 1 15 3 0 19 0 0 0 0 0 27 
7:30 AM 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 1 1 0 9 0 0 0 0 0 17 
7:45 AM 0 8 0 0 8 2 0 4 0 6 1 2 0 10 1 0 1 0 2 26 
Total 0 24 0 0 24 4 0 12 0 16 4 35 9 0 48 1 0 1 0 2 90 
8:00 AM 0 7 2 0 9 1 0 2 0 3 1 10 0 0 11 0 0 0 0 0 23 
8:15 AM 0 6 0 0 6 2 0 2 0 4 0 14 4 0 18 0 0 0 0 0 28 
8:30 AM 1 9 0 0 10 2 0 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 17 
8:45 AM 0 8 0 0 8 3 0 3 0 6 1 2 0 12 0 0 0 0 0 26 
Total 1 30 2 0 33 8 0 9 0 17 2 36 6 0 44 0 0 0 0 0 94 
9:00 AM ¢) 5 0 0 5 2 0 3 5 2 11 2 0 15 0 0 0 0 25 
9:15 AM 0 14 0 0 14 1 0 4 0 5 0 7 3 0 10 0 0 0 0 0 29 
Total 0 19 0 0 19 3 0 A 0 10 2 18 5 0 25 0 0 0 0 0 54 
Grand Total 1 80 2 0 83 17 0 33 0 50 10 103 23 0 136 1 0 1 0 2 271 
Approach % 1.2 96.4 2.4 0.0 34.0 0.0 66.0 0.0 74 75.7 16.9 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 
Total % 04 29.5 0.7 0.0 30.6 6.3 0.0 12.2 0.0 18.5 3.7 38.0 8.5 0.0 50.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.7 


Exiting Leg Total 121 12 114 24 271 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 9 10 17 
8:45 AM 26 
9:00 AM 25 


29 


Total Volume 


0.0 60.0 
0.000 0.750 0.000 0.833} 0.375 


% Approach Total 


0.667 0.682 0.583 


Entering Leg 1 36 0 0 37 8 0 12 0 20 3, 30 7 0 40 0 0 0 0 0 97 
Exiting Leg 38 3 48 8 97 


Total 75 23 88 8 194 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North a West 


Pr [ms [om [on] noe] wm me [me [oe [on] orn [ore] we [oe Pm [om [oe] son] mn] mm | [om [om [om] orn] | Toa 
0 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Approach % 00 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 0.0 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 00; 00 00 00 0.0 0.0 100.0 1000] 00 00 00 00 00 00 OO] 00 00 00 00 08 00 00 


Exiting Leg Total 0 1 0 0 1 


6:30 AM 


North East South West 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Exiting Leg 0 1 0 0 ii 


Total 0 2 0 0 2 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 —_— eee 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Pedestrians 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North a West 


Pr [ms [om [on] nee] we [oe [oe [oe [on] orn [ore] we [oe Pm [om [ose] som] mn] om | [om [om [on] | Toa 
0 0 0 0 1 e) 1 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 1 


0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:15 AM 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
7:30 AM 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
7:45 AM 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Total 0 0 0 0 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
8:00 AM 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
8:15 AM 0 0 0 0 0 5 By 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
8:30 AM 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8:45 AM 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 0 0 0 0 5 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
9:00 AM 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
9:15 AM 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Grand Total 0 0 0 Oo 14 26 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
Approach % 00 00 00 00 350 65.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 0.0 00 00 0.0 35.0 65.0 1000] 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 00 00 OOf 00 00 00 00 08 00 00 


Exiting Leg Total 40 (0) 0 0 40 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


Nort a 
Pr Dm Do [one] ea oe [Dom Do [omen] |e [me [oe [om [ove som me] me [om Dm [om [oe] ore] erm | ro 
7:30 AM 0 0 4 2 6 0 0 0 ¢) 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 3 


23 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 9 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
Exiting Leg 23 0 0 0 23 
Total 46 0 ie} 0 46 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North west 


ner west 
3 370 61 2 436 37 3 75 ie} 115 25 435 24 11 495 29 4 16 0 49 
15 0 37 


3:30 PM 


3:45 PM 3 418 46 6 473 29 65 0 94 17 468 13 2 500 16 6 


4:00 PM 7 331 21 4 363 47 0 61 0 108 22 469 16 9 516 26 1 24 0 51} 1038 

4:15 PM 6 352 47 5 410 56 3 55 0 114 15 443 11 17 486 14 8 17 0 39] 1049 

4:30 PM 4 349 35 6 394 44 5 79 0 128 20 398 19 10 447 22 5 25 0 52} 1021 

4:45 PM 4 393 43 6 446 51 7 38 0 96 10 476 21 5 512 19 1 17 0 37] 1091 

Total 21 = 1425 146 21 = =1613 198 15 233 0 446 67 1786 67 41 1961 81 15 83 0 179] 4199 

5:00 PM 5 368 37 6 416 53 8 51 0 112 39 469 9 12 529 21 7 22 0 50} 1107 

5:15 PM 5 320 40 6 371 41 3 42 0 86 17 481 10 12 520 24 2 20 0 46] 1023 

5:30 PM 5 357 31 4 397 50 6 46 0 102 26 491 6 12 535 16 6 18 0 40} 1074 

5:45 PM 3 296 37 7 343 64 3 57 0 124 23 449 3 13 488 14 3 14 0 31 986 

Total 18 1341 145 23 1527 208 20 196 0 424 105 1890 28 49 2072 75 18 74 0 167] 4190 

6:00 PM 1 322 45 10 378 74 6 69 0 149 22 435 16 9 482 11 6 8 0 25| 1034 

6:15 PM 4 315 35 8 362 46 ec} 51 0 100 26 463 12 12 513 19 5 17 0 41} 1016 

Total 5 637 80 18 740 120 9 120 0 249 48 898 28 21 995 30 11 25 0 66] 2050 

Grand Total 50 4191 478 70 4789 592 47 689 O 1328 262 5477 160 124 6023 231 54 213 0 498] 12638 

Approach % 1.0 87.5 10.0 1.5 44.6 3.5 51.9 0.0 43 90.9 2.7 2.1 46.4 10.8 42.8 0.0 

Total % 04 33.2 3.8 0.6 37.9 47 0.4 5.5 0.0 10.5 2.1 43.3 1.3 1.0 47.7 1.8 0.4 1.7 0.0 3.9 

Exiting Leg Total 6352 794 5235 257) 12638 

Cars 43 3997 472 70 4582 565 45 654 O 1264 251 = 5218 102 124 5695 205 52 203 0 460} 12001 

% Cars 86.0 95.4 98.7 100.0 95.7} 95.4 95.7 94.9 0.00 95.2) 95.8 95.3 63.8 100.00 94.6] 88.7 96.3 95.3 0.0 92.4) 95.0 

Exiting Leg Tota 12001 

Heavy Vehicles 414 

% Heavy Vehicles 3.3 

Exiting Leg Tota 414 

Buses 223 

% Buses 1.8 

Exiting Leg Tota 223 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


West 
4:45 PM 393 43 6 446 51 38 17 


7 1 
368 37 6 416 53 8 51 21 7 

41 3 24 2 

50 6 16 6 
19 1438151 22 1630) 195 24 «177 0 396 92 1917 46 41 2096 80 16 77 Oo 173 
1.2 88.2 9.3 1.3 49.2 6.1 44.7 44 915 2.2 2.0 46.2 9.2 44.5 
0.950 0.915 0.878 0.917 0.914] 0.920 0.750 0.868 0.000 0.884] 0.590 0.976 0.548 0.854 0.979] 0.833 0.571 0.875 


5:00 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.865] 0.970 


Cars 17. 1370 149 22 1558 185 24 169 0 378 91 1845 29 41 2006 73 15 76 0 164) 4106 

Cars % 895 95.3 98.7 100.0 956) 949 1000 95.5 0.0 95.5| 989 96.2 63.0 100.0 95.7} 91.3 93.8 98.7 0.0 948] 95.6 

Heavy Vehicles 2 47 1 0 50 3 0 1 0 4 0 47 13 0 60 7 1 1 0 9 123 
Heavy Vehicles % 10.5 3.3 0.7 0.0 3.1 15 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 25 28.3 0.0 2.9 8.8 6.3 1.3 0.0 5.2 2.9 
Buses (0) 21 4 0 22 7 (0) 7 (0) 14 bl 25 4 0 30 0 0 0 0 0 66 

Buses % 0.0 1.5 0.7 0.0 1.3 3.6 0.0 4.0 0.0 3.5 ular 1.3 8.7 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 

Cars Enter Leg 17 1370 149 22 1558 185 24 169 0 378 91 1845 29 41 2006 73 15 76 0 164] 4106 
Heavy Enter Leg 2 47 1 0 50 3 0 1 0 4 0 47 13 0 60 7 1 1 (0) 9 123 
Bus Enter Leg 0 21 1 0 22 7 0 7 0 14 1 25 4 0 30 0 0 0 0 0 66 
Total Entering Leg 19 1438 151 22 1630 195 24 177 0 396 92 1917 46 41 2096 80 16 77 0 173} 4295 


PDI File #: 175607 (6) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 


City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 6:30PM 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


Class: 


South west 
Cars Exiting L 2128 255 1653 70 
re g : 
32 2 28 4 


Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe I 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Cars 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North Wes 


[ner wet 
3 347 60 2 412 36 3 73 ie} 112 23 407 18 11 459 28 3 16 ie} 1030 
1042 


3:30 PM 


3:45 PM 13 0 32 


1 400 45 6 452 27 62 0 89 15 440 12 2 469 13 6 


4:00 PM 7 307 21 4 339 44 0 58 0 102 20 447 10 9 486 19 1 23 0 43 970 
4:15 PM 6 337 47 5 395 54 3 50 0 107 15 415 7 17 454 11 8 15 0 34 990 
4:30 PM 3 336 35 6 380 42 5 76 0 123 19 372 12 10 413 20 5 24 0 49 965 
4:45 PM 4 378 43 6 431 48 7 35 0 90 10 455 15 5 485 18 1 17 0 36] 1042 
Total 20 1358 146 21 1545 188 15 219 0 422 64 1689 44 41 1838 68 15 79 0 162] 3967 
5:00 PM 5 344 37 6 392 52 8 51 0 111 38 448 5 12 503 19 7 22 0 48] 1054 
5:15 PM 4 303 39 6 352 38 3 40 0 81 17 468 7 12 504 22 2 20 0 44 981 
5:30 PM 4 345 30 4 383 47 6 43 0 96 26 474 2 12: 514 14 5 17 0 36] 1029 
5:45 PM 3 287 37 7 334 60 3 51 0 114 22 431 3 13 469 14 3 13 0 30 947 
Total 16 1279 143 23. 1461 197 20 185 0 402 103. 1821 17 49 1990 69 17 72 0 158] 4011 
6:00 PM 1 310 44 10 365 73 2: 66 0 144 22 422 7 9 460 11 6 8 0 25 994 
6:15 PM 2 303 34 8 347 44 2 49 0 95 24 439 4 12 479 16 5 15 0 36 957 
Total 3 613 78 18 712 117 7 115 0 239 46 861 11 21 939 27 11 23 0 61) 1951 
Grand Total 43 3997 472 70 4582 565 45 654 O 1264 251 = 5218 102 124 5695 205 52 203 0 460} 12001 
Approach % 0.9 87.2 10.3 1.5 44.7 3.6 51.7 0.0 44 91.6 1.8 2.2 44.6 11.3 44.1 0.0 
Total % 0.4 33.3 3.9 0.6 38.2 47 0.4 5.4 0.0 10.5 2.1 43.5 0.8 1.0 47.5 1.7 0.4 1.7 0.0 3.8 


Exiting Leg Total 6056 775 4980 190} 12001 


West 
4:45 PM 378 43 6 431 48 17 


1 

5:00 PM 344 37 6 392 52 19 7 22 
22 2 

14 5 
17 1370 149 22 1558 185 24 169 0 378 91 1845 29 41 2006 73 15 76 0 164 
1.1 87.9 9.6 1.4 48.9 6.3 44.7 45 92.0 1.4 2.0 44.5 9.1 46.3 


0.850 0.906 0.866 0.917 0.904] 0.889 0.750 0.828 0.000 0.851} 0.599 0.973 0.483 0.854 0.976] 0.830 0.536 0.864 0.000 0.854] 0.974 


Total Volume 


% Approach Total 
PHF 


Entering Leg 17. 1370 149 22 1558 185 24 169 0 378 91 1845 29 41 2006 73 15 76 0 164] 4106 
Exiting Leg 2128 255 1653 70} 4106 


Total 3686 633 3659 234) 8212 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Heavy Vehicles 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North west 


nerh West 
0 13 1 0 14 0 ie} 1 0 1 1 19 5 0 25 1 0 0 0 1 4 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0) 11 0) ) 11 1 ) ) 0) 1 ) 16 5 ) 21 7 0) 1 0 8 41 
4:15 PM 0 ) ) 1 ) 1 0 2 0 24 2 ) 26 3 0) 2 0) 5 42 
4:30 PM 1 0) ) di 0 ) ) 1 ) 20 6 ) 26 2 0) 1 0) 3 37 
4:45 PM 0 14 0) 0 14 1 0 ) 0 1 0) 12 5 0) 17 1 0) 0 0) 1 33 
Total 1 40 ) ) 41 4 0 1 ) 5 ) 72 18 ) 90 13 ) 4 ) 17} 153 
5:00 PM ) 17 0 ) 17 1 ) ) ) 1 0) 16 3 ) 19 2 0) 0) 0 2 39 
5:15 PM 1 12 ) ) 13 1 0) ) 0) 1 0 11 3 ) 14 2 0) ) 0 2 30 
5:30 PM 1 1 ) 0 ) 1 ) 1 0) 8 2 ) 10 2 1 1 0) 4 21 
5:45 PM ) ) ) 3 ) 2 ) 5 ) 10 ) ) 10 0 0) 1 0) 1 20 
Total 2 37 1 ) 40 5 ) 3 ) 8 ) 45 8 ) 53 6 1 2 0) 9] 110 
6:00 PM 0 1 0) 6 ) 1 1 2 0) 8 9 ) 17 0) 0) 0 0) 25 
6:15 PM 2 8 1 ) 11 1 1 ) ) 2 0) 18 7 ) 25 3 0 2 0) 5 43 
Total 2 13 2 ) 17 1 2 1 0 4 ) 26 16 ) 42 3 0 2 0) 5 68 
Grand Total 7 1d 5 Oo 123 10 2 8 0 20 2 184 48 0 234 26 1 10 ) 37] 414 
Approach % 5.7 90.2 41 0.0 50.0 10.0 40.0 0.0 09 786 205 0.0 70.3 2.7 27.0 0.0 
Total % 17 26.8 1.2 0.0 29.7 24 0.5 1.9 0.0 48 05 444 116 0.0 «6565 6.3 0.2 24 0.0 8.9 


Exiting Leg Total 204 8 145 57 414 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 14 19 25 41 
3:45 PM 11 22 42 
4:00 PM 16 41 


24 


2 41 2 0 45 2 0 4 0 6 2 81 13 0 96 14 0 5 0 19 
44 91.1 44 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 2.1 84.4 13.5 0.0 73.7 0.0 26.3 


0.250 0.788 0.500 0.000 0.804} 0.500 0.000 0.500 0.000 0.750} 0.500 0.844 0.650 0.000 0.923] 0.500 0.000 0.625 0.000 0.594] 0.988 


42 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 2 41 2 0 45 2 0 4 0 6 2 81 13 0 96 14 0 5 0 19 166 
Exiting Leg 88 4 59 15 166 


Total 133 10 155 34 332 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Buses 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North Wes 


[neh west 
ie} 10 ie} 0 10 4 0 1 ie} 2 1 9 1 0 11 0 1 0 0 1 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 13 0 0 13 2: 0 3 0 5 2 6 1 0 0 0 0 0 0 27 
4:15 PM 0 0 0 6 1 0 4 0 5 0 4 2 0 0 0 0 0 0 17 
4:30 PM 0 0 0 7 Al 0 3 0 4 1 6 1 0 0 0 0 0 0 19 
4:45 PM 0 i 0 0 1 2 0 3 0 5 0 9 1 0 10 0 0 0 0 0 16 
Total 0 27 0 0 27 6 0 13 0 19 3 25 5 0 33 0 0 0 0 0 79 
5:00 PM 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 14 
5:15 PM 0 5 1 0 6 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 
5:30 PM (¢) 8 0 0 8 3 0 2 0 5 0 9 2 0 11 0 0 0 0 0 24 
5:45 PM 0 5 0 0 5 1 0 4 0 5 1 8 0 0 9 0 0 0 0 0 19 
Total 0 25 1 0 26 6 0 8 0 14 2 24 3 0 29 0 0 0 0 0 69 
6:00 PM 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 15 
6:15 PM 0 4 0 0 4 1 0 2 0 3 2 6 1 0 9 0 0 0 0 0 16 
Total 0 11 0 0 11 2 0 4 0 6 2 11 1 0 14 0 0 0 0 0 31 
Grand Total 0 83 1 0 84 17 0 27 0 44 9 75 10 0 94 0 1 0 0 1 223 
Approach % 0.0 98.8 1.2 0.0 38.6 0.0 61.4 0.0 9.6 79.8 10.6 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 0.0 37.2 0.4 0.0 37.7 7.6 0.0 12.1 0.0 19.7 4.0 33.6 45 0.0 42.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 


Exiting Leg Total 92 14 110 10 223 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 0 11 24 
3:45 PM 20 
4:00 PM 27 


17 


Total Volume 


12.1 75.8 0.0 100.0 0.0 


% Approach Total 0.0 100.0 0.0 60.0 


Entering Leg (¢) 39 0 0 39 6 0 9 0 15 4 25: 4 0 33 0 1 0 0 1 88 
Exiting Leg 31 5 48 4 88 
Total 70 20 81 5 176 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North a West 


Pr [mm [om [on] eee] wm [oe [om [oe [on] [ore] oe [oP we [om [oe som] mn] mm | [om [om [on] on] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 1 1 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 1 0 0 0 0 al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 ul 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 1 0 0 0 0 al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Approach % 0.0 10.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 0.0 100.0 

Total % 0.0 S00 00 00 00 00 soo] 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 00 00 O0Of 00 00 00 00 00 500 50.0 


Exiting Leg Total 0 (0) 1 1 2 


3:30 PM 


North East South West 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Exiting Leg 0 0 0 1 ii 
Total 0 0 0 2 2 
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PDI File #: 175607 (6) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Boardman Street W: Boardman Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 —_— eee 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Pedestrians 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


North ee West 


Pe Dm [om [on] ene] mm me [om [on [on] cen [or] we [oe Poe [om [oven] mn] mm fw [om [om [om] rn] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ie} 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
5:00 PM 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5:15 PM 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Grand Total 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 11 
Approach % 00 00 00 00 1000 00 0.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1000 00 0.0 00 00 00 1000 00 

Total % 00 00 00 00 727 OO 727) 00 00 00 00 00 00 oOf 00 OO OO 080 91 OO 91 00 O08 00 00 182 00 182 


Exiting Leg Total 8 (0) 1 2 11 


4:30 PM 


North East South West 


Route 1A Boardman Street Route 1A Boardman Street 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 fe) 8 0 8 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Exiting Leg 8 0 0 1 


Total 16 0 (¢) 2 18 
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PDI File #: | 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
South 
572 0 0 572 25 0 ie} 25 18 219 0 237 


541 0 0 541 34 0 0 34 20 243 0 263 


1113 59 


6:30 AM 
6:45 AM 


Oo 
Oo 
uw 
oO 


7:00 AM 520 0 0 520 42 0 0 42 14 279 0 293 855 

7:15 AM 552 0 0 552 38 0 0 38 17 282 0 299 889 

7:30 AM 543 0 0 543 25 0 0 25 22 249 0 271 839 

7:45 AM 529 0 0 529 40 0 0 40 9 247 0 256 825 

Total 2144 0 0 2144 145 0 0 145 62 1057 0 1119] 3408 

8:00 AM 505 0 0 505 25 0 0 25 21 293 0 314 844 

8:15 AM 546 0 0 546 19 0 0 19 30 281 0 311 876 

8:30 AM 518 0 0 518 20 0 0 20 13 256 0 269 807 

8:45 AM 494 0 0 494 15 0 0 15 20 265 0 285 794 

Total 2063 0 0 2063 79 0 0 79 84 1095 0 1179} 3321 

9:00 AM 446 0 0 446 18 0 0 18 22 267 0 289 753 

9:15 AM 457 0 0 457 24 0 0 24 38 284 0 322 803 

Total 903 0 0 903 42 0 0 42 60 551 0 611} 1556 

Grand Total 6223 0 0 6223 325 0 0 325 244 3165 0 3409] 9957 

Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 7.2 92.8 0.0 

Total % 62.5 0.0 0.0 62.5 3.3 0.0 0.0 3.3 2.5 31.8 0.0 34.2 

Exiting Leg Total 3490 244 6223] 9957 

Cars 5892 0 0 5892 317 0 0 317 193 2892 0 3085} 9294 

% Cars 94.7 0.0 0.0 94.7 97.5 0.0 0.0 97.5 79.1 91.4 0.0 90.5 93.3 

Exiting Leg Tota’ 9294 

Heavy Vehicles 476 

% Heavy Vehicles 4.8 

Exiting Leg Tota’ 476 

Buses 187 

% Buses 1.9 

Exiting Leg Tota 187 


6:45 AM Route 1A Waldemar Street Route 1A 
South 
6:45 AM 541 541 34 20 243 263 838 


520 520 42 14 279 293 855 
552 299 
543 271 


7:00 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.934 0.000 0.941] 0.962 


Cars 2051 0 0 2051 137 0 0 137 55 964 0 1019] 3207 

Cars % 95.1 0.0 0.0 95.1 98.6 0.0 0.0 98.6 75.3 91.5 0.0 90.5} 93.7 

Heavy Vehicles 90 0 0 90 2 0 0 2 5 65 0 70 162 
Heavy Vehicles % 4.2 0.0 0.0 4.2 1.4 0.0 0.0 1.4 6.8 6.2 0.0 6.2 4.7 
Buses 15 0 0 15 0 0 0 0 13 24 0 37 52 

Buses % 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 2.3 0.0 3.3 1.5 

Cars Enter Leg 2051 0 0 2051 137 0 0 137 55 964 0 1019} 3207 
Heavy Enter Leg 90 0 0 90 2 0 0 2 5 65 0 70 162 
Bus Enter Leg 15 0 0 15 0 0 0 0 13 24 0 37 52 
Total Entering Leg 2156 0 0 2156 139 0 0 139 73 1053 0 1126] 3421 
Cars Exiting Leg 1101 55 2051] 3207 


Page 1 


PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


175607 (7) 
N: Route 1A S: Route 1A 
E: Waldemar Street 


Boston, MA 
VHB/ A. Berthaume PRECISION 
13796.00 DATA 


Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


6:30 AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
9:30 AM 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North East South 


24 13 15 
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PDI File #: 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe I 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Cars 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
South 
536 0 0 536 25 0 ie} 25 13 203 0 216 


519 0 0 519 34 0 0 34 17 231 0 248 


1055 59 59 


6:30 AM 
6:45 AM 


Oo 
Oo 


7:00 AM 491 0 0 491 42 0 0 42 9 251 0 260 793 
7:15 AM 525 0 0 525 36 0 0 36 10 253 0 263 824 
7:30 AM 516 0 0 516 25 0 0 25 19 229 0 248 789 
7:45 AM 502 0 0 502 37 0 0 37 7 230 0 237 776 
Total 2034 0 0 2034 140 0 0 140 45 963 0 1008} 3182 
8:00 AM 483 0 0 483 24 0 0 24 18 266 0 284 791 
8:15 AM 523 0 0 523 19 0 0 19 25 258 0 283 825 
8:30 AM 488 0 0 488 18 0 0 18 11 235 0 246 752 
8:45 AM 474 0 0 474 15 0 0 15 15 241 0 256 745 
Total 1968 0 0 1968 76 0 0 76 69 1000 0 1069} 3113 
9:00 AM 419 0 0 419 18 0 0 18 16 242 0 258 695 
9:15 AM 416 0 0 416 24 0 0 24 33 253 0 286 726 
Total 835 0 0 835 42 0 0 42 49 495 0 544) 1421 
Grand Total 5892 0 0 5892 317 0 0 317 193 2892 0 3085} 9294 
Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 6.3 93.7 0.0 
Total % 63.4 0.0 0.0 63.4 3.4 0.0 0.0 3.4 2.1 31.1 0.0 33.2 


Exiting Leg Total 3209 193 5892] 9294 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


South 
6:45 AM 519 519 34 34 17 231 248 801 
7:00 AM 491 491 42 42 9 251 793 


525 


Total Volume 


% Approach Total 
PHF 


0.000 0.000 


Entering Leg 2051 0 0 2051 137 0 0 137 55 964 0 1019} 3207 
Exiting Leg 1101 55 2051} 3207 


Total 3152 192 3070} 6414 
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PDI File #: | 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Heavy Vehicles 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
South 
32 0 0 32 0 0 0 0 1 10 0 11 4 


18 0 0 18 0 0 0 0 


50 


6:30 AM 
6:45 AM 


Oo 
wo 
Oo 
to 


Oo 
Oo 
Oo 
o 


7:00 AM 25 0) 0) 25 0) ) 0) 0 3 23 0 26 51 
7:15 AM 23 0 0) 23 2 0) 0) 2 1 18 ) 19 44 
7:30 AM 24 0) ) 24 0 0) 0 0) 1 15 ) 16 40 
7:45 AM 19 ) 0 19 1 0) 0) 1 ) 9 ) 9 29 
Total 91 0) 0) 91 3 ) 0 3 5 65 ) 70 164 
8:00 AM 16 0) 0) 16 0) 0) 0) 0) 1 18 ) 19 35 
8:15 AM 19 0) 0) 19 0) 0) 0) 0 0) 14 ) 14 33 
8:30 AM 24 0 ) 24 2 0) 0) 2 0 16 ) 16 42 
8:45 AM 15 0 ) 15 0) ) ) 0) 1 17 ) 18 33 
Total 74 ) ) 74 2 ) ) 2 2 65 0) 67 143 
9:00 AM 24 0 0) 24 0) 0) 0) 0) 2 17 0) 19 43 
9:15 AM 30 0) 0) 30 0) 0) 0) 0 1 25 ) 26 56 
Total 54 ) 0 54 ) 0) 0) ) 3 42 0 45 99 
Grand Total 269 0) 0 269 5 0) 0) 5 11 191 0) 202) 476 
Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 5.4 94.6 0.0 
Total % 56.5 0.0 0.0 56.5 14. 0.0 0.0 1.1 2.3 40.1 0.0 42.4 


Exiting Leg Total 196 11 269 476 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


South 
8:30 AM 24 24 42 
8:45 AM 15 33 
9:00 AM 43 
56 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000 0.760] 0.777 


Entering Leg 93 0 0 93 2 0 0 2 4 75 0 79 174 
Exiting Leg 77 4 93 174 


Total 170 6 172 348 
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PDI File #: 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30 AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30 AM 
Class: Buses 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
4 0 0 4 0 0 0 0 4 6 0 10 1 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 4 0) 0 4 0) ) 0) 0 2 5 0 7 11 
7:15 AM 4 0) 0) 4 0) 0) 0) ) 6 11 ) 17 21 
7:30 AM 3 0 0) 3 0) 0) 0 0 2 5 ) 7 10 
7:45 AM 8 0) 0 8 2 0) 0) 2 2 8 ) 10 20 
Total 19 0) 0) 19 2 ) 0 2 12 29 ) 41 62 
8:00 AM 6 0) 0) 6 1 0) 0) 1 2 9 0 11 18 
8:15 AM 4 0) 0) 4 0) 0) 0) 0) 5 9 ) 14 18 
8:30 AM 6 0 0) 6 0) 0) 0) 0 2 5 ) 7 13 
8:45 AM 5 0 ) 5 ) ) ) 0 4 7 ) 11 16 
Total 21 0 ) 21 1 0) ) 1 13 30 ) 43 65 
9:00 AM 3 0 0) 3 0) 0) 0) 0 4 8 0 12 15 
9:15 AM 11 0) 0) 11 0) 0) 0) 0 4 6 0) 10 21 
Total 14 ) 0 14 0 0) 0) ) 8 14 ) 22 36 
Grand Total 62 0) 0) 62 3 0) 0) 3 40 82 0) 122 187 
Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 32.8 67.2 0.0 
Total % 33.2 0.0 0.0 33.2 1.6 0.0 0.0 1.6 21.4 43.9 0.0 65.2 


Exiting Leg Total 85 40 62 187 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM 11 17 21 
7:30 AM 7 10 
7:45 AM 20 


18 


Total Volume 
% Approach Total 
0.000 0.000 0.750 


0.000 0.662] 0.821 


Entering Leg 21 0 0 21 3 0 0 3 12 33 0 45 69 
Exiting Leg 36 12 21 69 


Total 57 15 66 138 


Page 5 


PDI File #: 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North South 


2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 
9:15 AM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 2: 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 4: 0 2 3 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


6:30 AM Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 2 0 0 0 0 2 1 ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 1 0) 


Total 3 4 2 6 
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PDI File #: 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 ___ INDUSTRIES LLC 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Pedestrians 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 6 
9:15 AM 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 8 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 10 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 60.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total (0) 10 0 10 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.375 0.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 


Total 0 18 0 18 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 
4:15 PM 
4:30 PM 
4:45 PM 


175607 (7) 

N: Route 1A S: Route 1A 
E: Waldemar Street 
Boston, MA 

VHB/ A. Berthaume 
13796.00 

Tuesday, May 09, 2017 
3:30 PM 

6:30 PM 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
[ork Cid CCSC~C~—CSY 
438 0 0 438 31 0 ie} 31 25 473 0 498 


451 19 0 0 19 25 489 0 514 


451 0 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


East South 


Total 


5:00 PM 
5:15 PM 
5:30 PM 
5:45 PM 


0 
0 
0 
0 
0 


Total 


6:00 PM 
6:15 PM 


o1/oo°0 90 


Total 


Grand Total 


Approach % 


Total % 


377 0 
427 0 
411 0 
406 0 
1621 0 
407 0 
372 0 
406 0 
376 0 
1561 0 
373 0 
356 0 
729 0 
4800 0 
100.0 0.0 
41.5 0.0 


Exiting Leg Total 


Cars 

% Cars 

Exiting Leg Tota 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Tota 
Buses 


% Buses 


Exiting Leg Tota 


4:45 PM 


4:45 PM 
5:00 PM 


Total Volume 
% Approach Total 
PHF 


Cars 

Cars % 

Heavy Vehicles 
Heavy Vehicles % 
Buses 

Buses % 


Cars Enter Leg 
Heavy Enter Leg 


Bus Enter Leg 


Total Entering Leg 


4598 
95.8 0.0 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
2 


406 


1519 


0 
Ae) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


1591 


Oo 


° 
elooeo CGOGCOto”O 


406 
407 
372 
406 


22 


50 0 0 50 
23 0 0 23 37 534 0 571 971 
25 0 0 25 25 508 0 533 985 
21 0 0 21 23 472 0 495 927 
22 0 0 22 26 517 0 543 971 
91 0 0 91 111 2031 0 2142) 3854 
27 0 0 27 27 529 0 556 990 
20 0 0 20 27 525 0 552 944 
30 0 0 30 22 568 0 590} 1026 
26 0 0 26 23 539 0 562 964 
103 0 0 103 99 2161 0 2260] 3924 
16 0 0 16 31 516 0 547 936 
25 0 0 25 21 506 0 527 908 
41 0 0 41 52 1022 0 1074) 1844 
285 0 0 285 312 6176 0 6488] 11573 
100.0 0.0 0.0 4.8 95.2 0.0 
2.5 0.0 0.0 2.5 2.7 53.4 0.0 56.1 
312 4800} 11573 
277 0 0 277 284 5902 0 6186] 11061 
97.2 0.0 0.0 97.2 91.0 95.6 0.0 95.3 95.6 


East South 

26 517 543] 971 

27 529 556 990 
552 
590 


0.000 0.000 0.000 0.950] 0.958 


96 0 0 96 92 2065 0 2157) 3772 
97.0 0.0 0.0 97.0 90.2 96.5 0.0 96.3 96.0 
2 0 0 2 1 46 0 47 104 
2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.2 0.0 2.1 2.6 
1 0 0 1 9 28 0 37 55 
1.0 0.0 0.0 1.0 8.8 1:3 0.0 1.7 1.4 
96 0 0 96 92 2065 0 2157] 3772 
2 0 0 2 1 46 0 47 104 

1 0 0 1 9 28 0 37 55 
99 0 0 99 102 2139 0 2241) 3931 
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PDI File #: | 175607 (7) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: E: Waldemar Street 

City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 6:30PM 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 


Class: 


Cars Exiting Leg 2161 92 1519} 3772 
1 104 
55 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 
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PDI File #: | 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe I 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Cars 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
South 
409 0 0 409 30 0 0 30 21 448 0 469 


438 0 0 438 19 0 0 19 22 457 0 479 


847 49 49 


3:30 PM 
3:45 PM 


Oo 
Oo 


4:00 PM 356 0 0 356 21 0 0 21 34 511 0 545 922 
4:15 PM 411 0 0 411 24 0 0 24 24 479 0 503 938 
4:30 PM 397 0 0 397 20 0 0 20 20 444 0 464 881 
4:45 PM 390 0 0 390 20 0 0 20 23 494 0 517 927 
Total 1554 0 0 1554 85 0 0 85 101 1928 0 2029] 3668 
5:00 PM 385 0 0 385 26 0 0 26 27 510 0 537 948 
5:15 PM 352 0 0 352 20 0 0 20 24 510 0 534 906 
5:30 PM 392 0 0 392 30 0 0 30 18 551 0 569 991 
5:45 PM 366 0 0 366 26 0 0 26 22 514 0 536 928 
Total 1495 0 0 1495 102 0 0 102 91 2085 0 2176] 3773 
6:00 PM 361 0 0 361 16 0 0 16 30 503 0 533 910 
6:15 PM 341 0 0 341 25 0 0 25 19 481 0 500 866 
Total 702 0 0 702 41 0 0 41 49 984 0 1033] 1776 
Grand Total 4598 0 0 4598 277 0 0 277 284 5902 0 6186] 11061 
Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 4.6 95.4 0.0 
Total % 41.6 0.0 0.0 41.6 2.5 0.0 0.0 2.5 2.6 53.4 0.0 55.9 


Exiting Leg Total 6179 284 4598] 11061 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


5:00 PM Route 1A Waldemar Street Route 1A 
South 
5:00 PM 385 26 26 27 510 537 948 


5:15 PM 24 510 534 906 
569 


536 


Total Volume 
% Approach Total 
PHF 


0.000 0.000 0.956] 0.952 


Entering Leg 1495 0 0 1495 102 0 0 102 91 2085 0 2176] 3773 
Exiting Leg 2187 91 1495] 3773 


Total 3682 193 3671) 7546 
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PDI File #: | 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Heavy Vehicles 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
South 
16 0 0 16 1 0 0 1 0 19 0 19 3 


7 0 0 7A 0 0 0 0 0 26 0 26 


3:30 PM 
3:45 PM 


R 
Oo 
Oo 
R 


4:00 PM 11 0 0 11 1 0 0 1 0 8 0 8 30 
4:15 PM 1 0 0 11 0 0 0 0 0 27 0 27 38 
4:30 PM 7 0 0 7 1 0 0 1 0 21 0 21 29 
4:45 PM 15 0 0 15 2 0 0 2 0 3 0 3 30 
Total 4A 0 0 4A 4 0 0 4 0 79 0 79) 127 
5:00 PM 17 0 0 17 0 0 0 0 0 4 0 31 
5:15 PM 17 0 0 17 0 0 0 0 1 0 29 
5:30 PM 6 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 14 
5:45 PM 0 0 5 0 0 0 0 0 17 0 17 22 
Total 45 0 0 45 0 0 0 0 1 50 0 51 96 
6:00 PM 6 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 8 14 
6:15 PM 11 0 0 11 0 0 0 0 1 19 0 20 31 
Total 17 0 0 17 0 0 0 0 1 27 0 28 45 
Grand Total 129 0 0 129 5 0 0 5 2 201 0 203| 337 
Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1.0 99.0 0.0 
Total % 38.3 0.0 0.0 38.3 15 0.0 0.0 1.5 0.6 59.6 0.0 60.2 


Exiting Leg Total 206 2 129 337 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


South 
3:30 PM 16 16 36 
3:45 PM 7 7 33 
4:00 PM 30 


38 


Total Volume 
% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.833 0.000 0.833] 0.901 


Entering Leg 45 0 0 45 2 0 0 2 0 90 0 90 137 
Exiting Leg 92 0 45 137 


Total 137 2 135 274 
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PDI File #: | 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 ___ INDUSTRIES LLC 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Buses 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 
13 0 0 13 0 0 0 0 4 6 0 10 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


a 
Oo 
Oo 
a 
Oo 
Oo 
Oo 
w 
a 
Oo 
to 


4:00 PM 10 0 0 10 1 0 0 1 3 5 0 8 19 
4:15 PM 5 0 0 5 1 0 0 4 1 2 0 3 9 
4:30 PM 7 0 0 7 0 0 0 0 3 7 0 10 17 
4:45 PM 1 0 0 ul 0 0 0 0 3 10 0 13 14 
Total 23 0 0 23 2 0 0 2 10 24 0 34 59 
5:00 PM 5 0 0 5 1 0 0 1 0 5 0 5 11 
5:15 PM 3 0 0 3 0 0 0 0 2 4 0 6 9 
5:30 PM 8 0 0 8 0 0 0 0 4 9 0 13 21 
5:45 PM 5 0 0 ) 0 0 0 0 1 8 0 9 14 
Total 21 0 0 21 1 0 0 1 7 26 0 33 55 
6:00 PM 6 0 0 6 0 0 0 0 1 5 0 6 12 
6:15 PM 4 0 0 4 0 0 0 0 1 6 0 7 11 
Total 10 0 0 10 0 0 0 0 2 11 0 13 23 
Grand Total 73 0 0 73 3 0 0 3 26 73 0 99 175 
Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 26.3 73.7 0.0 
Total % 41.7 0.0 0.0 41.7 1.7 0.0 0.0 1.7 14.9 41.7 0.0 56.6 


Exiting Leg Total 76 26 73 175 


3:30 PM 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North East South 


Total Volume 
% Approach Total 
0.000 0.000 0.792 0.000 0.750] 0.717 
Entering Leg 34 0 0 34 2 0 0 2 11 19 0 30 66 


Exiting Leg 21 11 34 66 


Total 55 13 64 132 
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PDI File #: 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 


Exiting Leg Total 0 2 1 3 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 


0.250 


0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 il 0 1 1 0 0 0 0 1 2 
Exiting Leg 0 2 0 2 


Total 0 3 1 4 
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PDI File #: 175607 (7) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Waldemar Street 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 —_— eee 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Pedestrians 


Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4. 0 0 0 0 0 0 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total (0) 2 0 2 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM Route 1A Waldemar Street Route 1A 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 
Exiting Leg 0 2 0 2 


Total 0 4 0 4 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 
South 
512 0 1 513 2 53 0 55 9 228 12 249 


473 0 0 473 8 57 0 65 6 250 22 278 


986 10 110 120 


6:30 AM 
6:45 AM 


Oo 


7:00 AM 422 0 1 423 2 55 0 57 15 281 28 324 804 

7:15 AM 450 0 0 450 5 70 0 75 14 293 14 321 846 

7:30 AM 473 0 0 473 3 58 0 61 13 248 15 276 810 

7:45 AM 477 2 2 481 2 46 0 48 12 263 17 292 821 

Total 1822 2 3 1827 12 229 0 241 54 1085 74 1213] 3281 

8:00 AM 461 0 0 461 2 29 0 31 302 7 317 809 

8:15 AM 504 0 0 504 1 31 0 32 291 9 308 844 

8:30 AM 471 0 0 471 1 32 0 33 10 266 4 280 784 

8:45 AM 487 3 2 492 3 14 0 17 13 262 7 282 791 

Total 1923 3 2 1928 7 106 0 113 39 1121 27 1187] 3228 

9:00 AM 431 2 0 433 3 0 10 12 265 282 725 

9:15 AM 444 2 1 447 2 9 0 11 7 293 6 306 764 

Total 875 4 1 880 5 16 0 21 19 558 11 588] 1489 

Grand Total 5605 9 7 5621 34 461 0 495 127 3242 146 3515] 9631 

Approach % 99.7 0.2 0.1 6.9 93.1 0.0 3.6 92.2 4.2 

Total % 58.2 0.1 0.1 58.4 0.4 4.8 0.0 byl 1.3 33.7 1.5 36.5 

Exiting Leg Total 3283 136 6212] 9631 

Cars 5288 8 7 5303 28 456 0 484 118 2980 143 3241} 9028 

% Cars 94.3 88.9 100.0 94.3 82.4 98.9 0.0 97.8 92.9 91.9 97.9 92.2 93.7 

Exiting Leg Tota’ 9028 

Heavy Vehicles 465 

% Heavy Vehicles 4.8 

Exiting Leg Tota’ 465 

Buses 138 

% Buses 1.4 

Exiting Leg Tota 138 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


7:15 AM 
South 
7:15 AM 450 450 14 293 14 321 


7:30 AM 473 473 
481 
461 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.725 0.000 0.779 0.939] 0.971 


Cars 1763 2 2 1767 11 199 0 210 41 1013 52 1106} 3083 

Cars % 94.7 100.0 100.0 94.7 91.7 98.0 0.0 97.7 87.2 91.6 98.1 91.7] 93.8 

Heavy Vehicles 80 0 0 80 1 2 0 3 3 61 Hl 65 148 
Heavy Vehicles % 4.3 0.0 0.0 4.3 8.3 1.0 0.0 1.4 6.4 55 1.9 5.4 45 
Buses 18 0 0 18 0 2 0 2 3 32 0 35 55 

Buses % 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.9 6.4 2.9 0.0 2.9 1.7 

Cars Enter Leg 1763 2 2 1767 11 199 0 210 41 1013 52 1106] 3083 
Heavy Enter Leg 80 0 0 80 1 2 0 3 3 61 4: 65 148 
Bus Enter Leg 18 0 0 18 0 2 0 2 3 32 0 35 55 
Total Entering Leg 1861 2 2 1865 12 203 0 215 47 1106 53 1206] 3286 
Cars Exiting Leg 1026 43 2014) 3083 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 
City, State: Boston, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 


Site Code: 13796.00 DATA 
INDUSTRIES, LLC 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 — 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North East South 
62 3 83 


148 


Heavy Exiting Leg 
32 3 20 55 


Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe I 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Cars 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 
South 
476 0 1 477 2 53 ie} 55 8 212 12 232 


450 0 0 450 5 56 0 61 6 240 22 268 


109 116 


6:30 AM 
6:45 AM 


Oo 


wo 
N 
~ 
N 


7:00 AM 394 0 1 395 1 55 0 56 14 256 28 298 749 
7:15 AM 424 0 0 424 4 69 0 73 11 266 14 291 788 
7:30 AM 444 0 0 444 3 58 0 61 13 226 15 254 759 
7:45 AM 454 2 2, 458 2 44 0 46 10 246 16 272 776 
Total 1716 2 3 1721 10 226 0 236 48 994 73 1115} 3072 
8:00 AM 441 0 0 441 2 28 0 30 7 275 7 289 760 
8:15 AM 481 0 0 481 1 31 0 32 8 265 9 282 795 
8:30 AM 445 0 0 445 1 32 0 33 10 245 3 258 736 
8:45 AM 468 2 2 472 2 14 0 16 13 240 7 260 748 
Total 1835 2 2 1839 6 105 0 111 38 1025 26 1089} 3039 
9:00 AM 405 2 0 407 3 0 10 11 246 4 261 678 
9:15 AM 406 2 1 409 2 9 0 11 7 263 6 276 696 
Total 811 4 1 816 5 16 0 21 18 509 10 537) 1374 
Grand Total 5288 8 7 5303 28 456 0 484 118 2980 143 3241} 9028 
Approach % 99.7 0.2 0.1 5.8 94.2 0.0 3.6 91.9 4.4 
Total % 58.6 0.1 0.1 58.7 0.3 5.1 0.0 5.4 1.3 33.0 1.6 35.9 


Exiting Leg Total 3015 126 5887] 9028 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


South 
7:30 AM 444 444 58 61 13 226 15 254 
7:45 AM 454 458 44 46 


441 


Total Volume 


% Approach Total 
PHF 


0.694 0.000 


Entering Leg 1820 2 2 1824 8 161 0 169 38 1012 47 1097} 3090 
Exiting Leg 1022 40 2028} 3090 


Total 2846 209 3125] 6180 


Page 3 


PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Heavy Vehicles 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 
South 
32 0 0 32 0 0 0 0 0 11 0 11 4 


19 0 0 19 3 0 0 3 0 7 0 7 


51 


6:30 AM 
6:45 AM 


w 
Oo 
Oo 
w 


7:00 AM 25 0) 0) 25 1 0) 0) 1 1 21 ) 22 48 
7:15 AM 21 0 0 21 1 1 0) 2 3 17 0) 20 43 
7:30 AM 26 0) 0) 26 ) 0) 0 0 0) 17 ) 17 43 
7:45 AM 17 ) 0) 17 0) 1 0 ‘1 ) 9 1 10 28 
Total 89 0) 0) 89 2 2 0 4 4 64 1 69 162 
8:00 AM 16 0 0) 16 0) 0) 0) 0) 0) 18 0) 18 34 
8:15 AM 19 0) 0) 19 0) 0) 0 0) 0) 16 ) 16 35 
8:30 AM 19 0 0) 19 0 0) 0) 0) 0) 19 1 20 39 
8:45 AM 15 1 ) 16 1 ) ) 1 0) 18 ) 18 35 
Total 69 1 ) 70 1 ) ) 1 0 71 1 72 143 
9:00 AM 21 0) 0) 21 0) 0) 0) 0) 0) 14 1 15 36 
9:15 AM 27 0 0) 27 0) 0) 0) 0 0) 25 0 25 52 
Total 48 0) 0) 48 0) 0) 0) 0) 0) 39 1 40 88 
Grand Total 257 1 0 258 6 2 0 8 4 192 3 199] 465 
Approach % 99.6 0.4 0.0 75.0 25.0 0.0 2.0 96.5 1:5 
Total % 55.3 0.2 0.0 55.5 1.3 0.4 0.0 1.7 0.9 41.3 0.6 42.8 


Exiting Leg Total 198 5 262 465 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


South 
6:30 AM 32 32 11 11 43 
6:45 AM 19 7 7 29 
7:00 AM 48 
43 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.250 0.000 0.667 0.000 0.682] 0.849 


Entering Leg 97 0 0 97 5 1 0 6 4 56 0 60 163 
Exiting Leg 61 4 98 163 


Total 158 10 158 326 
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PDI File #: | 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _ E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 ___ INDUSTRIES LLC 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Buses 


South 
4 0 0 4 0 0 0 0 1 5 0 6 1 


4 0 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 


6:30 AM 
6:45 AM 


00 
° 
Bb 
° 
b 


7:00 AM 3 0) 0) 3 0) 0) 0) 0) 0) 4 ) 4 7 
7:15 AM 5 0) 0) 5 0) 0 0) 0) 0) 10 ) 10 15 
7:30 AM 3 0 0) 3 0) 0) 0 0) 0) ) 5 8 
7:45 AM 6 0) 0 6 0) 1 0 4 2 ) 10 17 

Total 17 ) ) 17 0 1 ) 1 2 27 0) 29 47 
8:00 AM 4 0) 0) 4 0) 1 0) 1 1 9 ) 10 15 
8:15 AM 4 0) 0) 4 0) 0) 0 0 0) 10 ) 10 14 
8:30 AM 7 0 0) 7 0) 0 0) ) 0) ) 

8:45 AM 4 0 ) 4 ) 0) 0 0 ) ) 

Total 19 ) ) 19 0 1 0 1 1 25 0) 26 46 
9:00 AM 5 0) 0) 5 0) 0) 0) 0 1 5 0 6 11 
9:15 AM 11 0) 0) 11 0) 0) 0) 0 0) 5 ) 5 16 

Total 16 ) 0 16 0 0) 0) ) 1 10 0) 11 27 
Grand Total 60 0) 0) 60 0 3 0) 3 5 70 0) 75 138 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 6.7 93.3 0.0 

Total % 43.5 0.0 0.0 43.5 0.0 2.2 0.0 2.2 3.6 50.7 0.0 54.3 


Exiting Leg Total 70 5 63 138 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM Route 1A Tomasello Drive Route 1A 
South 


10 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.500 0.000 0.800 0.000 


Entering Leg 18 0 0 18 0 2 0 2 3 32 0 35 55 
Exiting Leg 32 3 20 55 


Total 50 5 55 110 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total (0) 0 0 ¢) 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


6:30 AM Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 


Total 0 0 0 ¢) 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 —_— eee 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Pedestrians 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 2 2 0 4 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 


Total 4 4 0 8 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


South 
428 2 4 434 2 3 0 5 51 455 10 516 


449 1 2 452 1 2 0 3 61 446 4 511 


3:30 PM 
3:45 PM 


co 
co 
a 
w 
uw 
Oo 
Co 


4:00 PM 368 3 1 372 4 4 0 8 62 485 5 552 932 
4:15 PM 430 3 2 435 2: 1 0 3 67 471 3 541 979 
4:30 PM 412 1 9 422 4 0 0 4 55 430 7 492 918 
4:45 PM 426 1 al 428 a 2 0 3 64 476 al 541 972 
Total 1636 8 13 1657 11 7 0 18 248 1862 16 2126] 3801 
5:00 PM 406 0 10 416 3 2 0 5 81 460 9 550 971 
5:15 PM 371 3 4 378 2 1 0 3 70 471 5 546 927 
5:30 PM 398 2 401 1 2 0 3 82 465 4 551 955 
5:45 PM 378 7 5 390 6 2 0 8 88 460 2 550 948 
Total 1553 12 20 1585 12 7 0 19 321 1856 20 2197] 3801 
6:00 PM 362 2 2 366 1 0 0 1 52 461 6 519 886 
6:15 PM 348 3 2 353 2 4 0 6 44 469 4 517 876 
Total 710 5 4 719 3 4 0 7 96 930 10 1036] 1762 
Grand Total 4776 28 43 4847 29 23 0 52 777 5549 60 6386] 11285 
Approach % 98.5 0.6 0.9 55.8 44.2 0.0 12.2 86.9 0.9 
Total % 42.3 0.2 0.4 43.0 0.3 0.2 0.0 0.5 6.9 49.2 0.5 56.6 
Exiting Leg Total 5621 805 4859] 11285 
Cars 4564 27 43 4634 26 23 0 49 769 5280 57 6106] 10789 
% Cars 95.6 96.4 100.0 95.6 89.7 100.0 0.0 94.2 99.0 95.2 95.0 95.6} 95.6 


Exiting Leg Tota 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Tota 
Buses 


% Buses 


Exiting Leg Tota 


4:15 PM Route 1A Tomasello Drive Route 1A 
South 
4:15 PM 430 2 435 67 471 541 


3 
4:30 PM 430 7 
476 1 
460 9 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.625 0.000 0.556 0.965} 0.981 


Cars 1602 5 22 1629 9 5 0 14 263 1737 19 2019] 3662 

Cars % 95.7 100.0 100.0 95.8 90.0 100.0 0.0 93.3 98.5 94.6 95.0 95.1 95.4 

Heavy Vehicles 50 0 0 50 0 0 0 0 2 72 1 75 125 
Heavy Vehicles % 3.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.9 5.0 3.5 3.3 
Buses 22 0 0 22 1 0 0 1 2 28 0 30 53 

Buses % 1.3 0.0 0.0 1.3 10.0 0.0 0.0 6.7 0.7 1:5 0.0 1.4 1.4 

Cars Enter Leg 1602 5 22 1629 9 5 0) 14 263 1737 19 2019] 3662 
Heavy Enter Leg 50 0 0 50 0 0 0 0 2: 72 1 75 125 
Bus Enter Leg 22 fe) 0 22 a 0 0 1 2 28 ) 30 53 
Total Entering Leg 1674 5 22 1701 10 5 0 15 267 1837 20 2124) 3840 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


175607 (8) 
N: Route 1A S: Route 1A 
E: Tomasello Drive 


Boston, MA 

VHB/ A. Berthaume PRECISION 

13796.00 DATA 

Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 

3:30 PM Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 

Email: datarequests@pdillc.com 
6:30 PM 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North East South 


1768 268 
72 2 
29 2 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe I 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Cars 


South 
401 1 4 406 1 3 0 4 51 429 9 489 


430 1 2 433 uy 2 0 3 61 415 4 480 


3:30 PM 
3:45 PM 


co 
Ww 
oO 
N 
uw 
Oo 
~ 


4:00 PM 345 3 1 349 4 4 0 8 62 461 4 527 884 
4:15 PM 411 3 2 416 1 1 0 2) 67 441 3 511 929 
4:30 PM 397 1 9 407 4 0 0 4 53 403 6 462 873 
4:45 PM 412 1 “i 414 1 2 0 3 62 453 1 516 933 
Total 1565 8 13 1586 10 7 0 17 244 1758 14 2016] 3619 
5:00 PM 382 0 10 392 3 2 0 5 81 440 9 530 927 
5:15 PM 351 3 4 358 2 1 0 3 70 456 5 531 892 
5:30 PM 384 2 387 1 2 0 3 82 448 4 534 924 
5:45 PM 368 7 5 380 5 2 0 7 86 440 2 528 915 
Total 1485 12 20 1517 11 7 0 18 319 1784 20 2123) 3658 
6:00 PM 350 2 2 354 1 0 0 52 448 506 861 
6:15 PM 333 3 2 338 2 4 0 6 42 446 4 492 836 
Total 683 5 4 692 3 4 0 7 94 894 10 998] 1697 
Grand Total 4564 27 43 4634 26 23 0 49 769 5280 57 6106] 10789 
Approach % 98.5 0.6 0.9 53.1 46.9 0.0 12.6 86.5 0.9 
Total % 42.3 0.3 0.4 43.0 0.2 0.2 0.0 0.5 7.1 48.9 0.5 56.6 


Exiting Leg Total 5349 796 4644] 10789 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:45 PM Route 1A Tomasello Drive Route 1A 
South 
4:45 PM 412 1 414 62 453 


5:00 PM 81 440 
456 


448 


Total Volume 
% Approach Total 
PHF 


0.875 0.000 


Entering Leg 1529 6 16 1551 7 7 0 14 295 1797 19 2111] 3676 
Exiting Leg 1820 301 1555] 3676 


Total 3371 315 3666] 7352 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Heavy Vehicles 


South 
18 a 0 9 1 0 0 1 0 21 1 22 4 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 2 0 0 2 0 0 0 0 0 20 0 20 32 
4:15 PM 12 0 0 12 0 0 0 0 0 26 0 26 38 
4:30 PM 8 0 0 8 0 0 0 0 1 19 1 21 29 
4:45 PM 0 0 3 0 0 0 0 1 14 0 15 28 
Total 45 0 0 45 0 0 0 0 2 79 1 32] 127 
5:00 PM 7 0 0 17 0 0 0 0 0 13 0 13 30 
5:15 PM 6 0 0 16 0 0 0 0 0 12 0 12 28 
5:30 PM 6 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 8 14 
5:45 PM 5 0 0 5 1 0 0 1 2 13 0 15 21 
Total 44 0 0 4A 1 0 0 1 2 46 0 48 93 
6:00 PM 6 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 7 13 
6:15 PM 11 0 0 11 0 0 0 0 2 19 0 21 32 
Total 17 0 0 17 0 0 0 0 2 26 0 28 45 
Grand Total 135 1 0 136 2 0 0 2 6 197 2 205| 343 
Approach % 99.3 0.7 0.0 100.0 0.0 0.0 2.9 96.1 1.0 
Total % 39.4 0.3 0.0 39.7 0.6 0.0 0.0 0.6 1.7 57.4 0.6 59.8 


Exiting Leg Total 199 7 137 343 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


South 
3:30 PM 18 42 
3:45 PM 11 36 


32 


Total Volume 
% Approach Total 


0.250 0.000 0.000 0.000 0.885 0.250 0.894] 0.881 


Entering Leg 53 1 0 54 1 0 0 Hl 0 92 1 93 148 
Exiting Leg 93 1 54 148 


Total 147 2 147 296 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Buses 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 
South 
9 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 5 1 


8 0 0 8 0 0 0 0 0 6 0 6 


3:30 PM 
3:45 PM 


Oo 
Oo 
Oo 
oO 


4:00 PM 11 0 0 11 0 0 0 0 0 4 1 16 
4:15 PM 0 0 1 0 0 1 0 4 0 12 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 A 8 0 16 
4:45 PM 1 0 (0) ul 0 0 0 0 1 9 0 10 11 
Total 26 0 0 26 1 0 0 1 2 25 1 28 55 
5:00 PM 7 0 (0) 7 0 0 0 0 0 7 0 7 14 
5:15 PM 4 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 3 7 
5:30 PM 8 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 9 17 
5:45 PM 5 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 7 12 
Total 24 0 0 24 0 0 0 0 0 26 0 26 50 
6:00 PM (0) 0 0 0 0 0 0 0 12 
6:15 PM 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 8 
Total 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 20 
Grand Total 77 0 0 77 1 0 0 1 2 72 4. 75 153 
Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 2.7 96.0 1.3 
Total % 50.3 0.0 0.0 50.3 0.7 0.0 0.0 0.7 1.3 47.1 0.7 49.0 


Exiting Leg Total 73 2 78 153 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


South 
3:45 PM 8 8 14 
4:00 PM 11 11 16 


12 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.688 0.250 


Entering Leg 33 0 0 33 1 0 0 Hl 1 22 a: 24 58 
Exiting Leg 23 1 34 58 


Total 56 2 58 116 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 0 0 1 1 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:30 PM Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 1 0 0 fe) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Exiting Leg 0 0 1 1 


Total 1 0 1 2 
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PDI File #: 175607 (8) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _ E: Tomasello Drive 

City, State: Boston, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 ___ INDUSTRIES LLC 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Pedestrians 


Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al 1 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 5 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 0 0 0 0 0 0 13 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.2 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.2 53.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total (0) 13 0 13 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


5:30 PM Route 1A Tomasello Drive Route 1A 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


0.750 


Entering Leg 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 4 3 mA 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 


Total 0 14 0 14 
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PDI File #: | 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES LG 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North west 


[ner West 
ie} 506 0 0 506 ie} ie} 0 ie} 0 1 229 0 0 230 2 3 11 0 16 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 452 0 0 452 0 0 0 0 0 5 282 0 0 287 2 1 9 0 12 751 

7:15 AM (¢) 452 0 0 452 0 ¢) 0 (¢) 0 1 301 0 0 302 3 6 10 0 19 773 

7:30 AM 0 472 0 0 472 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 0 2 7 0 9 731 

7:45 AM 0 492 0 0 492 0 0 0 0 0 2 263 0 1 266 0 3 18 0 21 779 

Total O 1868 0 O 1868 ¢) 0 0 0 0 8 1096 0 1 1105 5 12 44 0 61] 3034 

8:00 AM (e) 484 0 0 484 0 0 0 (¢) 0 2 287 (¢) 1 290 0 3 16 ¢) 19 793 

8:15 AM 0 519 0 0 519 0 0 0 0 0 1 306 (¢) 0 307 0 2 11 0 13 839 

8:30 AM 0 464 0 0 464 1 0 0 0 a 0 262 0 0 262 1 7 0 17 744 

8:45 AM 0 503 0 0 503 ¢) 0 0 0 0 ¢) 266 0 0 266 0 2 0 11 780 

Total 0 1970 0 0 1970 1 0 0 0 1 3 1121 0 1 1125 a 14 45 0 60] 3156 

9:00 AM 0 430 ¢) 0 430 0 0 0 0 1 262 0 263 0 9 23 0 32 725 

9:15 AM 0 460 0 0 460 0 ¢) ) ¢) 0 (¢) 287 0 0 287 1 1 16 0 18 765 

Total 0 890 0 fe) 890 0 0 0 ¢) 0 1 549 0 0 550 1 10 39 0 50} 1490 

Grand Total 0 5715 0 oO 5715 1 0 0 0 1 15 3246 (¢) 2 3263 10 41 155. 0 206] 9185 

Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.5 99.5 0.0 0.1 4.9 19.9 75.2 0.0 

Total % 0.0 62.2 0.0 0.0 62.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 35.3 0.0 0.0 35.5 0.1 0.4 1.7 0.0 2.2 

Exiting Leg Total 3402 56 5727 O} 9185 

Cars 0 5389 0 O 5389 1 0 0 0 1 3 2991 (¢) 2 2996 9 5 120 0 134) 8520 

% Cars 0.0 94.3 0.0 0.0 94.3} 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 20.0 92.1 0.0 100.0 91.8 90.0 12.2 77.4 0.0 65.0 92.8 

Exiting Leg Tota 8520 

Heavy Vehicles 531 

% Heavy Vehicles 5.8 

Exiting Leg Tota 531 

Buses 134 

% Buses 1.5 

Exiting Leg Tota 134 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:00 AM 

8:00 AM 484 484 287 290 19 793 
8:15 AM 519 519 306 307 839 
8:30 AM 464 464 262 262 744 


503 503 266 266 


0 1970 0 Oo 1970 1 0 0 0 1 3 1121 0 1 1125 1 14 45 0 60 
0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 99.6 0.0 0.1 1.7 23.3 75.0 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.949 0.000 0.000 0.949} 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250} 0.375 0.916 0.000 0.250 0.916] 0.250 0.500 0.703 0.000 0.789] 0.940 

Cars 0 1874 0 Oo 1874 4 0 0 0 1 0 1029 0 1 1030 1 2 37 0 40} 2945 

Cars % 0.0 95.1 0.0 0.0 95.1] 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 91.8 0.0 100.0 91.6] 100.0 14.3 82.2 0.0 66.7 93.3 

Heavy Vehicles 0 70 0 ) 70 0 0 0 0 0 3 65 (¢) 0 68 0 12 7 0 19 157 
Heavy Vehicles % 0.0 3.6 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 100.0 5.8 0.0 0.0 6.0 0.0 85.7 15.6 0.0 31.7 5.0 
Buses 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27 0 0 1 0 1 54 

Buses % 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.2 0.0 1.7 1.7 

Cars Enter Leg 0 1874 0 O 1874 cl 0 0 ¢) ul 0 1029 0 1 1030 1 2 37 0 40} 2945 
Heavy Enter Leg 0 70 0 0 70 0 0 0 0 0 3 65 0 0 68 0 12 7 0 19 157 
Bus Enter Leg 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27 0 0 1 0 1 54 
Total Entering Leg 0 1970 ¢) 0 1970 1 0 0 0 1 3 1121 0 1 1225 1 14 45 0 60] 3156 
Cars Exiting Leg 1067 2 1876 O} 2945 
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PDI File #: 175607 (9) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North Fast west 


157 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


3156 
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PDI File #: 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe I 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Cars 


North Wes 


[enh et 
0 472 0 0 472 ie} 0 0 ie} 0 1 215 0 0 216 2 1 5 0 8 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 427 0 0 427 0 0 0 0 0 0 261 0 0 261 2 0 0 10 698 
7:15 AM 0 425 0 0 425 0 0 0 0 0 0 275 0 0 275 2 0 0 9 709 
7:30 AM 0 445 0 0 445 0 0 0 0 0 0 227 0 0 227 0 0 5 0 5 677 
7:45 AM 0 468 0 0 468 0 0 0 0 0 1 248 0 1 250 0 1 15 0 16 734 
Total O 1765 0 O 1765 0 0 0 0 0 1 1011 0 1 1013 4 1 35 0 40] 2818 
8:00 AM 0 464 0 0 464 0 0 0 0 0 0 266 0 1 267 0 0 14 0 14 745 
8:15 AM 0 498 0 0 498 0 0 0 0 0 0 279 0 0 279 0 0 9 0 9 786 
8:30 AM 0 435 0 0 435 1 0 0 0 1 0 242 0 0 242 1 2 0 10 688 
8:45 AM 0 477 0 0 477 0 0 0 0 0 0 242 0 0 242 0 0 0 7 726 
Total O 1874 0 O 1874 1 0 0 0 1 Oo 1029 0 1 1030 1 2 37 0 40} 2945 
9:00 AM 0 402 0 0 402 0 0 0 0 1 239 0 240 0 19 0 19 661 
9:15 AM 0 419 0 0 419 0 0 0 0 0 0 257 0 0 257 1 0 14 0 15 691 
Total 0 821 0 0 821 0 0 0 0 0 1 496 0 0 497 1 0 33 0 34) 1352 
Grand Total 0 5389 0 O 5389 1 0 0 0 4 3 2991 0 2 2996 9 5 120 0 134] 8520 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.8 0.0 0.1 6.7 3.7 89.6 0.0 
Total % 0.0 63.3 0.0 0.0 63.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.1 0.0 0.0 35.2 0.1 0.1 1.4 0.0 1.6 


Exiting Leg Total 3112 8 5400 O} 8520 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:45 AM 468 468 248 250 16 734 
8:00 AM 464 464 266 267 745 
8:15 AM 498 498 279 279 9 786 


435 435 242 242 


7 
O 1865 0 O 1865 1 0 0 0 4) 1 1035 0 2 1038 1 3 45 0 49 
0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.7 0.0 0.2 2.0 6.1 91.8 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.936 0.000 0.000 0.936] 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250} 0.250 0.927 0.000 0.500 0.930] 0.250 0.375 0.750 0.000 0.766] 0.939 
Entering Leg 0 1865 ¢) O 1865 1 0 0 0 1 1 1035 0 2 1038 1 3 45 0 49] 2953 
Exiting Leg 1081 4 1868 O} 2953 


Total 2946 5 2906 49} 5906 


Page 3 


PDI File #: | 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Heavy Vehicles 


North west 


ner [West 
ie} 32 ie} 0 32 0 ie} 0 ie} 0 0 9 0 0 9 0 2 6 0 8 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM ) 23 ) ) 23 ) 0) ) 0) ) 5 13 0) ) 18 0) 1 1 0) 2 43 
7:15 AM ) 24 0 ) 24 ) ) ) ) ) 4 18 ) ) 19 0) 6 3 0 9 52 
7:30 AM ) 23 ) ) 23 ) 0) ) ) ) 0) 20 ) ) 20 ) 2 2 0 4 47 
7:45 AM ) 18 ) ) 18 ) ) ) ) ) 1 10 ) ) 11 ) 2 3 0) 5 34 
Total ) 88 0) ) 88 ) 0) ) 0) ) 7 61 0) ) 68 ) 11 9 0) 20) 176 
8:00 AM 0) 14 0 ) 14 ) 0 ) 0 ) 2 13 0 ) 15 0) 3 1 0) 4 33 
8:15 AM 0) 14 ) ) 14 ) ) ) 0 ) 1 17 0 ) 18 0) 2 2 0) 4 36 
8:30 AM 0) 21 0) ) 21 0) 0) 0) 0) ) 0 17 0 0 17 ) 5 2 0) 7 45 
8:45 AM 0) 21 0) ) 21 0 0) ) ) ) 0) 18 ) ) 18 0) 2 2 0) 4 43 
Total 0 70 ) ) 70 ty) ) ) ) ) 3 65 0) ) 68 ) 12 7 ) 19] 157 
9:00 AM 0) 22 0) 0) 22 0 0) 0) 0) 0) 17 0) 17 0) 9 4 0) 13 52 
9:15 AM ) 30 ) ) 30 ) ) ) 0) ) 0 25 ) ) 25 0) 1 2 0 3 58 
Total ) 52 0 ) 52 ) ) ) ) ) 0 42 ) ) 42 ) 10 6 ) 16} 110 
Grand Total 0 263 ) 0 263 ) ) ) ) ) 12 186 0 0 198 ) 36 34 0) 70] 531 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 93.9 0.0 0.0 0.0 514 48.6 0.0 
Total % 0.0 49.5 0.0 0.0 649.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 35.0 0.0 0.0 86373 0.0 6.8 6.4 0.0 13.2 


Exiting Leg Total 220 48 263 0 531 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 21 17 17 7 45 
8:45 AM 21 43 
9:00 AM 22 52 


30 


0 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 77 0 0 77 0 17 10 0 27 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 63.0 37.0 0.0 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.000 0.770 0.000 0.000 0.770} 0.000 0.472 0.625 0.000 0.519] 0.853 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 94 0 0 94 0 ¢) 0 0 0 0 77 0 0 77 0 17 10 0 27 198 
Exiting Leg 87 17 94 0 198 


Total 181 17 171 27 396 
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PDI File #: 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 PUSS 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 9:30 AM 
Class: Buses 


North Wes 


[nen wet 
ie} 2 0 0 2 0 0 0 ie} 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 7 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 10 
7:15 AM 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 1 0 0 0 1 12 
7:30 AM 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 
7:45 AM 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 11 
Total 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 1 0 0 0 1 40 
8:00 AM 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 1 0 1 15 
8:15 AM 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 17 
8:30 AM 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 
8:45 AM 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 11 
Total 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27 0 0 1 0 1 54 
9:00 AM 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 12 
9:15 AM 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3: 0 0 0 0 0 16 
Total 0 ay) 0 0 17 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 28 
Grand Total 0 63 0 0 63 0 0 0 0 0 0 69 0 0 69 1 0 1 0 2 134 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 
Total % 0.0 47.0 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5 0.0 0.0 51.5 0.7 0.0 0.7 0.0 1.5 


Exiting Leg Total 70 0 64 0 134 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:45 AM 5 5 11 
8:00 AM 15 
8:15 AM 17 


11 


R 


Total Volume 


0 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 0 0 1 0 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 


Entering Leg 0 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 0 0 1 0 1 54 
Exiting Leg 27 0 27 0 54 


% Approach Total 


Total 54 0 53 1 108 
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PDI File #: 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North a West 


Pr [mm [om [on] nee] me [me [om [om [on] [oe] we [om Pm [om [oven] mn] mm | ws [om [om [oom] rn] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 a 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Approach % 00 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 0.0 1000 0.0 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 O0f 00 00 00 00 00 500 S00} 00 500 00 00 00 00 soo] 00 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 1 1 0 0 2 


6:30 AM 


North East South West 


(¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Volume 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

% Approach Total 0.0 0. 0.0 0.0 0. 0. 0.0 0. 0. 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PHF 0.250 
Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 ¢) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Exiting Leg 1 1 0 0 2 


Total 1 2 1 0 4 
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PDI File #: 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 —_— eee 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 6:30AM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 9:30AM 
Class: Pedestrians 


North a West 


Pr Dm [om [on] oe] we me [oe [oe [on] oem [ore] we [oe Poe [om [oes] mn] mm fw [om [om [om] | Toa 
0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 7 
Approach % 00 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 75.0 25.0 00 00 00 0.0 1000 00 0.0 00 00 00 500 50.0 
Total % 00 00 00 00 00 00 oO] 00 OO 00 00 429 143 571] 00 00 00 00 143 00 143] 00 00 00 00 143 143 28.6 


Exiting Leg Total 0 4 1 2 L 


6:45 AM 


North East South West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 0 4 HE 
Total 0 8 2 0 10 
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PDI File #: | 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North wes 


[ner [West 
0 440 0 0 440 0 ie} 0 ie} 0 1 465 ie} 0 466 0 ie} 31 0 31 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 379 (0) 0 379 0 0 0 0 0 0 481 (0) 0 481 0 5 37 0 42 902 
4:15 PM (0) 417 0 0 417 0 (0) 0 0 0 (0) 478 0 0 478 1 3 29 0 33 928 
4:30 PM 0 417 0 0 417 0 0 0 0 0 0 435 0 0 435 2 3 27 0 32 884 
4:45 PM 0 423 0 0 423 0 0 0 0 0 0 488 0 0 488 2 4 26 0 32 943 
Total 0 1636 0 O 1636 0 (0) 0 0 0 O 1882 0 O 1882 5 15 119 0 139] 3657 
5:00 PM 0 394 0 0 394 0 0 0 (0) 0 (0) 448 (0) 0 448 1 0 42 0 43 885 
5:15 PM 0 390 0 0 390 0 0 1 0 1 0 484 (0) 0 484 1 4 35 0 40 915 
5:30 PM 1 403 0 1 405 0 0 0 0 0 0 471 0 0 471 1 0 21 0 22 898 
5:45 PM 0 381 0 0 381 0 0 0 0 0 1 487 0 0 488 1 0 19 0 20 889 
Total 1 1568 0 1 1570 0 0 1 0 1 1 1890 0 O 1891 4 4 117 (0) 125} 3587 
6:00 PM 0 374 0 0 374 0 0 0 0 3 467 0 470 1 30 0 31 875 
6:15 PM 0 339 (0) 0 339 0 0 0 0 0 3 479 0 0 482 0 0 20 0 20 841 
Total 0 713 0 0 713 0 0 0 0 0 6 946 0 0 952 1 0 50 0 51] 1716 
Grand Total 1 4799 0 1 4801 0 0 1 0 1 8 5634 0 O 5642 12 20 347 0 379] 10823 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.1 99.9 0.0 0.0 3.2 5.3 91.6 0.0 

Total % 0.0 44.3 0.0 0.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 52.1 0.0 0.0 52.1 0.1 0.2 3.2 0.0 3.5 
Exiting Leg Total 5982 28 4812 1} 10823 
Cars 1 4597 0 1 4599 0 0 1 0 1 2 5361 0 0 5363 12 2 326 0 340} 10303 


% Cars 100.0 95.8 0.0 100.0 95.8 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 25.0 95.2 0.0 0.0 95.1} 100.0 10.0 93.9 0.0 89.7 95.2 

Exiting Leg Tota 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Tota 
Buses 


% Buses 


Exiting Leg Tota 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 440 440 465 466 31 937 
3:45 PM 442 442 451 451 926 
4:00 PM 379 379 481 481 902 


417 417 478 478 


0 1678 0 O 1678 0 0 0 0 0 1 1875 0 O 1876 3 9 127 0 139 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 99.9 0.0 0.0 2.2 6.5 91.4 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.949 0.000 0.000 0.949} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.250 0.975 0.000 0.000 0.975] 0.375 0.450 0.858 0.000 0.827| 0.985 

Cars 0 1596 0 O 1596 0 0 0 0) 0 QO 1756 0 O 1756 3 0 117 0 120] 3472 

Cars % 0.0 95.1 0.0 0.0 95.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.7 0.0 0.0 93.6] 100.0 0.0 92.1 0.0 86.3 94.0 

Heavy Vehicles 0 42 0 0 42 0 0 0 0 0 1 97 0 0 98 0 9 9 0 18 158 
Heavy Vehicles % 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 100.0 5.2 0.0 0.0 5.2 0.0 100.0 7.1 0.0 12.9 4.3 
Buses 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 1 0 1 63 

Buses % 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.7 1.7 

Cars Enter Leg QO 1596 0 O 1596 0 0 0 0 0 QO 1756 0 O 1756 3 0 117 0 120] 3472 
Heavy Enter Leg 0 42 0 0 42 0 0 0 0 0 1 97 0 0 98 0 9 9 0 18 158 
Bus Enter Leg 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 1 0 1 63 
Total Entering Leg 0 1678 0 O 1678 0 0 0 0 0 1 1875 0 O 1876 3 9 127 0 139] 3693 
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PDI File #: | 175607 (9) 
Location: N: Route 1A S: Route 1A 
Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 

City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 6:30PM 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Class: 
South west 
Cars Exiting Leg 1873 0 1599 3472 
Heavy Exiting Leg 10 158 
63 


Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 
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PDI File #: | 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe I 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Cars 


North Wes 


[north et 
ie} 413 0 0 413 0 0 0 0 0 0 437 0 0 437 0 ie} 26 ie} 26 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 357 0 0 357 0 0 0 0 0 0 451 0 0 451 0 0 35 0 35 843 
4:15 PM 0 401 0 0 401 0 0 0 0 0 0 448 0 0 448 1 0 26 0 27 876 
4:30 PM 0 403 0 0 403 0 0 0 0 0 0 408 0 0 408 2 1 26 0 29 840 
4:45 PM 0 405 0 0 405 0 0 0 0 0 0 466 0 0 466 2 0 25 0 27 898 
Total QO 1566 0 O 1566 0 0 0 0 0 QO 1773 0) O 1773 5 1 112 0 118] 3457 
5:00 PM 0 372 0 0 372 0 0 0 0 0 0 431 0 0 431 1 0 39 0 40 843 
5:15 PM 0 374 0 0 374 0 0 1 0 1 0 469 0 0 469 1 1 33 0 35 879 
5:30 PM ut 389 0 1 391 0 0 0 0 0 0 452 0 0 452 1 0 21 0 22 865 
5:45 PM 0 369 0 0 369 0 0 0 0 0 0 466 0 0 466 1 0 18 0 19 854 
Total 1 1504 0 1 1506 0 0 1 0 1 O 1818 0 O 1818 4 1 111 0 116] 3441 
6:00 PM 0 362 0 0 362 0 0 0 0 0 456 0 456 1 28 0 29 847 
6:15 PM 0 327 0 0 327 0 0 0 0 0 2 457 0 0 459 0 0 19 0 19 805 
Total 0 689 0 0 689 0 0 0 0 0 2 913 0 0 915 1 0 47 0 48) 1652 
Grand Total 1 4597 0 1 4599 0 0 1 0 1 2 5361 0 O 5363 12; 2 326 0 340] 10303 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 3.5 0.6 95.9 0.0 
Total % 0.0 446 0.0 0.0 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 0.0 0.0 52.1 0.1 0.0 3.2 0.0 3.3 


Exiting Leg Total 5688 4 4610 1] 10303 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


West 
4:45 PM 405 405 466 466 
5:00 PM 372 372 431 431 843 
5:15 PM 374 374 469 469 879 


389 391 452 452 


1 1540 0 1 1542 0 0 1 0 i Oo 1818 0 O 1818 5 1 118 0 124 
0.1 99.9 0.0 0.1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 4.0 08 95.2 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.250 0.951 0.000 0.250 0.952] 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250} 0.000 0.969 0.000 0.000 0.969] 0.625 0.250 0.756 0.000 0.775| 0.970 
Entering Leg 1 1540 0 1 1542 0 0 1 0 1 O 1818 ¢) O 1818 5 1 118 0 124] 3485 
Exiting Leg 1937 1 1546 1] 3485 


Total 3479 2 3364 125] 6970 
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PDI File #: | 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Heavy Vehicles 


North west 


[erh West 
ie} 15 0 0 15 0 ie} 0 ie} 0 1 21 0 0 22 0 0 4 0 4 4 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 5 2 0 7 42 
4:15 PM 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 3 3 0 6 41 
4:30 PM 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 2 1 0 3 30 
4:45 PM 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 4 1 0 5 34 
Total 0 43 0 0 43 0 0 0 0 0 0 83 nt) 0 83 0 14 7 0 21) 147 
5:00 PM 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 2 0 2 29 
5:15 PM 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 3 2 0 5 27 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 16 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 15 0 0 0 0 0 22 
Total 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 1 46 0 0 47 0 3 4 0 7 94 
6:00 PM 0 5 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8 0 2 0 2 15 
6:15 PM 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 1 18 0 0 19 0 0 1 0 1 28 
Total 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 4 23 0 0 27 0 0 3 0 3 43 
Grand Total Oo 118 0 0 118 0 0 0 0 0 6 199 0 0 205 0 18 18 0 36] 359 
Approach % 0.0 1000 00 00 00 O00 00 00 29 971 00 00 00 500 500 00 
Total % 0.0 329 O00 oO 329] 00 oO oo oo oo] 17 554 O00 00 5711 00 50 50 00 100 


Exiting Leg Total 217 24 118 0 359 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 15 21 22 41 
3:45 PM 7 34 
4:00 PM 10 42 


10 


0 42 0 0 42 0 0 0 0 0 zl 97 0 0 98 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 99.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 


Entering Leg 0 42 0 0 42 0 0 0 ¢) 0 1 97 0 0 98 0 9 9 0 18 158 
Exiting Leg 106 10 42 0 158 


Total Volume 


% Approach Total 


Total 148 10 140 18 316 
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PDI File #: 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Buses 


North Wes 


[neh wet 
0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 1 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 17 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 11 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 14 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 11 
Total 0 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 0 0 0 0 0 53 
5:00 PM 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 1 13 
5:15 PM 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 9 
5:30 PM 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 17 
5:45 PM 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 1 13 
Total 0 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26 0 0 2 0 2 52 
6:00 PM 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
6:15 PM 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 8 
Total 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 21 
Grand Total 0 84 0 0 84 0 0 0 0 0 0) 74 0 0 74 0 0 3 0 3 161 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
Total % 0.0 52.2 0.0 0.0 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 


Exiting Leg Total 77 0 84 0 161 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 12 20 
3:45 PM 10 15 
4:00 PM 17 


11 


R 


Total Volume 


0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 1 0 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 


Entering Leg 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 0 0 1 0 1 63 
Exiting Leg 23 0 40 0 63 


% Approach Total 


Total 63 0 62 1 126 
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PDI File #: 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 oe 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North a West 


Pr [mm [om [on] nea] we oe [om [oe [on] orn [ore] we [oe Pwo [om [oso] mn] om fw [om [om [oon] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 00 00 OO} 00 00 00 00 08 00 00 


Exiting Leg Total 0 (0) 0 0 ¢) 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


Nort a a 
FS ed 
3:30 PM 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 (¢) 0 (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 
3:45 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 
Exiting Leg 
Total 0 0 0 0 0 
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PDI File #: 175607 (9) 

Location: N: Route 1A S: Route 1A 

Location: _E: Hess Driveway W: Jug Handle 
City, State: Boston, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 —_— eee 
46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Start Time: 3:30PM Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 
Class: Pedestrians 


North a West 


Pe Dm [om [ov] fee] wm [oe [om [oe [ome] oem [or] ce [oe Dm [om [oes] mn] om fw [om [om [om] or] To 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0) 0 1 ie} 1 6 


0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Grand Total 0 0 0 0 0 1 a 0 0 0 0 6 9 15 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 3 21 
Approach % 0.0 00 00 00 00 100.0 0.0 0.0 00 00 400 60.0 00 00 00 00 50.0 500 0.0 0.0 00 00 333 667 

Total % 00 00 00 00 00 48 48[ 00 00 00 00 286 429 714 00 00 00 OO 48 48 95) 00 00 00 00 48 95 143 


Exiting Leg Total 1 15 2 3 21 


3:30 PM 


North East South West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 8 0 0 (¢) 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 13 
Exiting Leg 1 8 2 2 13 
Total 2 16 4 4 26 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTEs 
EndTime: 9:30 AM oes” 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


287 95 10 392 8 0 8 0 0 0 0 ie} 46 167 ie} 213 


7:00 AM 278 71 3 352 12 0 12 0 0 0 0 0 42 223 0 265 629 

7:15 AM 338 69 9 416 15 0 15 0 sl 0 0 1 37 297 al 335 767 

7:30 AM 322 75 7 404 16 0 16 0 0 0 0 0 49 238 0 287 707 

7:45 AM 342 53 7 402 16 0 16 0 0 0 0 0 56 265 0 321 739 

Total 1280 268 26 61574 59 0 59 0 1 0 0 1 184 1023 1 1208] 2842 

8:00 AM 343 84 5 432 6 0 6 0 0 0 0 0 93 247 0 340 778 

8:15 AM 282 91 4 377 15 0 15 0 0 0 0 0 103 226 0 329 721 

8:30 AM 273 67 7 347 14 0 14 0 0 0 0 0 84 248 0 332 693 

8:45 AM 230 48 6 284 13 0 13 0 0 0 0 0 60 208 0 268 565 

Total 1128 290 22 1440 48 0 48 0 0 0 0 0 340 929 0 1269] 2757 

9:00 AM 217 41 9 267 11 0 11 0 0 1 1 78 169 247 526 

9:15 AM 215 53 8 276 13 0 13 0 1 0 0 1 60 171 0 231 521 

Total 432 94 17 543 24 0 24 0 1 1 0 2 138 340 0 478] 1047 

Grand Total 3378 824 82 4284 150 0 150 0 2 1 0 3 764 2644 1 3409} 7846 

Approach % 78.9 19.2 1.9 100.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 22.4 77.6 0.0 

Total % 43.1 10.5 10 54.6 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 33.7 0.0 43.4 

Exiting Leg Total 2728 0 1738 3380] 7846 

Cars 3283 812 79 4174 115 0 115 0 2 1 0 3 720 = = 2552 1 3273) +7565 

% Cars 97.2 98.5 96.3 97.4 76.7 0.0 76.7 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 94.2 96.5 100.0 96.0 96.4 

Exiting Leg Tota’ 7565 

Heavy Vehicles 184 

% Heavy Vehicles 2.3 

Exiting Leg Tota 184 

Buses 97 

% Buses 1.2 

Exiting Leg Tota’ 97 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM ———erxr Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 
7:15 AM 0) 767 


7:30 AM 707 


Total Volume 2991 


1345 281 1047 1 = 1283 
81.6 0.1 
0.881 0.250 0.943] 0.961 


% Approach Total 


81.3 


PHF 0.632 


Cars 1309 276 27» «1612 39 0 39 0 1 0 0 1 220 1013 1 1234] 2886 

Cars % 97.3 98.2 964 97.5] 73.6 0.0 73.6 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0] 936 968 1000 96.2] 96.5 

Heavy Vehicles 17 3 0 20 12 0 12 0 0 0 0 0 14 23 (0) 37 69 
Heavy Vehicles % 1.3 1.1 0.0 1.2) 22.6 0.0 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.2 0.0 2.9 2.3 
Buses 19 2 1 22 2 0 2 0 0 0 0 0 1 11 0 12 36 

Buses % 1.4 0.7 3.6 1.3 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 0.0 0.9 1.2 

Cars Enter Leg 1309 276 27. = 1612 39 0 39 0 1 0 0 4 220 1013 1 1234] 2886 
Heavy Enter Leg 17 3 0 20 12 0 12 0 0 0 0 0 14 23 0 37 69 
Bus Enter Leg 19 2 1 22 2 0 2 0 0 0 0 0 1 11 (0) 12 36 
Total Entering Leg 1345 281 28 1654 53 0 53 0 1 0 0 i 235 1047 1 1283] 2991 
Cars Exiting Leg 1041 0 535 1310] 2886 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1 SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 PRECISION 


DATA 
Start Time: 6:30AM Oe 
EndTime: 9:30AM oetmaltdaterequestiapaliccom 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Winthrop Avenue (Route 145] Route 1 NB UTurn Ramp Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 


Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
a INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
cane’ eanen pele 
Class: Cars 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


281 92 10 383 6 0 6 (e) 0 0 0 ie} 45 162 ie} 207 


6:30 AM 


7:00 AM 264 71 3 338 11 0 11 0 0 0 0 0 38 216 0 254 603 
7:15 AM 325 69 9 403 6 0 6 0 1 0 0 fl 35 284 1 320 730 
7:30 AM 312 73 7 392 14 0 14 0 0 0 0 0 46 233 0 279 685 
7:45 AM 334 51 6 391 13 0 13 0 0 0 0 0 52 256 0 308 712 
Total 1235 264 25 1524 44 0 44 0 1 0 0 a 171 989 1 1161] 2730 
8:00 AM 338 83 5 426 6 0 6 0 0 0 0 0 87 240 0 327 759 
8:15 AM 274 91 4 369 11 0 11 0 0 0 0 0 95 216 0 311 691 
8:30 AM 262 66 7 335 12 0 12 0 0 0 0 0 81 240 0 321 668 
8:45 AM 224 46 5 275 9 0 9 0 0 0 0 0 59 198 0 257 541 
Total 1098 286 21 = =1405 38 0 38 0 0 0 0 0 322 894 QO 1216) 2659 
9:00 AM 212 40 8 260 10 0 10 0 0 1 4 72 162 234 505 
9:15 AM 207 53 8 268 11 0 11 0 sl 0 0 1 55 164 0 219 499 
Total 419 93 16 528 21 0 21 0 1 1 0 2 127 326 0 453] 1004 
Grand Total 3283 812 79 4174 115 0 115 0 2 4 0 3 720 2552 1 3273) 7565 
Approach % 78.7 19.5 1.9 100.0 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 22.0 78.0 0.0 
Total % 43.4 10.7 10 55.2 1,5 0.0 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 33.7 0.0 43.3 


Exiting Leg Total 2633 0 1647 3285] 7565 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM —e—_er Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp ew Avenue (Route 145 
7:15 AM 


Total Volume 


1309 276 1612 1013 1 1234 
81.2 17.1 1.7 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 17.8 82.1 0.1 


% Approach Total 


PHF 0.968 0.831 0.750 0.946] 0.696 0.000 0.696] 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250) 0.632 0.892 0.250 0.943] 0.951 
Entering Leg 1309 276 27 = 1612 39 0 39 0 1 0 0 1 220 1013 1 1234] 2886 
Exiting Leg 1041 0 535 1310] 2886 


Total 2653 39 536 2544) 5772 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM ee 
EndTime: 9:30 AM Or Eat dtarequestsopailccom 
Class: Heavy Vehicles 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


3 3 ie} 6 2 0 2 0 0 0 0 ie} 1 4 0 5 1 


6:30 AM 


7:00 AM 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 7 11 
7:15 AM 4 0 0 4 8 0 8 0 0 0 0 0 2 8 0 10 22 
7:30 AM 7 2 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 6 16 
7:45 AM 2 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 4 6 0 10 15 
Total 16 2 0 18 13 0 13 0 0 0 0 0 13 20 0 33 64 
8:00 AM 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 11 16 
8:15 AM 4 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 6 6 0 12 18 
8:30 AM 7 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 14 
8:45 AM 5 1 0 6 4 0 4 0 0 0 0 0 1 8 0 19 
Total 20 2 0 22 7 0 7 0 0 0 0 0 14 24 0 38 67 
9:00 AM 1 1 0 1 0 0 0 0 10 16 
9:15 AM 6 0 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 4 6 0 10 18 
Total 10 1 0 11 3 0 3 0 0 0 0 0 9 11 0 20 34 
Grand Total 49 8 0 57 28 0 28 0 0 0 0 0 38 61 0 99 184 
Approach % 86.0 14.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.4 61.6 0.0 
Total % 26.6 4.3 0.0 31.0 15,2 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 33.2 0.0 53.8 


Exiting Leg Total 61 0 74 49 184 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15AM | Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp eee ees: Avenue (Route 145 


Total Volume 


17 3 0 20 12 0 0 23 0 37 
85.0 15.0 0.0 100.0 0.0 37.8 62.2 0.0 


% Approach Total 


PHF 0.607 0.375 0.000 0.556] 0.375 0.000 0.375} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.700 0.719 0.000 0.841 
Entering Leg 17 3 0 20 12 0 12 0 0 0 0 0 14 23 0 37 69 
Exiting Leg 23 0 29 17 69 


Total 43 12 29 54 138 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
a INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
ca Bee oa 
Class: Buses 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


3 0 0 3 0 0 0 e) 0 0 0 ie} ie} 1 0 1 4 


6:30 AM 


7:00 AM 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 15 
7:15 AM 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 15 
7:30 AM 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 
7:45 AM 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 12 

Total 29 2 1 32 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 14 48 
8:00 AM 1 0 0 al 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 e) 2 3 
8:15 AM 4 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 6 12 
8:30 AM 4 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 5 11 
8:45 AM 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 

Total 10 2 1 13 3: 0 3 0 0 0 0 0 4 11 0 15 31 
9:00 AM 1 0 ¢) 0 0 0 0 0 1 2 
9:15 AM 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Total 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 9 
Grand Total 46 4 3 53 7 0 7 0 0 0 0 0 6 31 0 37 97 
Approach % 86.8 7.5 5.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 83.8 0.0 

Total % 47.4 4.1 3.1 54.6 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 32.0 0.0 38.1 


Exiting Leg Total 34 0 17 46 97 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM —— ere Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp ese Avenue (Route 145 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 29 2 1 32 2 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 14 48 
Exiting Leg 15 0 4 29 48 
Total 47 2 4 43 96 
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PDI File #: | 175607 (11) 
Location: $: Route 1 SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTEs 
erate GAR eee eae 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Winthrop Avenue (Route 145] Route 1 NB UTurn Ramp Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


fat Southeast [south West 


[ae [on [oe en] sive wn fre] we [om [oon] ee] cen] [oe [me [oon] wm] rn] om | tot 
0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM Al 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
8:00 AM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Al 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 1 0 0 0 0 0 0 2 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 3 0 (e) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 (e) 0 0 0 0 0 5 
Approach % 100.0 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 0.0 1000 0.0 00 00 00 00 

Total % 60.0 00 00 00 00 60.0] 00 00 00 00 oO] 00 00 00 00 00 400 400) 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 0 0 2 3 5 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


Pest Stheast South est 
Pas Do [ee or [ae [fre see re oe [om [oe] orm] ee] om [om [om [ree] oon on] me | ot 
7:30 AM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 


1 

1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 


0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Volume 0 0 3 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 (0) 0 


3 0 0 0 
100.0 00 0 0. 0.0 0.0 ©. 0.0 © ©0.0 0.0 00 00 0 0.0 100.0 0.0 0. 00 00 ©. 


0.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 


% Approach Total 


1.000 


Entering Leg 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 0 0 1 


Total 3 0 2 3 8 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
" INDUSTRIES, LLC 
ee ee Seminar 
End Time: 9:30 AM "<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


Winthrop Avenue (Route 145} Route 1 NB UTurn Ramp Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


fast Southeast | south West 


[ae [om [oe em] sion] om fre] we [om [oon] re] en] we [oe [me [oon] wm] rn] om | tot 
0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 
Total 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 6 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 6 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0) 0 1 
Total 0 0 0 ie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 
Grand Total 0 0 e) 2 0 2 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 5 8 13 0 0 0 0 0 0 15 
Approach % 0.0 00 00 1000 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 385 615 00 00 00 00 00 
Total % 00 O00 00 133 00 133) 00 00 00 00 oof 00 00 OO 00 333 533 867, 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 2 e) 13 0 15 


7:15 AM 


East Southeast South West 


Winthrop Avenue (Route 145} Route 1 NB UTurn Ramp Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 2 ¢) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fe 5 7 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 
Total 4 0 14 0 18 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FTEs 
EndTime: 6:30 PM oes” 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


341 72 4 417 38 0 38 0 0 0 0 0 51 272 0 323 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 368 55 4 427 30 0 30 0 0 0 (0) 0 59 331 0 390 847 

4:15 PM 325 48 7 380 32 0 32 0 0 0 (e) 0 64 326 (e) 390 802 

4:30 PM 276 55 7 338 27 0 27 0 0 0 0 0 50 328 0 378 743 

4:45 PM 317 66 4 387 26 0 26 0 0 0 0 0 49 344 0 393 806 

Total 1286 224 22 1532 115 0 115 0 0 0 0 0 222 1329 QO 1551} 3198 

5:00 PM 372 55 7 434 26 0 26 0 0 0 0 0 46 364 (0) 410 870 

5:15 PM 355 53 5 413 35 0 35 0 0 0 0 0 31 308 (0) 339 787 

5:30 PM 340 63 13 416 24 0 24 0 0 0 0 0 52 333 0 385 825 

5:45 PM 344 52 7 403 32 0 32 0 0 0 0 0 52 277 0 329 764 

Total 1411 223 32 1666 117 0 117 0 0 0 0 0 181 1282 O 1463) 3246 

6:00 PM 296 44 2 342 35 0 35 0 (0) 0 0 48 314 362 739 

6:15 PM 271 46 4 321 22 0 22 0 0 0 0 0 43 268 0 311 654 

Total 567 90 6 663 57 0 57 0 0 0 0 0 91 582 0 673} 1393 

Grand Total 3892 670 67 4629 352 0 352 0 0 0 0 0 589 3763 0 4352] 9333 

Approach % 84.1 14.5 1.4 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 86.5 0.0 

Total % 41.7 7.2 0.7 49.6 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 40.3 0.0 46.6 

Exiting Leg Total 3830 0 1611 3892] 9333 

Cars 3838 629 66 4533 290 0 290 0 0 0 0 0 541 3721 0 4262} 9085 

% Cars 98.6 93.9 985 97.9} 82.4 0.0 82.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 91.9 98.9 0.0 97.9} 97.3 

Exiting Leg Tota’ 9085 

Heavy Vehicles 186 

% Heavy Vehicles 2.0 

Exiting Leg Tota 186 

Buses 62 

% Buses 0.7 

Exiting Leg Tota’ 62 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


4:45 PM 

4:45 PM 317 66 4 387 26 26 49 344 393 

5:00 PM 372 55 7 434 26 26 46 364 410 

5:15 PM 413 35 35 308 787 


416 2 24 333 
6 11 


4 
1384 237 29 1650 111 0 1 0 0 0 0 ¢) 178 1349 QO 1527 
83.9 14.4 1.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 88.3 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.930 0.898 0.558 0.950} 0.793 0.000 0.793} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.856 0.927 0.000 0.931] 0.945 

Cars 1374 216 28 1618 92 0 92 0 0 0 0 0 171 = 1339 0 1510} 3220 

Cars % 99.3 91.1 96.6 98.1 82.9 0.0 82.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.1 99.3 0.0 98.9 97.9 

Heavy Vehicles 7 20 1 28 13 0 13 0 0 0 0 0 7 8 0 15 56 
Heavy Vehicles % 0.5 8.4 3.4 1.7 11.7 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.6 0.0 1.0 1.7 
Buses 3 1 0 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 2 ¢) 2 12 

Buses % 0.2 0.4 0.0 0.2 5.4 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 

Cars Enter Leg 1374 216 28 1618 92 0 92 0 0 ) 0 0 171 = 1339 0 1510} 3220 
Heavy Enter Leg 7 20 1 28 13 0 13 0 0 0 0 0 7 8 (0) 15 56 
Bus Enter Leg 3 1 0 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 2 12 
Total Entering Leg 1384 237 29 1650 111 0 111 0 0 ) 0 0 178 ©1349 O 1527] 3288 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


175607 (11) 


S: Route 1 SB Onramp 
E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 


Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume 

13796.00 

Tuesday, May 09, 2017 PRECISION 
mula ima 
6:30 PM ore alk datrequestsapallecom 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


East Southeast South West 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
a INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
cRuHines “BAUM pele 
Class: Cars 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


333 68 4 405 35 0 35 0 ie} (0) 0 0 46 266 ie} 312 


4:00 PM 356 54 4 414 25 0 25 0 0 0 0 0 53 327 0 380 819 
4:15 PM 321 47 7 375 25 0 25 0 0 0 0 0 60 323 0 383 783 
4:30 PM 272 51 7 330 18 0 18 0 0 0 0 0 45 323 0 368 716 
4:45 PM 316 58 4 378 19 0 19 0 0 0 0 0 47 340 0 387 784 
Total 1265 210 22 1497 87 0 87 0 0 0 0) 0 205 1313 QO 1518) 3102 
5:00 PM 367 48 7 422 23 0 23 0 0 0 0 0 45 362 0 407 852 
5:15 PM 353 49 5 407 31 0 31 0 0 0 0 0 29 307 0 336 774 
5:30 PM 338 61 12 411 19 0 19 0 0 0 0 0 50 330 0 380 810 
5:45 PM 338 49 7 394 25 0 25 0 0 0 0 0 48 272 0 320 739 
Total 1396 207 31 = 1634 98 0 98 0 0 0 0 0 172 «1271 QO 1443) 3175 
6:00 PM 295 44 2 341 32 0 32 0 0 0 0 41 314 355 728 
6:15 PM 267 46 4 317 15 0 15 0 0 0 0 0 39 265 0 304 636 
Total 562 90 6 658 47 0 47 0 0 0 0 0 80 579 0 659} 1364 
Grand Total 3838 629 66 4533 290 0 290 0 0 0 0 0 541 3721 QO 4262} 9085 
Approach % 84.7 13.9 15 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 87.3 0.0 
Total % 42.2 6.9 0.7 49.9 3.2 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 41.0 0.0 46.9 


Exiting Leg Total 3787 ie} 1460 3838] 9085 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:45 PM —e—_ew: Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp eee ee: Avenue (Route 145 


4:45 PM 


1339 
88.7 
0.925 


0 
0.0 
0.000 0.928] 0.945 


Total Volume 1374 216 3220 
84.9 13.3 


0.936 0.885 


11.3 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.855 


% Approach Total 
PHF 


0.583 0.959] 0.742 0.000 0.742 


Entering Leg 1374 216 28 1618 92 0 92 0 0 0 0 0 171 =1339 0 1510} 3220 
Exiting Leg 1367 0 479 1374} 3220 


Total 2985 92 479 2884) 6440 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM ee 
EndTime: 6:30PM Or Eat dtarequestsopailccom 
Class: Heavy Vehicles 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


4 3 0 7 2 0 2 0 ie} (0) 0 ie} 5 2 0 7 1 


3:30 PM 


4:00 PM 3 1 0 4 5 0 5 0 0 0 0 0 4 3 0 7 16 
4:15 PM 1 1 0 2 6 0 6 0 0 0 0 0 4 2 0 6 14 
4:30 PM 2 4 0 6 7 0 7 0 0 0 0 0 5 3 0 8 21 
4:45 PM 1 8 0 9 5 0 5 0 0 0 0 0 2 3 0 5 19 
Total 7 14 0 21 23 0 23 0 0 0 0 0 15 11 0 26 70 
5:00 PM 3 6 0 9 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 15 
5:15 PM 2 4 0 6 3 0 3 0 0 0 0 0 D 0 0 2 11 
5:30 PM 1 2 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 5 11 
5:45 PM 6 2 0 8 5 0 5 0 0 0 0 0 3 3 0 6 19 
Total 12 14 1 27 13 0 13 0 0 0 0 0 8 8 0 16 56 
6:00 PM 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 7 0 7 10 
6:15 PM 3 0 0 3 5 0 5 0 0 0 0 0 4 1 0 5 13 
Total 4 0 0 4 7 0 7 0 0 0 0 0 11 1 0 12 23 
Grand Total 32 37 1 70 46 0 46 0 0 0 0 0 45 25 0 70] 186 
Approach % 45.7 529 14 100.0 0.0 00 O00 00 00 64.3 35.7 0.0 
Total % 17.2 199 O05 3761 247 40.0 247/ 00 00 00 00 oOo] 242 134 00 37.6 


Exiting Leg Total 26 0 128 32 186 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:45 PM_ | Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp eee: Avenue (Route 145 


Total Volume 


47.8 52.2 
0.550 0.500 0.000 0.523} 0.679 


% Approach Total 


0.000 0.679] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.792 0.917 0.000 0.833] 0.857 


Entering Leg 11 12 0 23 19 0 19 0 0 0 0 0 19 11 0 30 72 
Exiting Leg 11 0 50 11 72 


Total 34 19 50 41 144 
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PDI File #: 175607 (11) 
Location: $: Route 1SB Onramp 
Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
mI INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
SeaNRiGes JEaUrBAA Sea SSS aaa es 
Class: Buses 


Winthrop Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


4 1 0 5 1 0 1 0 ie} (0) 0 ie} ie} 4 ie} 4 1 


3:30 PM 


4:00 PM 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 12 
4:15 PM 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
4:30 PM 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
4:45 PM 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Total 14 0 0 14 By} 0 5 0 0 0 0) 0 2 5 0 7 26 
5:00 PM 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5:15 PM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
5:30 PM 1 0 (¢) Al 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
5:45 PM 0 1 0 A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 
Total 3 2 0 5 6 0 6 0 0 0 0 0 1 3 0 4 15 
6:00 PM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
6:15 PM 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 
Total 1 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 
Grand Total 22 4 0 26 16 0 16 0 0 0 0 0 3 17 0 20 62 
Approach % 84.6 15.4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 85.0 0.0 
Total % 35.5 6.5 0.0 41.9 25.8 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 27.4 0.0 32.3 


Exiting Leg Total 17 0 23 22 62 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM —e_ew: Avenue (Route 145 Route 1 SB Onramp eee: Avenue (Route 145 


Total Volume 


16 2 0 18 3 0 3 0 0 0 0 0 2 9 0 
88.9 11.1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 81.8 0.0 


Entering Leg 16 2 0 18 3 0 3 0 0 0 0 0 2 9 0 11 32 
Exiting Leg 9 0 7 16 32 


% Approach Total 


Total 27 3 7 27 64 
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PDI File #: | 175607 (11) 
Location: $: Route 1 SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FTEs 
EndTime: 6:30 PM oes” 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Winthrop Avenue (Route 145} Route 1 NB UTurn Ramp Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


fast Southeast | south West 


[ae [on [oe ce] em] sion mn foe] we [om [oon] ee] en] oe [oe [me [oon] we] rn] om | tot 
ie} 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Grand Total 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 5 
Approach % 100.0 00 00 00 00 100.0 00 00 00 0.0 00 00 00 667 33.3 00 00 00 00 00 

Total % 200 00 00 00 0.0 200f 200 00 00 00 200/ 00 00 00 00 400 200 600/ 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 0 0 4 il 5 


3:30 PM 


East Southeast South West 


Winthrop Avenue (Route 145] Route 1 NB UTurn Ramp Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Exiting Leg 0 0 0 1 1 
Total 1 0 0 1 2 
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PDI File #: | 175607 (11) 
Location: S$: Route 1SB Onramp 
Location: E: Winthrop Avenue (Route 145 W: Winthrop Avenue (Route 145 SE: Route 1 NB UTurn Ramp 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
" INDUSTRIES, LLC 
eae emnsreeae 
End Time: 6:30 PM '<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


Winthrop Avenue (Route 145} Route 1 NB UTurn Ramp Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


fat Southeast | South West 


SN 
ie} 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 1 1 0 0 ie} 0 ie} 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dl 0 1 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 5 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 (e) 0 0 0 0 0 2 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 4 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 7 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 0 0 0 0 0 0 15 
Approach % 00 080 00 00 00 0.0 00 00 00 0.0 0.0 00 00 333 667 0.0 00 00 00 00 

Total % 00 080 00 00 00 oof 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 33.3 66.7 1000] 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 0 e) 15 0 15 


4:45 PM 


East Southeast South West 


Winthrop Avenue (Route 145} Route 1 NB UTurn Ramp Route 1 SB Onramp Winthrop Avenue (Route 145 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 
Total ie} 0 16 0 16 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM ae 
EndTime: 9:30 AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Email: datarequests@pdillc.com 
American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North Wes 


[North West 
32 229 0 0 261 47 329 0 0 376 0 117 0 0 117 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 51 204 0 0 255 46 308 1 0 355 0 143 0 0 143 0 0 0 0 0 753 
7:15 AM 72 218 0 0 290 70 268 1 0 339 0 174 0 0 174 0 0 0 0 0 803 
7:30 AM 107 201 0 0 308 78 238 2 0 318 0 158 0 0 158 0 0 0 0 0 784 
7:45 AM 84 174 0 0 258 68 250 0 0 318 0 140 0 0 140 0 0 0 0 0 716 
Total 314 797 0 O 1111 262 1064 4 0 1330 0 615 0 0 615 0 0 0 0 O}| 3056 
8:00 AM 72 211 0 0 283 58 235 0 0 293 0 149 0 0 149 0 0 0 0 0 725 
8:15 AM 62 217 0 0 279 78 303 0 0 381 0 159 0 0 159 0 0 0 0 0 819 
8:30 AM 65 223 0 0 288 86 276 1 0 363 0 137 0 0 137 0 0 0 0 0 788 
8:45 AM 53 218 0 0 271 57 292 0 0 349 0 127 0 0 127 0 0 0 0 0 747 
Total 252 869 0 O 1121 279 1106 1 0 1386 0 572 0 0 572 0 0 0 0 O} 3079 
9:00 AM 53 200 0 0 253 64 258 2 324 0 158 0 158 0 0 0 0 735 
9:15 AM 56 204 0 260 58 298 356 0 147 147 0 763 
Total 109 404 0 0 513 122 556 2 0 680 0 305 0 0 305 0 0 0 0 O} 1498 
Grand Total 749 = 2507 0 O 3256 756 3328 10 0 4094 QO 1759 0 QO 1759 0 0 0 0 Oo} 9109 
Approach % 23.0 77.0 0.0 0.0 18.5 81.3 0.2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 8.2 27.5 0.0 0.0 35.7 8.3 36.5 0.1 0.0 44.9 0.0 19.3 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 2515 0 2517 4077} 9109 
Cars 702 29-2281 0 0 2983 706 3141 10 0 3857 QO 1571 0 QO 1571 0 ¢) 0 (¢) O} 8411 

% Cars 93.7 91.0 0.0 0.0 91.6 93.4 94.4 100.0 0.0 94.2 0.0 89.3 0.0 0.0 89.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92:3 

Exiting Leg Tota 8411 
Heavy Vehicles 553 
% Heavy Vehicles 6.1 
Exiting Leg Tota 553 
Buses 145 

% Buses 1.6 

Exiting Leg Tota 145 


8:15 AM 279 78 303 381 159 819 


8:30 AM 


Total Volume 


% Approach Total 
PHF 


21.4 


78.6 


0.0 


0 
0.0 


0.896 0.962 0.000 0.000 0.947 


288 


1091 


86 


285 
20.1 


0.828 0.932 


276 


1129 
79.7 


3 
0.2 
0.375 


0 
0.0 


363 
349 
324 
1417 


137 
127 
158 


0.000 0.930] 0.000 0.914 0.000 0.000 0.914} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


788 


Cars 212 764 0 0 976 265 1069 3 0 1337 0 511 0 0 511 0 0 0 0 O| 2824 

Cars % 91.0 89.0 0.0 0.0 89.5 93.0 94.7 100.0 0.0 944 0.0 88.0 0.0 0.0 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.4 

Heavy Vehicles 16 82 0 0 98 18 38 0 0 56 0 57 0 0 57 0 0 0 0 0 211 
Heavy Vehicles % 6.9 9.6 0.0 0.0 9.0 6.3 3.4 0.0 0.0 4.0 0.0 9.8 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 
Buses 5 12 0 0 17 2 22 0 0 24 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 54 

Buses % 2.1 1.4 0.0 0.0 1.6 0.7 1.9 0.0 0.0 1.7 0.0 2.2 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 

Cars Enter Leg 212 764 0 0 976 265 1069 3 0 1337 0 511 0 0 511 0 0 0 0 O| 2824 
Heavy Enter Leg 16 82 0 0 98 18 38 0 0 56 0 57 0 0 57 0 0 0 0 0 211 
Bus Enter Leg 5 12 0 0 17 2 22 0 0 24 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 54 
Total Entering Leg 233 858 0 0 1091 285 1129 3 QO 1417 0 581 0 0 581 0 0 0 0 O}| 3089 
Cars Exiting Leg 776 0 767 1281] 2824 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTE 
eat aiec. MN aDIARA el 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North South Wes 


: 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 


Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
eaaTiwies. SanAN eee 
Class: Cars 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North Wes 


[Non Wet 
32 215 0 0 247 44 304 0 ie} 348 0 105 0 0 105 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 47 186 0 0 233 44 297 1 0 342 0 131 0 0 131 0 0 0 0 0 706 
7:15 AM 67 201 0 0 268 67 252 1 0 320 0 153 0 0 153 0 0 0 0 0 741 
7:30 AM 102 189 0 0 291 75 221 2 0 298 0 146 0 0 146 0 0 0 0 0 735 
7:45 AM 78 159 0 0 237 65 237 0 0 302 0 130 0 0 130 0 0 0 0 0 669 
Total 294 735 0 oO 1029 251 1007 4 O 1262 0 560 0 0 560 0 0 0 0 O} 2851 
8:00 AM 69 194 0 0 263 54 225 0 0 279 0 132 0 0 132 0 0 0 0 0 674 
8:15 AM 59 198 0 0 257 72 290 0 0 362 0 147 0 0 147 0 0 0 0 0 766 
8:30 AM 61 204 0 0 265 81 263 1 0 345 0 118 0 0 118 0 0 0 0 0 728 
8:45 AM 44 197 0 0 241 55 277 0 0 332 0 110 0 0 110 0 0 0 0 0 683 
Total 233 793 0 O 1026 262 1055 1 O 1318 0 507 0 0 507 0 0 0 0 O} 2851 
9:00 AM 48 165 0 0 213 57 239 2 298 0 136 0 136 0 0 0 0 647 
9:15 AM 53 181 0 0 234 52 281 0 0 333 0 127 0 0 127 0 0 0 0 0 694 
Total 101 346 0 0 447 109 520 2 0 631 0 263 0 0 263 0 0 0 0 O} 1341 
Grand Total 702 = =2281 0 O 2983 706 = 3141 10 0 3857 QO 1571 0 O 1571 0 0 0 0 O} 8411 
Approach % 23.5 76.5 0.0 0.0 18.3 81.4 0.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 8.3 27.1 0.0 0.0 35.5 8.4 37.3 0.1 0.0 45.9 0.0 18.7 0.0 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 2277 0 2291 3843] 8411 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM 

North 
7:00 AM 47 186 233 44 297 342 131 131 706 
7:15 AM 67 201 268 67 252 320 153 153 741 


298 146 
302 
1262 


Total Volume 


0 
0.0 


1029 251 1007 


19.9 79.8 


4 
0.3 


0 
0.0 


0 
0.0 


28.6 
0.721 


71.4 0.0 100.0 


% Approach Total 
PHF 


Entering Leg 294 735 0 0 1029 251 1007 4 0 1262 0 560 ¢) 0 560 0 0 0 0 O} 2851 
Exiting Leg 811 0 739 1301] 2851 


Total 1840 1262 1299 1301} 5702 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30 AM ETE ea 
Bestics. aaaOnk KA one ene eens 
Class: Heavy Vehicles 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North Wes 


[North West 
0 14 0 0 14 2 22 0 0 24 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 2 17 ) ) 19 1 7 ) ) 8 ) 10 0) ) 10 0) 0 0 0) 0) 37 
7:15 AM ) 15 0) ) 15 2 12 ) 0) 14 ) 17 ) ty) 17 0) 0) 0 0 0) 46 
7:30 AM 1 11 0) ) 12 2 13 ) 0) 15 ) 10 ) ) 10 ) 0 ) 0) 0) 37 
7:45 AM 3 14 0) ) 17 2 11 ) 0) 13 0 8 ) ) 8 ) 0 ) 0) ) 38 
Total 6 57 ) ) 63 7 43 ) ) 50 0) 45 ) ) 45 ) ) ) ) o| 158 
8:00 AM 2 13 0 ) 15 3 7 ) 0 10 0) 13 0) ) 13 0 0 0) 0 0) 38 
8:15 AM 2 18 ) ) 20 6 9 ) 0) 15 ) 9 ) ) 9 ) 0) 0) 0 0) 44 
8:30 AM 2 17 0 ) 19 4 9 ) ) 13 0) 17 ) ) 17 0) 0) 0 0) ) 49 
8:45 AM 7 20 0) ) 27 1 9 ) 0 10 0) 15 ) ) 15 ) 0) ) 0) ) 52 
Total 13 68 ) ) 81 14 34 ) 0) 48 ) 54 ) ) 54 ) 0) ) ) Oo} 183 
9:00 AM 5 27 0) 0) 32 7 11 0) 18 0 16 0) 16 0 0) 0) 0) 66 
9:15 AM 3 19 ) ) 22 3 12 ) 0 15 0) 18 0) ) 18 0) 0) 0 0) ) 55 
Total 8 46 0 ) 54 10 23 ) 0 33 ) 34 0 ) 34 ) ) ) 0 o} 121 
Grand Total 27-197 0 0 224 39 = 135 ) Oo 174 Oo 155 0 Oo 155 ) ) ) ) o] 553 
Approach % 12.1 87.9 0.0 0.0 224 77.6 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 49 35.6 0.0 0.0 40.5 7.1 24.4 0.0 0.0 31.5 0.0 28.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 194 0 197 162 553 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 

8:30 AM 19 4 9 13 17 49 

8:45 AM 27 1 52 
vf 66 
3 55 


Total Volume 


17.0 83.0 0.0 100.0 


% Approach Total 


Entering Leg 17 83 0 0 100 15 41 0 0 56 0 66 0 0 66 0 0 0 0 0 222 
Exiting Leg 81 0 83 58 222 
Total 181 56 149 58 444 
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PDI File #: | 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
EndTime: 9:30 AM OF eraltdatrequestaapliccom 
Class: Buses 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North Wes 


[Nenh Wet 
0 0 0 0 ie} 1 3 0 ie} 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 2 1 0 0 3 1 4 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 10 
7:15 AM 5 2 0 0 7 1 4 0 0) 5 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 16 
7:30 AM 4 1 0 0 5 1 4 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 12 
7:45 AM 3 1 0 0 4 1 2 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9 
Total 14 5 0 0 19 4 14 0 0 18 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 47 
8:00 AM 1 4 0 0 5 1 3 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 13 
8:15 AM 1 1 0 0 2 0 4 0 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 9 
8:30 AM 2 2 0 0 4 1 4 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 11 
8:45 AM 2 1 0 0 3 uy 6 0 0 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 12 
Total 6 8 0 0 14 3 17 0 0 20 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 45 
9:00 AM ¢) 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 22 
9:15 AM 0 4 0 0 4 3 3: 0 0 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 14 
Total 0 12 0 0 12 3 13 0 0 16 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 36 
Grand Total 20 29 0 0 49 11 52 0 0 63 0 33 0 0 33 0 0 0 0 0 145 
Approach % 40.8 59.2 0.0 0.0 17.5 82.5 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 13.8 20.0 0.0 0.0 33.8 7.6 35.9 0.0 0.0 43.4 0.0 22.8 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 44 0 29 72 145 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 

8:30 AM 11 
8:45 AM 12 
9:00 AM 22 


14 


Total Volume 4 
21.1 78.9 17.9 


0.500 0.469 0.000 0.000 0.594} 0.417 


82.1 
0.719 


0.0 100.0 


% Approach Total 


Entering Leg 4 15 0 0 19 5 23 0 0 28 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 59 
Exiting Leg 17 0 15 27 59 


Total 36 28 27 27 118 
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PDI File #: | 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTE 
EvAvick ~SADAR ae ial ea 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North st sth West 


Pr Dm [om [ov nee] wm [me [wm [on [on] oem [ore] oe [oe Dm [om [oe] son] mn] om fw [om [om [om] orn] | Toa 
ie} 0 0 0 ie} a 1 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 0 al 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 1 2 
Grand Total 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 
Approach % 00 00 00 00 500 500 0.0 1000 00 00 00 00 00 O00 00 00 00 00 0.0 1000 00 00 00 00 

Total % 0.0 00 00 0.0 25.0 250 500] 00 250 00 00 00 00 250] 00 00 00 00 00 00 00} 00 250 00 00 00 00 25.0 


Exiting Leg Total 2 1 0 1 4 


8:30 AM 


North East South West 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
Exiting Leg 1 1 0 0 2 
Total 2 1 0 1 4 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
" INDUSTRIES, LLC 
ee ae Geman 
End Time: 9:30 AM '<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North st at West 


Pr [me [om [ov] enon] we [me [om [on [on] orn [ore] we [oe Pwo [om [oe som] mn] mm fw [om [om [om] en] | Toa 
0 0 0 0 ie} 1 1 0 ie} (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 1 


0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13 
7:15 AM 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Total 0 0 0 0 4 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 
8:00 AM 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
8:15 AM 0 0 0 0 0 1 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:30 AM 0 0 0 0 0 f 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:45 AM 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Total 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
9:00 AM 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
9:15 AM 0 0 0 0 e) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Grand Total 0 0 0 0 9 34 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 46 
Approach % 00 00 00 00 209 79.1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 1000 00 00 00 00 00 00 00 
Total % 00 00 00 00 196 739 935] 00 00 00 00 00 00 oof 00 060 00 OO 65 00 65) 00 00 00 00 008 00 00 


Exiting Leg Total 43 0 3 0 46 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM _|American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North East South West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 4 23 27 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 30 
Exiting Leg 27 0 3 0 30 
Total 54 0 6 0 60 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FTE 
can Timee CADP el 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North Wes 


[North West 
78 205 ie} 0 283 64 313 0 0 377 0 194 0 0 194 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 110 171 (0) 0 281 85 258 0 0 343 0 233 0 0 233 0 0 0 0 0 857 

4:15 PM 88 182 0 0 270 84 300 0 0 384 0 218 0 0 218 0 0 0 0 0 872 

4:30 PM 71 204 0 0 275 90 314 0 0 404 0 191 0 0 191 0 0 0 0 0 870 

4:45 PM 74 199 0 0 273 70 281 0 0 351 0 238 0 0 238 0 0 0 0 0 862 

Total 343 756 0 QO 1099 329 =1153 0 O 1482 0 880 0 0 880 0 0 0 0 O| 3461 

5:00 PM 66 182 0 0 248 97 296 0 0 393 0 244 0 0 244 0 0 0 0 0 885 

5:15 PM 73 197 0 0 270 88 283 0 0 371 0 196 0 0 196 0 0 0 0 0 837 

5:30 PM 73 183 0 0 256 88 299 0 0 387 0 215 0 0 215 0 0 0 0 0 858 

5:45 PM 88 194 0 0 282 78 270 0 0 348 0 221 0 0 221 0 0 0 0 0 851 

Total 300 756 0 O 1056 351 9=1148 0 oO 1499 0 876 0 0 876 0 0 0 0 O} 3431 

6:00 PM 93 159 0 0 252 89 291 0 380 0 215 0 215 0 0 0 0 847 

6:15 PM 76 151 0 0 227 90 259 0 0 349 0 212 0 0 212 0 0 0 0 0 788 

Total 169 310 0 0 479 179 550 0 0 729 0 427 0 0 427 0 0 0 0 O} 1635 

Grand Total 979 2241 0 0 3220 983 3437 0 0 4420 QO 2602 0 O 2602 0 0 0 0 O} 10242 

Approach % 30.4 69.6 0.0 0.0 22.2 77.8 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 96 21.9 0.0 00 31.4 96 33.6 0.0 0.00 43.2 0.0 25.4 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Exiting Leg Total 3585 0 2241 4416] 10242 

Cars 949 2092 0 O 3041 957 3344 0 0 4301 QO 2459 0 O 2459 0 0 0 0 O} 9801 

% Cars 96.9 93.4 0.0 0.0 944) 97.4 97.3 0.0 0.0 97.3 0.0 94.5 0.0 0.0 94.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 95.7 

Exiting Leg Tota 9801 

Heavy Vehicles 290 

% Heavy Vehicles 2.8 

Exiting Leg Tota 290 

Buses 151 

% Buses 135. 

Exiting Leg Tota 151 


North 
4:15 PM 270 84 300 384 218 872 


275 90 314 404 191 870 
351 238 
393 244 

1532 


4:30 PM 


1066 341 1191 


22.3 


0 
0.0 


0 
0.0 


Total Volume 


0 
0.0 


77.7 


% Approach Total 28.0 72.0 0.0 


PHF 


Cars 289 716 0 O 1005 326 861155 0 O 1481 0 835 0 0 835 0 0 0 0 O} 3321 

Cars % 96.7 93.4 0.0 0.0 94.3 95.6 97.0 0.0 0.0 96.7 0.0 93.7 0.0 0.0 93.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.2 

Heavy Vehicles 7 37 0 0 44 12 16 0 0 28 0 39 0 0 39 0 0 0 0 0 111 
Heavy Vehicles % 2.3 4.8 0.0 0.0 4.1 3.5 1.3 0.0 0.0 1.8 0.0 44 0.0 0.0 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 
Buses 3 14 0 0 17 3 20 0 0 23 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 57 

Buses % 1.0 1.8 0.0 0.0 1.6 0.9 1.7 0.0 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 

Cars Enter Leg 289 716 0 O 1005 326 861155 0 O 1481 0 835 0 0 835 0 0 0 0 O} 3321 
Heavy Enter Leg 7 37 0 0 44 12 16 0 0 28 0 39 0 0 39 0 0 0 0 0 111 
Bus Enter Leg 3 14 0 0 17 3 20 0 0 23 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0 57 
Total Entering Leg 299 767 0 O 1066 341 1191 0 QO 1532 0 891 0 0 891 0 0 0 0 O} 3489 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM “arg see Famnahan WOT 
End Time: 6:30 PM  ealkdierequesrsapdilccarn 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Class: 
South West 
Cars Exiting Leg 1161 716 1444} 3321 
Heavy Exiting Leg 51 37 23 111 
14 23 


Buses Exiting Leg 20 


Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
ATIC: “GARR eee 
Class: Cars 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North Wes 


[North Wet 
77 190 ie} 0 267 64 303 0 ie} 367 0 183 0 0 183 0 ie} 0 ie} 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 103 153 0 0 256 85 251 0 0 336 0 222 0 0 222 0 0 0 0 0 814 
4:15 PM 83 171 0 0 254 81 285 0 0 366 0 205 0 0 205 0 0 0 0 0 825 
4:30 PM 68 190 0 0 258 83 308 0 0 391 0 177 0 0 177 0 0 0 0 0 826 
4:45 PM 72 186 0 0 258 67 273 0 0 340 0 217 0 0 217 0 0 0 0 0 815 
Total 326 700 0 O 1026 316 1117 0 0 1433 0 821 0 0 821 0 0 0 0 O}| 3280 
5:00 PM 66 169 0 0 235 95 289 0 0 384 0 236 0 0 236 0 0 0 0 0 855 
5:15 PM 68 184 0 0 252 86 276 0 0 362 0 185 0 0 185 0 0 0 0 0 799 
5:30 PM 73 170 0 0 243 88 294 0 0 382 0 206 0 0 206 0 0 0 0 0 831 
5:45 PM 87 184 0 0 271 76 259 0 0 335 0 207 0 0 207 0 0 0 0 0 813 
Total 294 707 0 Oo 1001 345 1118 0 0 1463 0 834 0 0 834 0 0 0 0 O} 3298 
6:00 PM 93 148 0 0 241 87 286 0 373 0 206 0 206 0 0 0 0 820 
6:15 PM 73 141 0 0 214 88 257 0 0 345 0 201 0 0 201 0 0 0 0 0 760 
Total 166 289 0 0 455 175 543 0 0 718 0 407 0 0 407 0 0 0 0 Oo} 1580 
Grand Total 949 2092 0 O 3041 957 3344 0 QO 4301 QO 2459 e) O 2459 0 0 0 0 O} 9801 
Approach % 31.2 68.8 0.0 0.0 22.3 77.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 9.7 21.3 0.0 0.0 31.0 9.8 34.1 0.0 0.0 43.9 0.0 25.1 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 3416 0 2092 4293] 9801 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:15 PM 
North Wes 
4:15 PM 83 171 254 81 285 366 205 


4:30 PM 258 83 308 391 
340 
384 


1481 


0 
0.0 


1005 326 


22.0 


1155 
78.0 


0 
0.0 


0 
0.0 


0 
0.0 


Total Volume 


100.0 


% Approach Total 28.8 71.2 0.0 


PHE 


Entering Leg 289 716 0 0 1005 326 1155 0 O 1481 0 835 0 0 835 0 0 0 0 O} 3321 
Exiting Leg 1161 0 716 1444} 3321 


Total 2166 1481 1551 1444) 6642 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30 PM ETE ea 
Bedcties: RAD BK one ene eens 
Class: Heavy Vehicles 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North Wes 


[North West 
1 10 0 0 11 0 5 0 0 5 0 8 0 0 8 0 0 0 ie} 0 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 3 11 0) ) 14 ) 5 ) ) 5 0) 7 0) ) 7 ) 0) 0) 0) ) 26 
4:15 PM 4 ) ) 12 3 7 ) 0) 10 ) 11 ) ) 11 ) 0) 0) 0) 0) 33 
4:30 PM 2 0) ) 11 5 1 ) ) 6 ) 10 ) ) 10 0) 0) 0) 0) 0) 27 
4:45 PM 1 11 0) ) 12 3 4 0) 0 7 0 15 0 0) 15 ) 0) 0) 0) ) 34 
Total 10 39 ) ) 49 11 17 ) ) 28 0) 43 0 ) 43 ) 0 ) ) o} 120 
5:00 PM ) 9 0 ) 9 1 4 ) ) 5 0 3 ) ) 3 0 0 0 ) ) 17 
5:15 PM 2 10 ) ) 12 2 3 ) ) 5 ) 11 0) ) 11 ) 0 0) 0) 0) 28 
5:30 PM 0 ) ) 9 ) 2 ) 0) 2 ) 0 ty) 0) 0) 0) 0 ) 18 
5:45 PM 1 ) ) 10 1 7 ) 0 8 0 0) ) 0) 0) ) 0) 0) 25 
Total 3 37 ) ty) 40 4 16 ) ) 20 0 28 ) ) 28 ) 0) ) 0) ty) 88 
6:00 PM 0) 0) ) 6 2 1 ) 0 ) 0) 0) 0 0) 15 
6:15 PM 1 9 ) ) 10 1 1 ) ) 2 0) 8 ) ) 8 ) 0 0) 0) ) 20 
Total 1 15 ) ) 16 3 2 ) ) 5 ) 14 0) ) 14 ) 0 ) ) ) 35 
Grand Total 18 106 ) oO 124 20 44 ) 0 64 0 102 ) Oo 102 ) 0 ) 0 o] 290 
Approach % 14.5 85.5 0.0 0.0 31.3 68.8 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 6.2 36.6 0.0 0.0 42.8 6.9 15.2 0.0 0.0 221 0.0 35.2 0.0 0.0 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 122 0 106 62 290 


4:00 PM_ | American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 

South 
4:00 PM 6 
4:15 PM 33 
4:30 PM 27 


34 


Total Volume 


% Approach Total 20.4 


0.625 


79.6 
0.886 0.000 0.000 0.875 


39.3 60.7 
0.550 0.607 


0.0 100.0 


Entering Leg 10 39 0 0 49 11 17 0 0 28 0 43 0 0 43 0 0 0 0 0 120 
Exiting Leg 54 0 39 27 120 


Total 103 28 82 27 240 
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PDI File #: 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
adres JEON Shee ESR 
Class: Buses 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


Neth Wes 


[Neth West 
ie} 5 ie} 0 5 0 5 0 0 5 0 3 0 0 3 0 0 0 ie} 0 © 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 4 7 0 0 11 0 2 0 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 17 
4:15 PM 1 3 0 0 0 8 0 0 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 14 
4:30 PM 1 5 0 0 2 5 0 0 7 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 17 
4:45 PM 1 2 0 0 0 4 0 0 4 0 6 0 0 6 0 ry 0 0 0 13 
Total 7 17 0 0 24 2 19 0 0 21 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 61 
5:00 PM 0 4 0 0 4 1 3 0 0 4 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 13 
5:15 PM 3 3 0 0 6 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
5:30 PM 0 4 0 0 4 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9 
5:45 PM 0 1 0 0 1 1 4 0 0 5 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 13 
Total 3 12 0 0 15 2 14 0 nt) 16 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 45 
6:00 PM 0 5 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 12 
6:15 PM 2 1 0 0 3 1 1 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 8 
Total 2 6 0 0 8 1 5 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 20 
Grand Total 12 43 0 0 55 6 49 0 0 55 0 41 0 0 41 0 0 0 0 of 151 
Approach % 218 782 O00 00 10.9 891 00 0.0 0.0 1000 00 00 00 oO 00 00 
Total % 79 285 O00 00 364 40 325 oO oo 3644 OO 272 200 oO 2721 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 47 0 43 61 151 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:00 PM 11 17 
4:15 PM 14 
4:30 PM 17 


13 


Total Volume 


29.2 70.8 
0.438 0.607 


% Approach Total 0.0 100.0 


0.000 0.000 0.545 


Entering Leg 7 17 0 0 24 2 19 0 0 21 0 16 ¢) 0 16 0 0 0 0 0 61 
Exiting Leg 18 0 17 26 61 


Total 42 21 33 26 122 
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PDI File #: | 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FTE 
evdeiex SADR ae ial ea 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North a West 


Pr [me [om [ov] ene] we [oe [om [oe [on] orn [ore] we [om Poe [om [oe son] mn] mm | [om [om [oon] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 Hl 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Grand Total 0 0 0 0 0 1 a 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 5 
Approach % 0.0 00 00 00 00 100.0 0.0 1000 00 00 00 00 0.0 1000 00 00 00 00 0.0 0.0 1000 00 00 00 
Total % 0.0 00 00 00 00 200 200] 00 400 00 00 00 00 400] 00 200 00 00 00 00 200) 00 00 200 00 00 00 20.0 


Exiting Leg Total 3 0 0 2 5 


4:45 PM 


North East South West 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 (¢) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Exiting Leg 2 ie} 0 1 
Total 3 1 0 2 6 
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PDI File #: | 175607 (12) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
< INDUSTRIES, LLC 
ee eee Geman 
End Time: 6:30 PM '<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


American Legion Highway (Route 60) American Legion Highway (Route 60) 


North st sth West 


Pr [me [om [on] nea] wm oe [wm [on [on] orn [or] we [oe Pwo [om [ose] mn] om fe [om [om [oon] | Toa 
ie} 0 0 0 7 2 9 0 ie} (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 9 


0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
4:15 PM 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 Oo 13 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
5:00 PM 0 0 0 0 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
5:15 PM 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 
5:30 PM 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
5:45 PM 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Total 0 0 0 0 7 16 = 23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Grand Total 0 0 0 O 32 34 66 0 0 0 0 1 0 4) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68 
Approach % 00 00 00 00 485 S15 0.0 00 00 00 1000 00 0.0 00 00 00 1000 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 0.0 00 00 00 471 500 971 00 00 OO OO 15 00 15] 00 00 OO OO 15 OO 15) 00 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 66 1 1 0 68 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


Nort a 
FS dd 
3:30 PM 0 0 7 2 9 0 0 0 ¢) 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 9 
3:45 PM 1 4 


Total Volume 27 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 15 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Exiting Leg 27 0 0 0 27 
Total 54 0 ie} 0 54 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTEs 
eat aiMes. NADIARN ee el ee 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North Wes 


North West 
0 240 0 0) 240 0 ie} 0 ie} 0 2 117 0 0 119 316 64 2 ie} 382 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM ¢) 204 1 0 205 0 0 0 0 0 ¢) 144 (¢) 0 144 282 101 1 0 384 733 

7:15 AM 0 233 0 0 233 1. 0 0 0 1 1 172 0 0 173 216 124 0 ¢) 340 747 

7:30 AM 0 205 0 0 205 0 0 0 0 0 0 146 0 0 146 208 139 7 0 354 705 

7:45 AM 0 180 0 0 180 0 0 0 0 0 0 137 0 0 137 212 127 4 ¢) 343 660 

Total 0 822 1 0 823 1 0 0 0 1 1 599 0 0 600 918 491 12 QO 1421] 2845 

8:00 AM 0 213 0 0 213 0 0 0 (¢) 0 ¢) 149 (¢) 0 149 222 115 2: 0 339 701 

8:15 AM 0 215 0 0 215 0 0 0 0 0 0 160 0 0 160 268 139 1 ¢) 408 783 

8:30 AM 0 238 0 0 238 0 0 0 0 0 0 129 0 0 129 277 109 3 0 389 756 

8:45 AM 0 206 0 0 206 0 0 0 0 0 ¢) 126 0 0 126 308 92 z 0 401 733 

Total 0 872 0 0 872 0 0 0 0 0 ¢) 564 ¢) 0 564] 1075 455 7 QO 1537] 2973 

9:00 AM 0 217 0 0 217 0 0 0 0 ¢) 150 0 150 228 86 1 0 315 682 

9:15 AM 0 203 0 0 203 0 ¢) ) 0 0 0 146 0 0 146 269 105 1 0 375 724 

Total 0 420 0 0 420 0 0 0 ¢) 0 0 296 0 0 296 497 191 2 0 690] 1406 

Grand Total QO 2577 1 QO 2578 a 0 0 0 L 3 1725 0 O 1728] 3084 1263 23 0 4370] 8677 

Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 0.0 0.0 70.6 28.9 0.5 0.0 

Total % 0.0 29.7 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.9 0.0 0.0 19.9 35:5 14.6 0.3 0.0 50.4 

Exiting Leg Total 1749 1267 5661 O| 8677 

Cars 0 2338 1 0 2339 1 0 0 0 1 3 1529 0 O 1532] 2934 1181 23 0 4138] 8010 

% Cars 0.0 90.7 100.0 0.0 90.7} 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0] 100.0 88.6 0.0 0.0 88.7 95.1 93.5 100.0 0.0 94.7 92:3 

Exiting Leg Tota 8010 

Heavy Vehicles 522 

% Heavy Vehicles 6.0 

Exiting Leg Tota 522 

Buses 145 

% Buses 1.7 

Exiting Leg Tota 145 


West 
8:00 AM 213 213 149 149 222 115 339 701 
8:15 AM 215 215 160 160 268 139 783 
8:30 AM 238 756 


206 733 


0 872 0 0 872 0 0 0 0 0 0 564 0 0 564) 1075 455 7 QO 1537 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 69.9 29.6 0.5 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.916 0.000 0.000 0.916] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.881 0.000 0.000 0.881] 0.873 0.818 0.583 0.000 0.942] 0.949 

Cars 0 797 0 0 797 0 0 0 0 0 0 496 0 0 496] 1035 429 7 0 1471) 2764 

Cars % 0.0 91.4 0.0 0.0 91.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.9 0.0 0.0 87.9 96.3 94.3 100.0 0.0 95.7 93.0 

Heavy Vehicles 0 67 0 0 67 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51 31 15 0 0 46 164 
Heavy Vehicles % 0.0 7.7 0.0 0.0 77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0 2.9 3.3 0.0 0.0 3.0 5.5 
Buses 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 9 11 0 0 20 45 

Buses % 0.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.8 2.4 0.0 0.0 1.3 1.5 

Cars Enter Leg ¢) 797 0 0 797 0 0 0 0 0 0 496 0 0 496} 1035 429 7 0 1471] 2764 
Heavy Enter Leg 0 67 0 0 67 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51 31 15 0 0 46 164 
Bus Enter Leg 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 9 11 0 0 20 45 
Total Entering Leg 0 872 0 0 872 0 0 0 0 0 0 564 0 0 564} 1075 455 7 0 1537] 2973 
Cars Exiting Leg 503 429 1832 O| 2764 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTEs 
eat aiMes. NADIARN ee el ee 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North Fast Wes 


164 


11 17 45 
2973 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 


Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Riek. <BSNAN eee 
Class: Cars 


North Wes 


[Neh Wet 
0 225 0 0 225 0 ie} 0 ie} 0 2 105 0 0 107 296 63 2 0 361 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 184 1 0 185 0 0 0 0 0 0 132 0 0 132 275 93 1 0 369 686 
7:15 AM 0 211 0 0 211 1 0 0 0 i 1 151 0 0 152 205 116 0 0 321 685 
7:30 AM 0 194 0 0 194 0 0 0 0 0 0 128 0 0 128 195 130 7 0 332 654 
7:45 AM 0 164 0 0 164 0 0 0 0 0 0 127 0 0 127 204 117 4 0 325 616 
Total 0 753 1 0 754 i. 0 0 0 1 1 538 0 0 539 879 456 12 QO 1347) 2641 
8:00 AM 0 196 0 0 196 0 0 0 0 0 0 129 0 0 129 213 110 2 0 325 650 
8:15 AM 0 197 0 0 197 0 0 0 0 0 0 146 0 0 146 259 133 1 0 393 736 
8:30 AM 0 219 0 0 219 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112 267 99 3 0 369 700 
8:45 AM 0 185 0 0 185 0 0 0 0 0 0 109 0 0 109 296 87 1 0 384 678 
Total 0 797 0 0 797 0 0 0 0 0 0 496 0 0 496] 1035 429 7 QO 1471) 2764 
9:00 AM 0 182 0 0 182 0 0 0 0 0 129 0 129 212 77 1 0 290 601 
9:15 AM 0 177 0 0 177 0 0 0 0 0 0 126 0 0 126 257 98 1 0 356 659 
Total 0 359 0 0 359 0 0 0 0 0 0 255 0 0 255 469 175 2 0 646} 1260 
Grand Total 0 2338 1 O 2339 1 0 0 0 4 3 1529 0 O 1532} 2934 1181 23 QO 4138] 8010 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 0.0 0.0 70.9 28.5 0.6 0.0 
Total % 0.0 29.2 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 19.1 36.6 14.7 0.3 0.0 51.7 


Exiting Leg Total 1553 1185 5272 O} 8010 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:00 AM 

West 
8:00 AM 196 196 129 129 213 110 325 650 
8:15 AM 197 197 146 146 259 133 736 
8:30 AM 219 700 


185 


0 797 0 0 797 0 0 0 0 0 0 496 0 0 496] 1035 429 vi oO 1471 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 70.4 29.2 0.5 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHE 
Entering Leg 0 797 0 0 797 0 0 0 0 0 0 496 0 0 496} 1035 429 7 0 1471] 2764 
Exiting Leg 503 429 1832 O| 2764 


Total 1300 429 2328 1471) 5528 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30 AM ETE ea 
eaaaiics, SOA eee 
Class: Heavy Vehicles 


North Wes 


[North West 
ie} 15 0 0 15 0 ie} 0 ie} 0 0 9 0 0 9 17 ie} 0 0 17 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM ) 19 ) ) 19 ) 0) ) 0) ) ) 11 0) ) 11 3 0) 0 8 38 
7:15 AM ) 20 0) ) 20 ) ) ) ) ) ) 18 0) ) 18 9 1 0 0) 10 48 
7:30 AM ) 10 ) ) 10 ) 0) ) ) ) 0 13 ) ) 13 11 2 0) 0) 13 36 
7:45 AM 0) 15 0) ) 15 ) ) ) ) ) 0) 8 ) ) 8 7 4 ) ) 11 34 
Total 0) 64 0 ) 64 ) 0) ) 0) ) 0 50 ) ) 50 32 10 ) 0) 42] 156 
8:00 AM ) 13 ) ) 13 ) 0 ) 0 ) 0) 14 0) ) 14 7 4 ) 0) 11 38 
8:15 AM ) 17 ) ) 17 ) ) ) 0 ) ) 8 0) ) 8 7 4 0) 0) 11 36 
8:30 AM 0) 17 0 ) 17 ) 0) ) ) ) 0) 15 ) ) 15 8 4 ) 0) 12 44 
8:45 AM ) 20 ) ) 20 ) 0) ) ) ) 0 14 ) ) 14 9 3 0 0) 12 46 
Total ) 67 0 ) 67 ) ) ) ) ) 0 51 ) ) 51 31 15 ) ) 46] 164 
9:00 AM 0) 28 0) 0) 28 0) 0) 0) 0) 0) 15 0) 15 12 0 0) 16 59 
9:15 AM 0) 22 ) ) 22 ) ) ) 0) ) ) 18 0) ) 18 11 3 0) 0) 14 54 
Total ) 50 0 ) 50 ) ) ) ) ) ) 33 0 ) 33 23 7 ) ) 30) 113 
Grand Total Oo 211 0) Oo 211 ) ) ) ) ) Oo 156 ) Oo 156] 122 33 ) 0 155} 522 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 78.7 21.3 0.0 0.0 
Total % 0.0 40.4 0.0 0.0 404 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 0.0 0.0 29.9] 23.4 6.3 0.0 0.0 29.7 


Exiting Leg Total 156 33 333 0 522 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 

West 
8:30 AM 17 15 15 8 12 44 
8:45 AM 20 14 46 
9:00 AM 28 59 


22 


0 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 62 0 0 62 40 14 0 0 54 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 74.1 25.9 0.0 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.777 0.000 0.000 0.777} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.861 0.000 0.000 0.861] 0.833 0.875 0.000 0.000 0.844] 0.860 
Entering Leg 0 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 62 ¢) 0 62 40 14 0 0 54 203 
Exiting Leg 62 14 127 0 203 


Total 149 14 189 54 406 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
End Time: 9:30 AM pnb Sa 
Class: Buses 


North Wes 


[Nerh Wet 
0 0 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 3 0 0 3 3 1 0 0 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0 0 ds 9 
7:15 AM 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 7 0 0 9 14 
7:30 AM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 2 7 0 0 9 15 
7:45 AM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 6 0 0 7 10 
Total 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 7 25 0 0 32 48 
8:00 AM 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 2 1 0 0 3 13 
8:15 AM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 2 2 0 0 4 11 
8:30 AM 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Zz 6 0 0 8 12 
8:45 AM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 2 0 0 5 9 
Total 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 9 11 0 0 20 45 
9:00 AM 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 9 22 
9:15 AM 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 4 0 0 5 11 
Total 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 5 9 0 0 14 33 
Grand Total 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 28 49 0 0 77 145 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 36.4 63.6 0.0 0.0 
Total % 0.0 19.3 0.0 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 0.0 27.6 19.3 33.8 0.0 0.0 53.1 


Exiting Leg Total 40 49 56 0 145 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:15 AM 11 


Total Volume 


e) 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 17 0 0 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 


Entering Leg 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 11 15 0 0 26 54 
Exiting Leg 17 15 22 0 54 


% Approach Total 


Total 28 15 39 26 108 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM Fa Taee 
EndTime: 9:30AM ieee” 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North a West 


Pr [ms [om [on] ee] wm me [om [oe [on] [ore] ce [oe Pm [om [ose] som] mn] om fw [om [om [oon] orn] | Toa 
0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 oO] 00 00 00 00 00 00 oof 00 060 00 00 00 00 OO} 00 00 00 00 08 00 00 


Exiting Leg Total 0 0 0 0 0 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


Nort Tt set rest 
Pr Dee Do one] ea [om [ee Dom Do [ome] me [me [oe [om [ove oem fen] [om Dm [om [oe] ore] ern] | toa 
6:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢) 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:45 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 
Exiting Leg 
Total 0 0 0 0 0 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
“ INDUSTRIES, LLC 
ae ee Gemini wae 
End Time: 9:30 AM ' Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


North st ct West 


Pr Pm [om [on] ene] we me [om [on [on] [ore] we [oe [me [oe [oe son] mn] om fw [om [om [om] orn] | To 
0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 oO] 00 00 00 00 00 00 oof 00 060 00 00 00 00 OO} 00 00 00 00 08 00 00 


Exiting Leg Total 0 0 0 0 0 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


Nort a 
Pe Dm Do [ome] seam oe [Dom Dom [omen] me [me [oe [om [ove oem mem [om Dm [om [oe] ore] ern] | to 
6:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢) 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:45 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 
Exiting Leg 
Total 0 0 0 0 0 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FTEs 
canines: CADPR ee el ee 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North Wes 


Norh West 
ie} 211 ie} 0 211 0 ie} 0 ie} 0 2 195 0 0 197 262 118 a 0 381 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM (0) 179 0 0 179 0 0 0 0 0 0 226 0 0 226 213 163 ih 0 383 788 

4:15 PM 0 189 0 0 189 0 0 0 0 0 0 218 0 0 218 223 153 3 0 379 786 

4:30 PM 0 204 0 0 204 0 0 0 0 0 3; 188 0 0 191 229 132 0 0 361 756 

4:45 PM 0 205 0 0 205 0 0 0 0 0 2 233 0 0 235 210 143 4 0 357 797 

Total 0 777 0 0 777 0 0 0 0 0 5 865 0 0 870 875 591 14 QO 1480} 3127 

5:00 PM (0) 182 0 0 182 0 0 0 (0) 0 2 236 0 0 238 224 121 1 0 346 766 

5:15 PM e) 187 0 0 187 0 0 0 0 0 2 204 0 0 206 215 121 0 0 336 729 

5:30 PM 0 187 0 0 187 0 0 0 0 0 1 200 0 0 201 206 122 0 0 328 716 

5:45 PM 0 193 0 0 193 0 0 0 0 0 1 215 0 0 216 191 142 1 0 334 743 

Total 0 749 0 0 749 0 0 0 0 0 6 855 0 0 861 836 506 2 QO 1344) 2954 

6:00 PM 0 168 0 0 168 0 0 0 0 1 207 0 208 221 137 0 0 358 734 

6:15 PM 0 150 0 0 150 0 0 0 0 0 0 217 0 0 217 212 132 0 0 344 711 

Total 0 318 0 0 318 0 0 0 0 0 1 424 0 0 425 433 269 0 0 702) 1445 

Grand Total 0 2273 0 0 2273 0 0 0 0 0 14 2559 0 O 2573} 2630 1593 19 QO 4242) 9088 

Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 99.5 0.0 0.0 62.0 37.6 0.4 0.0 

Total % 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 28.2 0.0 0.0 28.3} 28.9 17.5 0.2 0.0 46.7 

Exiting Leg Total 2578 1607 4903 O} 9088 

Cars O 2132 0 O 2132 0 0 0 0 0 14 2416 0 O 2430} 2566 1527 16 QO 4109} 8671 

% Cars 0.0 93.8 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 100.0 94.4 0.0 0.0 944) 976 95.9 84.2 0.00 96.9} 95.4 

Exiting Leg Tota 8671 

Heavy Vehicles 266 

% Heavy Vehicles 2.9 

Exiting Leg Tota 266 

Buses 151 

% Buses 1.7 

Exiting Leg Tota 151 


3:30 PM 

West 
3:30 PM 211 211 195 197 262 118 381 789 
3:45 PM 218 218 220 220 224 109 773 
4:00 PM 179 788 


189 


0 797 0 0 797 0 0 0 0 0 2 859 0 0 861 922 543 13 0 1478 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 0.0 0.0 62.4 36.7 0.9 0.0 


0.464 0.000 0.965 


Total Volume 


% Approach Total 
0.994 


PHF 0.000 0.914 0.000 0.000 0.914} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.250 0.950 0.000 0.000 0.952] 0.880 0.833 
Cars 0 749 0 0 749 0 0 0 0) 0 2 812 0 0 814 895 513 11 QO 1419) 2982 
Cars % 0.0 94.0 0.0 0.0 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 100.0 94.5 0.0 0.0 94.5 97.1 94.5 84.6 0.0 96.0 95.1 
Heavy Vehicles 0 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37 18 11 2 0 31 97 
Heavy Vehicles % 0.0 3.6 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 4.3 2.0 2.0 15.4 0.0 2.1) 3.1 
Buses 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 9 19 0 0 28 57 
Buses % 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 1.0 3.5 0.0 0.0 1.9 1.8 
Cars Enter Leg 0 749 0 0 749 0 0 0 0 0 2 812 0 0 814 895 513 11 QO 1419} 2982 
Heavy Enter Leg 0 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37 18 11 2 0 31 97 
Bus Enter Leg 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 9 19 0 0 28 57 
Total Entering Leg 0 797 0 0 797 0 0 0 0 0 2 859 0 0 861 922 543 13 QO 1478] 3136 


Page 1 


PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 

City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM “rang see Fanahan AOR 
End Time: 6:30 PM  ealbdimerequests@pdilccarn 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North Fast wes 


823 515 


1644 
11 47 
28 


Class: 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 


39 


Buses Exiting Leg 10 19 


Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
ead TIES: - BARR eee 
Class: Cars 


North Wes 


ee Wet 
ie} 197 ie} 0 197 0 0 0 0 0 2 184 0 0 186 253 116 a ie} 370 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 163 0 0 163 0 0 0 0 0 0 215 0 0 215 209 151 6 0 366 744 
4:15 PM 0 178 0 0 178 0 0 0 0 0 0 204 0 0 204 216 142 2 0 360 742 
4:30 PM 0 190 0 0 190 0 0 0 0 0 3 172 0 0 175 225 127 0 0 352 717 
4:45 PM 0 192 0 0 192 0 0 0 0 0 2 216 0 0 218 206 138 3 0 347 757 
Total 0 723 0 0 723 0 0 0 0 0 5 807 0 0 812 856 558 11 QO 1425} 2960 
5:00 PM 0 170 0 0 170 0 0 0 0 0 2 228 0 0 230 218 119 1 0 338 738 
5:15 PM 0 176 0 0 176 0 0 0 0 0 2 193 0 0 195 208 117 0 0 325 696 
5:30 PM 0 174 0 0 174 0 0 0 0 0 1 190 0 0 191 202 114 0 0 316 681 
5:45 PM 0 184 0 0 184 0 0 0 0 0 1 202 0 0 203 183 138 1 0 322 709 
Total 0 704 0 0 704 0 0 0 0 0 6 813 0 0 819 811 488 2 O 1301) 2824 
6:00 PM 0 156 0 0 156 0 0 0 0 1 199 0 200 219 132 0 0 351 707 
6:15 PM 0 141 0 0 141 0 0 0 0 0 0 204 0 0 204 210 129 0 0 339 684 
Total 0 297 0 0 297 0 0 0 0 0 1 403 0 0 404 429 261 0 0 690} 1391 
Grand Total QO 2132 0 O 2132 0 0 0 0 0 14 2416 0 O 2430} 2566 1527 16 QO 4109) 8671 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 99.4 0.0 0.0 62.4 37.2 0.4 0.0 
Total % 0.0 24.6 0.0 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 27.9 0.0 0.0 28.0] 29.6 17.6 0.2 0.0 47.4 


Exiting Leg Total 2432 1541 4698 O} 8671 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 

West 
3:30 PM 197 197 184 186 253 116 370 753 
3:45 PM 211 211 209 209 217 104 743 
4:00 PM 163 744 


178 


0 749 0 0 749 0 0 0 0 0 2 812 0 0 814 895 513 11 Oo 1419 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 99.8 0.0 0.0 63.1 36.2 0.8 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.887 0.000 0.000 0.887} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Entering Leg 0 749 0 0 749 0 0 0 0 0 2. 812 0 0 814 895 513 11 0 1419} 2982 
Exiting Leg 823 515 1644 O} 2982 


Total 1572 515 2458 1419} 5964 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30 PM ETE ea 
Bedctimcs: RAD Snes 
Class: Heavy Vehicles 


North Wes 


[ork West 
ie} 9 ie} 0 9 0 0 0 0 0 ie} 7 0 0 af 6 1 0 ie} 7 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 3 2 1 0 6 22 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 5 4 1 0 10 31 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 3 1 0 0 4 23 
4:45 PM 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 4 2 ft 0 30 
Total 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43 15 9 3 0 27 106 
5:00 PM ¢) 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 2 0 0 6 17 
5:15 PM 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 3 1 0 0 4 23 
5:30 PM 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 4 0 0 7 22 
5:45 PM 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 3 0 0 9 22 
Total 0 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 16 10 0 0 26 84 
6:00 PM 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 0 2 13 
6:15 PM 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1 0 0 0 1 19 
Total 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0) 14 0 0 14 2 1 0 0 3 32 
Grand Total 0 98 0 0 98 0 0 0 0 0 0 97 0 0 97 43 25 3 0 71 266 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 60.6 35.2 4.2 0.0 
Total % 0.0 36.8 0.0 0.0 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 0.0 0.0 36.5 16.2 9.4 1.1 0.0 26.7 


Exiting Leg Total 100 25 141 0 266 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:00 PM 
4:00 PM 8 8 8 22 
4:15 PM 31 


Total Volume 


9 9 4 

7 

0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43 15 9 3 0 27 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 55.6 33.3 11.1 0.0 


Entering Leg 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 43 0 0 43 15 9 3 0 27 106 
Exiting Leg 46 9 51 0 106 


% Approach Total 


Total 82 9 94 27 212 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
EndTime: 6:30 PM OF eral datrequestaapliccom 
Class: Buses 


Nath Wes 


[Nenh Wet 
0 5 ie} 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 3 1 0 0 4 © 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 10 0 0 11 22 
4:15 PM ¢) 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 9 13 
4:30 PM 0 ) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 1 0 0 16 
4:45 PM 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 3 10 
Total 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 4 24 0 0 28 61 
5:00 PM 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 2 0 0 0 2 11 
5:15 PM 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 0 0 7 10 
5:30 PM (¢) 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 4 0 0 5 13 
5:45 PM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 2 1 0 0 3 12 
Total 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 9 8 0 0 17 46 
6:00 PM 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 0 14 
6:15 PM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 3 0 0 4 8 
Total 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 2 7 0 0 9 22 
Grand Total 0 43 0 0 43 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46 21 41 0 0 62 151 
Approach % 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 33.9 66.1 0.0 0.0 
Total % 0.0 28.5 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 0.0 30.5 13.9 27.2 0.0 00 41.1 


Exiting Leg Total 46 41 64 0 151 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:00 PM 10 11 22 


4:15 PM 


Total Volume 


4 5 

3 

0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 4 24 0 0 28 
0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 14.3 85.7 0.0 0.0 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.000 0.625 0.000 0.000 0.625 


% Approach Total 


Entering Leg 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 4 24 0 0 28 61 
Exiting Leg 15 24 22 0 61 


Total 33 24 37 28 122 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM Fa Taee 
evdeiex SADR ee ill el 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North st st West 


Pr [ms [om [on] ee] wm [oe [me [on [on] [or] we [oe Pwo [om [ove] som] mn] mm fs [om [om [oon] rn] | Ta 
0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 00 00 OO} 00 00 00 00 08 00 00 


Exiting Leg Total 0 0 0 0 0 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


Nort a 
FS ed dd 
3:30 PM 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 ¢) 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3:45 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 
Exiting Leg 
Total 0 0 0 0 0 
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PDI File #: 175607 (13) 
Location: N: America Legion Hwy (Rt 60) S: Route 60/1A/16 
Location: _E: Rotary W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
" INDUSTRIES, LLC 
oe ee Seminar 
End Time: 6:30 PM "“Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


North st tr West 


[Dm [om [of nfo] wm me [wm [oe [on] orn] we [oe [we [om [ose] mn] mm | [om [om [oom] orn] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 
Approach % 00 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 1000 00 00 00 00 00 1000 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 OO} 00 00 00 00 500 00 Soo} 00 00 00 00 500 00 soo] 00 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 0 2 2 0 4 


3:30 PM 


North East South West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (¢) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Exiting Leg 0 2 0 0 2 


Total 0 4 0 0 4 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
. DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 ae Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM "Frnall:datarequests@pdlllecom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Beach Street (14) Revere Beach Pkwy (Rt 16) Route 1A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 35 0 93 49 14 0 63 51 12 0 63 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 29 0 108 51 19 0 70 56 7 0 63 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 25 0 106 56 27 0 83 92 10 0 102 291 

7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 48 0 131 65 17 0 82 106 15 0 121 334 

7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 33 0 126 67 21 0 88 114 28 0 142 356 

7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 57 0 188 63 24 0 87 100 24 0 124 399 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 163 0 551 251 89 0 340 412 77 0 489] 1380 

8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 38 0 153 81 26 0 107 102 18 0 120 380 

8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 40 0 132 76 32 0 108 114 23 0 137 31f 

8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 53 0 161 67 21 0 88 83 20 0 103 352 

8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 47 0 151 65 17 0 82 71 25 0 96 329 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 178 0 597 289 96 0 385 370 86 0 456] 1438 

9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 47 0 141 60 27 0 87 65 20 0 85 313 

9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 39 0 104 60 29 0 89 87 16 0 103 296 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 86 0 245 120 56 0 176 152 36 0 188 609 

Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0} 1103 491 QO 1594 760 274 QO 1034) 1041 218 QO 1259} 3887 

Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.2 30.8 0.0 73.5 26.5 0.0 82.7 17.3 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 284 12.6 0.0 41.0] 19.6 7.0 0.0 26.6] 26.8 5.6 0.00 32.4 

Exiting Leg Total 983 2904 0 0) O| 3887 

Cars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo} 1045 460 QO 1505 705 247 0 952 971 212 QO 1183] 3640 

% Cars 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 94.7 93.7 0.0 94.4) 92.8 90.1 0.0 92.1) 93.3 97.2 0.0 94.0] 93.6 

Exiting Leg Total 3640 

Heavy Vehicles 171 

% Heavy Vehicles 44 

Exiting Leg Total 171 

Buses 76 

% Buses 2.0 

Exiting Leg Total 76 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:30 AM (0) 93 33 126 67 21 88 114 28 142 356 


7:45 AM 131 57 87 100 24 124 399 


115 38 
92 40 


188 63 24 


Total Volume 1512 


% Approach Total 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 

City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


PHE 


Cars 

Cars % 

Heavy Vehicles 
Heavy Vehicles % 
Buses 

Buses % 


Cars Enter Leg 
Heavy Enter Leg 
Bus Enter Leg 
Total Entering Leg 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 


175607 (14) 


N: Rotary S: Route 1A 
E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: 


Revere, MA 
VHB/ A. Berthaume 


13796.00 


Tuesday, May 09, 2017 


6:30 AM 
9:30 AM 


North 


Revere Beach Pkwy (Rt 16) 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


East 


Southeast 


0.000 0.000 0.000 0.000 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c°eo 


oO 


oO 
ojooo oo0o0c00c°0 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c°0o 


oO 


oO 
ojooo oo0o00c°0 


0.000 0.000 0.000 0.000 


oO 


oO 
ojooo oo0co0co0c 0 


oO 


oO 
ojooo oo0o0c00c°0 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c°0 


oO 


oO 
ojooo ooo0o0o0c9eo 


0.737 0.000 


oO 
e]o0o0 FDAOGOCOO 


0.886 0.805 0.000 


oO 
e]lo0c0 FDAOOCOO 


West 
0.943 0.830 0.000 
404 89 0 
94.0 95.7 0.0 
12 2 0 
2.8 2.2 0.0 
14 2 ie} 
3.3 2.2 0.0 
404 89 0 
12 2 ie} 
14 2 ie} 
0 


493 
94.3 
14 
2.7 
16 
3.1 


493 
14 
16 


0 
0 
0 
0 


1423 
94.1 
62 
4.1 
27 
1.8 


1423 
62 
27 

1512 


1423 
62 
27 

1512 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
. DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM " Eall datarequests@pdillecom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars 


Beach Street (1A) Revere Beach Pkwy (Rt 16) Route 1A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 31 0 88 45 11 0 56 50 12 0 62 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 27 0 101 48 17 0 65 54 7 0 61 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 25 0 100 53 24 0 77 85 10 0 95 272 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 46 0 129 59 16 0 75 99 15 0 114 318 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 33 0 121 62 19 0 81 106 27 0 133 335 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 55 0 180 55 20 0 AS. 91 23 0 114 369 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 159 0 530 229 79 0 308 381 75 0 456] 1294 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 37 0 147 78 24 0 102 99 16 0 115 364 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 36 0 122 72 30 0 102 108 23 0 131 355 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 47 0 150 62 20 0 82 73 20 0 93 325 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 47 0 147 62 17 0 79 66 25 0 91 317 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 167 0 566 274 91 0 365 346 84 0 430] 1361 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 41 0 123 54 23 0 77 57 19 0 76 276 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 35 0 97 55 26 0 81 83 15 0 98 276 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 76 0 220 109 49 0 158 140 34 0 174 552 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo} 1045 460 QO 1505 705 247 0 952 971 212 QO 1183] 3640 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.4 30.6 0.0 74.1 25.9 0.0 82.1 17.9 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0] 28.7 12.6 0.0 41.3 19.4 6.8 0.0 26.2] 26.7 5.8 0.0 32.5 


Exiting Leg Total 919 2721 0 0 O} 3640 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:30 AM 

7:30 AM 0 88 33 121 62 19 81] 106 27 

7:45 AM 125 55 180 55 20 75 91 23 

8:00 AM 110 37 78 24 102 364 


86 36 72 10: 


30 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 161 0 570 267 93 0 360 404 8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.8 28.2 0.0 74.2 25.8 0.0 81.9 18.1 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 161 0 570 267 93 0 360 404 89 0 493] 1423 
Exiting Leg 343 1080 0 0 Oy 1423 


Total 343 1080 570 360 493] 2846 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
. DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM "Emall:datarequests@palllccom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Heavy Vehicles 


Beach Street (14) Revere Beach Pkwy (Rt 16) Route 1A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3) 0 4 2 3) 0 5 0 0 0 0 


6:30 AM 


6:45 AM ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 4 2 ) 6 2 ) 5 ) ) ) ) 
7:00 AM ) ) ) ) ) ) ) ) 0) ) 4 0 ) 4 1! 3 0 4 2 0 0 2 0 
7:15 AM ) ) ) ) ) ) ) ) 0 0 ) 1 ) 1 3 1 0 4 0 0 0 0) 5 
7:30 AM ) ) ) ) 0 0 ) 0 ) ) 4 ) ) 4 3 2 0 5 2 0) 0) 2 1 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 3 2 () 5 6 4 0 10 4 0 0 4 9 
Total ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 11 3 ) 4 13 10 0 23 8 0) 0 8 45 
8:00 AM ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) 4 1 ) 5 2 2 0 4 2 2 0 4 
8:15 AM ) 0) 0) 0 0 0 0 0) 0 0 6 4 0) 0) 3 2 0 5 4 0) 0 4 9 
8:30 AM ) ) ) 0 ) ) ) ) ) 0 5 5 ) 0 5 1 0) 6 4 0) 0 4 20 
8:45 AM 0 0) 0) 0 0 0 0 0 0 () 4 0) 0 4 3 0 0) 3 3 0 0) 3 ) 
Total ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 19 10 ) 29 13 5 0 18 13 2 0) 15 62 
9:00 AM ) ) 0) 0 ) ) ) ) ) 0) 10 6 ) 4 0 1 0 4 29 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7 4 3 0 7 0 1 0 1 5 
Total ) ) 0 ) ) ) ) ) ) 0) 13 10 ) 23 9 7 0) 16 3 2 0 5 44 
Grand Total ) ) ) ) 0 0) ) ) ) ) 48 28 ) 76 40 27 0 67 24 4 0 28] 171 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.2 368 0.0 59.7 40.3 0.0 85.7 14.3 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 281 16.4 0.0 444/ 23.4 15.8 0.0 39.2{ 14.0 2.3 0.0 6164 


Exiting Leg Total 59 112 0 ie} ie} 171 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:15 AM 

8:15 AM 0 6 4 10 19 
8:30 AM 5 5 10 20 
8:45 AM 0 10 
9:00 AM 6 29 


Total Volume 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15 0 40 16 7 0 23 14 1 0 15 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 37.5 0.0 69.6 30.4 0.0 93.3 6.7 0.0 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15 0 40 16 7 0 23 14 1 0 15 78 
Exiting Leg 23 55 0 (0) (0) 78 


Total 23 55 40 23 15 156 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM " Enallidatarequests@pdillecom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Buses 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM ) ) ) ) ) ) ) ) 0) ) 2 ) ) 2 2 0 0 2 5 ) 0) 5 9 
7:15 AM 0 0) 0 0) 0 0 ) 0) 0 0 0) 1 0) i 3 0) 0) 3 7 0) 0 7 11 
7:30 AM ) ) ) ) 0 0 ) 0 ) ) 1 ) ) 1 2 ) 0) 2 6 qd 0) 7 10 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 3 0 0 3 2 0 0 2 5 q 0 6 11 

Total ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 6 1 ) 7 9 ) 0) 9 23 2 0) 25 41 
8:00 AM ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 1 0) 0 1 1 0 0 1 3 
8:15 AM ) ) ) ) ) 0 0 ) 0 0) ) ) ) ) 1 0) 0 1 2 0) 0 2 3 
8:30 AM ) ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 1 ) 0 0) 0 6 0) 0 6 7 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 2 0 0 2 2 

Total ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 1 1 0 2 2 ) 0) 2 11 0) 0 11 15 
9:00 AM ) ) 0) 0 ) ) ) ) ) 0 2 ) ) 2 1 0) 0 sl ) 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 i 4 0 0 

Total ) ) 0 ) ) ) ) ) ) 0 2 ) ) 2 2 ) 0) 2 9 0 0) 9 13 
Grand Total 0 () 0 ) 0 0) ) ) ) 0 10 3 ) 13 15 ) 0) 15 46 2 0 48 76 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.9 23.1 0.0 100.0 0.0 0.0 95.8 4.2 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 13.2 3.9 0.0 17.1] 19.7 0.0 0.0 19.7{ 60.5 2.6 0.0 63.2 


Exiting Leg Total 5 vil ie} ie} ie} 76 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM 
7:00 AM 0 2 0 9 
7:15 AM 0 1 11 


0 


0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7 9 0 0 9 23 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.7 14.3 0.0 100.0 0.0 0.0 92.0 8.0 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7 9 0 0 9 23 2 0 25 41 
Exiting Leg 3 38 0 0 ie} 41 


Total 3 38 7 9 25 82 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM " Frall:datarequests@pdillccom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North East Southeast South West 
SM NN 
0 0 0 ie} ie} ie} 0 ie} ie} 0 0 ie} ie} 0 0 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 0 0 ie} ie} 0 ie} 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uk 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 100.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Total % 0.0 00 00 00 00 00 oO0f 00 00 00 00 06 00 oof 00 00 00 00 00 0.0} 100.0 00 00 00 00 1000} 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total (0) al (0) (0) 0 1 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


6:30 AM Beach Street (1A) Revere Beach Pkwy (Rt 16) Route 1A 


North a West 


Pe [oe er] sem [orn] oe [om [oe Poe] ne] wn fof ef] ve [oo [om [ove] en] [me [me Poon] ] me | Tot 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 ul 
Exiting Leg 0 1 0 0 ie} 1 


Total 0 1 0 1 0 2 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM "Final datarequests@pdillccom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Pedestrians 


North East Southeast South West 
SM 
0 0 ie} 0 0 3 3 ie} ie} 0 0 ie} ie} 0 0 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 0 0 ie} ie} 0 ie} 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
7:45 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
8:00 AM 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 1 il 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
8:45 AM 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Total 0 0 0 0 6 3. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Grand Total 0 0 0 Oo 11 16 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Approach % 0.0 00 00 00 407 593 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 0.0 00 0.0 00 407 59.3 1000} 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 00 O0Of 00 00 00 00 00 oOOf 00 00 00 060 00 00 


Exiting Leg Total 27 0 0 0 0 27 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


6:45 AM 
a West 
Pee me Pere for] [ae [oe Pee [or [ore] oe faveree] enforce] oe [we | om [oreo] we] we [oe [oe [ore] ore] oe] | rota 
6:45 AM 0 4 4 


7:00 AM 


Total Volume 13 


% Approach Total 


Enteringleg | O OF O08 O 3 10 13} 0 OF 68 0 0 O08 Of 0 0 O80 O80 O80 Of 0 0 0808 80 0 Of 0 0 0 O80 O Of 13 
Exiting Leg 13 0 0 0 (0) 13 


Total 26 0 0 0 0 26 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
. DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 ae Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM "Frnall:datarequests@pdlllecom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 67 0 228 89 34 0 123 113 19 0 132 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 49 0 245 102 20 0 122 92 16 0 108 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 57 0 266 90 21 0 111 133 37 0 170 547 

4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 56 0 229 110 28 0 138 132 27 0 159 526 

4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 56 0 247 92 23 0 115 107 21 0 128 490 

4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 65 0 256 91 20 0 117; 127 5 0 142 509 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 234 0 998 383 92 0 475 499 100 0 599] 2072 

5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 74 0 291 125 21 0 146 103 0 122 559 

5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 70 0 255 82 26 0 108 109 0 118 481 

5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 63 0 262 69 26 0 95 105 0 120 477 

5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 65 0 242 79 18 0 97 112 22 0 134 473 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 272 0 1050 355 91 0 446 429 65 0 494] 1990 

6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 54 0 217 106 16 0 122 123 5 0 138 477 

6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 53 0 207 107 19 0 126 114 6 0 130 463 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 107 0 424 213 35 0 248 237 31 0 268 940 

Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo} 2216 729 QO 2945} 1142 272 QO 1414] 1370 231 0 1601} 5960 

Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.2 24.8 0.0 80.8 19.2 0.0 85.6 144 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 37.2 12.2 0.00 49.4] 19.2 4.6 0.0 23.7] 23.0 3.9 0.0 26.9 

Exiting Leg Total 1232 4728 0 0 Oo} 5960 

Cars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O} 2171 719 QO 2890} 1080 267 QO 1347) 1316 226 QO 1542] 5779 

% Cars 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 98.0 98.6 0.0 98.1) 946 98.2 0.0 95.3] 96.1 97.8 0.0 96.3] 97.0 

Exiting Leg Total 5779 

Heavy Vehicles 122 

% Heavy Vehicles 2.0 

Exiting Leg Total 122 

Buses 59 

% Buses 1.0 

Exiting Leg Total 59 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:15 PM 
4:15 PM (0) 173 56 229 110 28 138 132 27 159 526 
4:30 PM 191 56 247 92 23: 115 107 21 128 490 


191 65 
217 74 


Total Volume 2084 


% Approach Total 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 

City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


PHE 


Cars 

Cars % 

Heavy Vehicles 
Heavy Vehicles % 
Buses 

Buses % 


Cars Enter Leg 
Heavy Enter Leg 
Bus Enter Leg 
Total Entering Leg 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 


175607 (14) 


N: Rotary S: Route 1A 
E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: 


Revere, MA 
VHB/ A. Berthaume 


13796.00 


Tuesday, May 09, 2017 


3:30 PM 
6:30 PM 


North 


Revere Beach Pkwy (Rt 16) 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


East 


Southeast 


West 


0.000 0.000 0.000 0.000 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c°eo 


oO 


oO 
ojooo oo0o0c00c°0 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c°0o 


oO 


oO 
ojooo oo0o0c00c°0o 


0.000 0.000 0.000 0.000 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c°0 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c90 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c90 


oO 


oO 
ojooo oo0o0o0c°0 


e]looc0 FDAOOCOO 


0.836 0.821 
398 91 
95.2 98.9 

19 1 
4.5 nT 
1 0 
0.2 0.0 
398 91 
19 1 
1 0 


oO 
e]ooo0 FDAOOCOO 


0.888 0.759 
450 81 
95.9 98.8 

6 1 
1.3 1.2 
13 0 
2.8 0.0 

450 81 

6 1 

13) 0 


0.866] 0.932 
0 531] 2024 
0.0 96.4) 97.1 
ry) 7 44 
0.0 13) 21 
0 13 6 
0.0 24] 08 
0 531] 2024 
0 7 44 
0 13 6 
0 2084 
2024 

0 44 

0 6 

of 2084 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
. DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM " Eall datarequests@pdillecom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Cars 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 67 0 222 83 34 0 117 111 19 0 130 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 48 0 238 92 18 0 110 87 16 0 103 
0 0 0 0 


0 460 175 52 0 227 198 35 0 233 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 55 0 258 81 20 0 101 124 36 0 160 519 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 54 0 223 100 27 0 127 123 27 0 150 500 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 55 0 241 88 23 0 111 103 20 0 123 475 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 63 0 251 90 20 0 110 122 5 0 137 498 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 227 0 973 359 90 0 449 472 98 0 570] 1992 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 73 0 289 120 21, 0 141 102 0 121 551 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 70 0 253 78 26 0 104 105 0 114 471 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 63 0 257 66 26 0 92 99 0 113 462 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 65 0 240 75 17 0 92 111 20 0 131 463 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 271 0 1039 339 90 0 429 417 62 0 479] 1947 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 54 0 214 102 16 0 118 118 5 0 133 465 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 52 0 204 105 19 0 124 111 6 0 127 455 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 106 0 418 207 35 0 242 229 31 0 260 920 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo} 2171 719 0 2890} 1080 267 QO 1347) 1316 226 QO 1542] 5779 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.1 24.9 0.0 80.2 19.8 0.0 85.3 14.7 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0] 37.6 12.4 0.0 50.0] 18.7 4.6 0.0 23.3] 22.8 3.9 0.0 26.7 


Exiting Leg Total 1212 4567 0 0 Oo} 5779 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:15 PM 
4:15 PM (¢) 169 54 223 100 27 

4:30 PM 186 55 241 88 23 

4:45 PM 188 63 


216 73 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 245 0 1004 398 91 0 489 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.6 244 0.0 81.4 18.6 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 245 0 1004 398 91 0 489 450 81 0 531] 2024 
Exiting Leg 417 1607 0 0 Oo} 2024 


Total 417 1607 1004 489 531] 4048 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
. DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM "Emall:datarequests@palllccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Heavy Vehicles 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 5 0 0 5 1 0 0 1 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5 1 ) 6 9 1 0 10 0) 1 0) sl 17 
4:15 PM 0 0) 0 0 0 0 0) 0) 0 0) 4 2 0 6 9 1 0) 10 2 0 0) 2 18 
4:30 PM ) ) ) ) ) ) ) 0 ) ) 4 1 ) 5 4 0 0 4 1 1 0 2 11 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1 0 0) 4 2 () 0 2 7 

Total ) ) ) ) ) ) 0 0 ) ) 15 6 ) 21 23 2 ) 25 5 2 ) 7 53 
5:00 PM ) ) 0 0 ) ) ) ) ) ) 1 1 ) 2 5 0 0 5 i 0 0) 1 8 
5:15 PM ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2 ) ) 2 2 0) 0 2 " ) 0 1 5 
5:30 PM ) ) 0 ) ) ) 0 ) ) ) 4 ) ) 4 3 0 0 3 ‘f 1 0 2 9 
5:45 PM 0 0 () 0) 0 0 0) 0) 0 0 1 0 0 1 2 1 0 3 0 2 0 2 6 

Total ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8 1 0 9 12 1 ) 13 3 3 ) 6 28 
6:00 PM ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3 ) ) 3 0 0 0 0) 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 () 0 0 0 

Total ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5 1 0 6 2 ) ) 2 1 0 ) 1 9 
Grand Total () () 0 ) ) ) ) ) ) ) 37 9 ) 46 52 5 0) 57 14 5 0) 19] 122 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.4 19.6 0.0 91.2 8.8 0.0 73.7 26.3 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 30.3 74 0.0 37.7] 42.6 4.1 0.0 46.7, 11.5 41 0.0 15.6 


Exiting Leg Total 19 103 0 0 ie} 122 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 

3:30 PM 0 6 0 5 5 12 
3:45 PM 3 1 10 12 20 
4:00 PM 5 1 9 10 17 


18 


4 2 10 


9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 0 22 33 4 0 37 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.8 18.2 0.0 89.2 10.8 0.0 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 0 22 33 4 0 37 7 1 0 8 67 
Exiting Leg 9 58 0 0 0 67 


Total Volume 


7 1 0 8 
% Approach Total 87.5 12.5 0.0 


Total 9 58 22 37 8 134 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM " Enallidatarequests@pdillecom 
EndTime: 6:30 PM 
Class: Buses 


Beach Street (1A) Revere Beach Pkwy (Rt 16) Route 1A 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 T 1 0 0 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 ) ) ) ) ) ) ) ) 0 1 1 ) 2 ) ) 0 0) 9 0 0) 9 11 
4:15 PM 0 0) 0 0 0 0 0) 0) 0 0 0 0) 0 0) 1 0 0) i 7 0) 0 7 8 
4:30 PM ) ) ) ) ) ) ) 0 ) 0 1 ) ) 1 ) 0 0) 0 3 0 0 3 4 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 1 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 3 4 

Total ) ) ) ) ) ) 0 0 ) ) 3 1 ) 4 1 ) ) 1 22 0 ) 22 27 
5:00 PM ) ) 0 0 ) ) ) ) ) 0 ) ) ) ) ) 0 0) 0 0) 0 0 0 0 
5:15 PM ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2 0) 0 2 3 ) 0 3 5 
5:30 PM ) ) 0 ) ) ) 0 ) ) ) 1 ) 0 1 0 0) 0) 0) 5 0 0 5 6 
5:45 PM 0 0 () 0) 0 0 0) 0) 0 0 1 0 0 4 2 0 0 2 1 () 0) 4 4 

Total ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2 ) ) 2 4 ) ) 4 9 ) ) 9 15 
6:00 PM ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 2 0 0) 2 4 0 0) 4 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 

Total ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 ) ) ) ) 4 ) ) 4 7 ) ) 7 11 
Grand Total () () 0 ) ) ) ) ) ) ) 8 1 ) 9 10 ) 0 10 40 0) 0) 40 59 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 11.1 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 13.6 17 0.0 15.3] 16.9 0.0 0.0 16.9] 67.8 0.0 0.0 67.8 


Exiting Leg Total 1 58 ie} ie} ie} 59 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 
3:30 PM (0) 0 0 2 
3:45 PM 3 0 


1 


0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 2 0 0 2 18 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 2 0 0 2 18 0 0 18 25 
Exiting Leg 1 24 0 0 0 25 


Total 1 24 5 2 18 50 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30 PM " Frall:datarequests@pdillccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North East Southeast South West 
SM Sd 
ie} 0 0 ie} ie} ie} 0 ie} ie} 0 0 ie} ie} 0 0 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 0 0 ie} ie} 0 ie} 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 il 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Grand Total 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Approach % 00 00 00 00 75.0 25.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 0.0 00 0.0 00 75.0 25.0 1000} 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 00 OOf 00 08 00 00 00 oof 00 060 00 060 00 00 


Exiting Leg Total 4 0 (0) (0) 0 4 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


5:30 PM Beach Street (1A) Revere Beach Pkwy (Rt 16) Route 1A 


North a West 


Pe [oe rr] se [en] [oe [on Poe] vnn] ee] wn foro env [oo [mm [ove] mn] em] [me [me Poon] ] me | Tot 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 
Total 8 0 0 0 0 8 
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PDI File #: | 175607 (14) 

Location: N: Rotary S: Route 1A 

Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary SE: Revere Beach Pkwy (Rt 16) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Start Time: 3:30PM "Final datarequests@pdillccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Pedestrians 


North East Southeast South West 
SM NS 
ie} 0 ie} ie} 5 1 6 ie} ie} 0 0 ie} ie} 0 0 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 0 0 ie} ie} 0 ie} 0 ie} 0 ie} 6 


0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ps 7 
4:15 PM 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
4:30 PM 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
4:45 PM 0 0 0 0 0 aT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 2 9 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 14 
5:00 PM 0 0 0 0 0 7 ui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
5:15 PM 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 1 nl 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5:45 PM 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Total 0 0 0 0 2 #12 «14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
6:00 PM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Total 0 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Grand Total 0 0 0 0 15 34 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 52 
Approach % 00 00 00 00 306 69.4 00 00 00 00 00 00 0.0 00 0.0 00 100.0 00 00 00 00 00 0.0 00 0.0 00 100.0 
Total % 0.0 00 00 00 288 654 942 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 OO 00 19 19 00 08 00 00 00 oOOf 00 00 00 OO 38 38] 


Exiting Leg Total 49 (0) 1 0 2, 52 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


a 
Pe [oe ern] sen [en] oe [Doe oe] ven] ee] wn fsrofre  e [o ]m [ove] em] [me [me Poon] ] me | Tot 
3:30 PM 0 0 0 5 1 6 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 0 ie} 0 0 0 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 0 0 


0 
0 


3:45 PM 


0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 


0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 


0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Volume 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 3 0 
0 14 23 0 0 0 0 0 
0.0 © 86a 0. 0.0 391 60.9 0.0 ol 0. 0. 0. 0. 0.0 © ©O. 0. 0. 0. 0.0 al 0. 0. 0. 0.0 © ©Ol 0. 0.0 100.0 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.450 0.583 0.639] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 


% Approach Total 
0.694 


Enteringleg | O OF 08 0 9 14 23} 0 0 0 0 0 0 Of 0 0 O08 080 O80 Of 0 0 08 80 O0 Of 0 0 O08 O 2 2 25 
Exiting Leg 23 0 0 0 2, 25 


Total 46 0 0 0 4 50 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: __E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTEs 
eat GiMec. NADIARA ee el ee 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North Wes 


[ner West 
14 0 ie} 0 14 2 318 0 0 320 ie} 15 46 0 61 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 5 287 0 0 292 0 10 53 0 63 0 0 0 0 0 361 

7:15 AM 0 ¢) 0 1 263 0 0 264 0 13 62 0 75 il 0 0 0 1 344 

7:30 AM 0 0 0 6 244 0 0 250 0 21 64 0 85 0 (¢) 0 0 0 344 

7:45 AM 15 0 0 0 15 5 226 0 0 231 0 25 77 0 102 0 0 0 0 0 348 

Total 34 0 0 0 34 17.1020 0 0 1037 0 69 256 0 325 1 0 0 0 1] 1397 

8:00 AM 17 0 0 0 17 8 214 0 0 222 0 27 65 0 92 0 (¢) 0 0 0 331 

8:15 AM 26 0 0 0 26 6 282 0 (¢) 288 0 29 66 0 95 0 0 0 0 0 409 

8:30 AM 24 0 0 0 24 4 269 0 0 273 ¢) 21 72 0 93 0 0 0 0 0 390 

8:45 AM 30 0 0 0 30 11 272 0 0 283 0 43 46 0 89 0 0 0 0 0 402 

Total 97 0 0 0 97 29 1037 0 0 1066 0 120 249 0 369 0 0 0 0 O} 1532 

9:00 AM 51 0 0 0 51 10 215 0 225 0 34 59 0 93 0 0 0 0 369 

9:15 AM 46 0 0 0 46 9 253 0 ¢) 262 0 35 52 0 87 0 (¢) 0 0 0 395 

Total 97 0 0 0 97 19 468 0 ¢) 487 0 69 111 0 180 ) (¢) 0 0 0 764 

Grand Total 254 0 0 0 254 68 3103 0 O 3171 0 285 706 0 991 1 0 0 0 1] 4417 

Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 221) 97.9 0.0 0.0 0.0 28.8 71.2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 5.8 0.0 0.0 0.0 5.8 1:5 70.3 0.0 0.0 71.8 0.0 6.5 16.0 0.0 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Exiting Leg Total 353 0 1 4063} 4417 

Cars 239 0 0 fe) 239 67 2939 0 0 3006 0 278 644 0 922 1 0 0 0 1] 4168 

% Cars 94.4 

Exiting Leg Tota 4168 

Heavy Vehicles 182 

% Heavy Vehicles 4.1 

Exiting Leg Tota 182 

Buses 67 

% Buses 1.5 

Exiting Leg Tota 67 


8:15 AM 
Nath 
8:15 AM 26 6 282 288 29 66 95 409 


273 21 72 390 
283 89 


225 93 


131 0 0 0 131 31 = 1038 0 0 1069 0 127 243 0 370 0 0 0 0 0 
100.0 0.0 0.0 0.0 2.9 97.1 0.0 0.0 0.0 343 65.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


8:30 AM 93 


0 
0 
0 
0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.642 0.000 0.000 0.000 0.642} 0.705 0.920 0.000 0.000 0.928} 0.000 0.738 0.844 0.000 0.974] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.960 

Cars 125 0 0 0 125 31 991 0 QO 1022 0 127 219 0 346 0 0 0 0 oO} 1493 

Cars % 95.4 0.0 0.0 0.0 95.4} 100.0 95.5 0.0 0.00 95.6 0.0 100.0 90.1 0.0 93.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.1 

Heavy Vehicles 2 0 0 0 2 0 28 0 0 28 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 53 
Heavy Vehicles % 15 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.7 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 9.5 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 
Buses 4 0 0 0 4 0 19 0 0 19 0 0 1 0 al 0 0 0 0 0 24 

Buses % 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 1.8 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 

Cars Enter Leg 125 0 0 0 125 31 991 0 O 1022 0 127 219 0 346 0 0 0 0 Oo} 1493 
Heavy Enter Leg 2 0 0 0 2 0 28 0 0 28 0 0 23 0 23 0 0 0 0 0 53 
Bus Enter Leg 4 0 0 0 4 0 19 0 0 19 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 24 
Total Entering Leg 131 0 0 0 131 31 ©1038 0 0 1069 0 127 243 0 370 0 0 0 0 Oo} 1570 
Cars Exiting Leg 158 0 0 1335] 1493 


PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


175607 (15) 

N: Everett Street S: Rotary 

E: Beach Street (1A) W: Rotary 
Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume 

13796.00 

Tuesday, May 09, 2017 

6:30 AM 

9:30 AM 


North 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 
‘46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com, 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


South West 


East 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: __E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
ead Tinies. <BSNAN eee 
Class: Cars 


North Wes 


[neh Wet 
13 0 0 0 13 2 298 0 0 300 ie} 13 40 0 53 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 5 276 0 0 281 0 10 49 0 59 0 0 0 0 0 345 
7:15 AM 0 0 0 1 244 0 0 245 0 12 59 0 7 1 0 0 0 1 321 
7:30 AM 0 0 0 6 228 0 0 234 0 21 61 0 82 0 0 0 0 0 324 
7:45 AM 13 0 0 0 13 5 218 0 0 223 0 25 69 0 94 0 0 0 0 0 330 
Total 30 0 0 0 30 17 966 0 0 983 0 68 238 0 306 1 0 0 0 1} 1320 
8:00 AM 15 0 0 0 15 7 205 0 0 212 0 24 62 0 86 0 0 0 0 0 313 
8:15 AM 24 0 0 0 24 6 271 0 0 277 0 29 60 0 89 0 0 0 0 0 390 
8:30 AM 23 0 0 0 23 4 259 0 0 263 0 21 65 0 86 0 0 0 0 0 372 
8:45 AM 29 0 0 0 29 11 257 0 0 268 0 43 46 0 89 0 0 0 0 0 386 
Total 91 0 0 0 91 28 992 0 0 1020 0 117 233 0 350 0 0 0 0 O| 1461 
9:00 AM 49 0 0 0 49 10 204 0 214 0 34 48 0 82 0 0 0 0 345 
9:15 AM 46 0 0 0 46 9 238 0 0 247 0 34 45 0 79 0 0 0 0 0 372 
Total 95 0 0 0 95 19 442 0 0 461 0 68 93 0 161 0 0 0 0 0 717 
Grand Total 239 0 0 0 239 67 2939 0 0 3006 0 278 644 0 922 1 0 0 0 1] 4168 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 2.2 97.8 0.0 0.0 0.0 30.2 69.8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 5.7 0.0 0.0 0.0 5.7 1.6 70.5 0.0 0.0 72.1 0.0 6.7 15.5 0.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 345 0 4: 3822] 4168 


North wes 
8:15 AM 24 6 271 277 29 60 390 
8:30 AM 23 4 259 263 21 65 372 


268 
214 
1022 


Total Volume 


0 127 
0.0 36.7 63.3 
0.914 0.000 0.000 0.922} 0.000 0.738 0.842 


0.0 0.0 
0.638 0.000 0.000 0.000 0.638} 0.705 


0.0 0.0 
0.000 0.972] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.957 


% Approach Total 
PHF 


Entering Leg 125 0 0 0 125 31 991 0 0 1022 0 127 219 0 346 0 0 0 0 Oo} 1493 
Exiting Leg 158 0 0 1335] 1493 


Total 283 1022 346 1335] 2986 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: __E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
ee emis 
End Time: 9:30 AM "<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Heavy Vehicles 


North Wes 


[ror West 
ie} 0 ie} 0 ie} 0 15 0 0 15 0 2 5 0 7 0 0 0 0 0 2 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 11 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 17 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 
7:45 AM 1 0 0 0 1 0 6 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 13 
Total 1 0 0 0 1 0 39 0 0 39 0 1 14 0 15 0 0 0 0 0 55 
8:00 AM (¢) 0 0 0 0 1 7 0 0 8 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 14 
8:15 AM 1 0 0 0 1 0 7 0 0 7 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 14 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 13 
8:45 AM 1 0 0 0 1 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Total 2 0 0 0 2 1 29 0 0 30 0 3 15 0 18 0 0 0 0 0 50 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 11 0 il 0 0 0 0 17 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 1 7 0 8 0 0 0 0 0 17 
Total 0 0 0 0 0 0 15 0 e) 15 0 1 18 0 19 0 0 0 0 0 34 
Grand Total 4 0 0 0 4 1 114 0 0 115 0 7 56 0 63 0 0 0 0 0 182 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.9 99.1 0.0 0.0 0.0 11.1 889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 0.5 62.6 0.0 0.0 63.2 0.0 3.8 30.8 0.0 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 8 0 0 174 182 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


6:30 AM 15 15 22 
6:45 AM 21 
7:00 AM 11 
7:15 AM 17 


oO 


Total Volume 


1 0 0 0 1 0 52 0 0 52 0 3 15 0 18 0 0 0 0 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.250 0.000 0.000 0.000 0.250} 0.000 0.813 0.000 0.000 0.813} 0.000 0.375 0.750 0.000 0.643 


% Approach Total 


Entering Leg 1 0 0 0 1 0 52 0 0 52 0 3 15 0 18 0 0 0 0 0 71 
Exiting Leg 3 0 0 68 71 


Total 4 52 18 68 142 
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PDI File #: | 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: __E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
End Tine: “S40°AM babs deli sel 
Class: Buses 


North Wes 


[enh Wet 
1 0 ie} 0 1 0 5 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 5: 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 
7:30 AM 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 
7:45 AM 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 
Total 3 0 0 0 3 0 15 0 0 15 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 22 
8:00 AM 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
8:15 AM 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
8:30 AM 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 ih, 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Total 4 0 0 0 4 0 16 0 0 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 21 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Total 2 0 0 0 2 0 14. 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Grand Total 11 0 0 0 ula 0 50 0 0 50 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 67 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 16.4 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 74.6 0.0 0.0 74.6 0.0 0.0 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 0 0 0 67 67 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 5 
8:45 AM 7 
9:00 AM 7 

6 


25 


Total Volume 


oS 
oo 
S 
oo 
bb 
° 
9 
Or 
S 
oo 
an 
S 
oo 
4 
oo 
S 
oo 
° 
oa 0° 
° 


3 0 0 0 3 0 21 0 0 21 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 


0.375 0.000 0.000 0.000 0.375 


% Approach Total 


Entering Leg 3 0 0 0 3 0 21 0 0 21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 
Exiting Leg 0 0 0 25 25 


Total 3 21 1 25 50 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: _N: Everett Street S: Rotary 
Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FS TIee 
EndTime: 9:30AM aaa” 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North est st West 


Pr [ms [om [on] ee] we [me [om [om [on] oem [ore] ce [oo Pm [om [oe] so] mn] om | [om [om [oon] | Toa 
0 0 ie} 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 cl ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:00 AM 1 0 0 0 0 0 al 0 e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
Approach % 100.0 00 00 00 00 00 0.0 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 100.0 00 00 00 00 00 00 

Total % 500 00 00 00 00 00 500} 00 250 00 00 00 00 250 00 00 00 00 00 25.0 25.0] 00 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 0 0 1 3 4 


7:15 AM 


North East South West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Exiting Leg 0 0 0 2 2 


Total 2 ie} 0 2 4 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
" INDUSTRIES, LLC 
ee ae Geman ae 
End Time: 9:30 AM '<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


North ee West 


Pr Pm [om [ov] oe] wm [me [om [oe [on] oem [ore] we [oe Poe [oe [oe som] mn] mm | ws [om [om [om] | Toa 
0 0 0 0 ie} 1 1 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 12 
7:15 AM 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
7:30 AM 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 Oo 11 11 22 0 0 0 0 1. 0 1 33 
8:00 AM 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 10 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 10 

Total 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 5 21 26 0 0 0 0 0 0 0 38 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 2 o 11 0 0 0 0 0 0 0 16 
Grand Total 0 0 0 0 1 16 17 0 0 0 Oo 10 8 18 0 0 0 O 25 47 72 0 0 0 0 1 0 1 108 
Approach % 00 00 00 00 59 941 00 00 00 00 556 44.4 00 00 00 00 347 653 0.0 00 00 00 1000 00 

Total % 00 00 00 00 O09 148 157 00 00 00 00 93 74 167] 00 00 00 00 231 435 667) 00 00 00 00 09 00 09 


Exiting Leg Total 17 18 72 1 108 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


North East South West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 1 8 9 0 0 0 0 2 2 4 0 0 (¢) Oo 13 13 26 0 0 0 0 1 0 1 40 
Exiting Leg 9 4 26 1 40 
Total 18 8 52 2 80 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: __E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FTEs 
conve: EAD PE ee el ee 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North Wes 


ner West 
62 0 ie} 0 62 8 247 0 0 255 ie} 44 77 0 121 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 52 0 0 0 52 3 225 0 0 228 0 47 70 0 117 0 0 0 0 0 397 
4:15 PM 50 0 0 0 50 7 255 0 0 262 0 26 79 0 105 0 0 0 0 0 417 
4:30 PM 57 0 0 0 57 al 260 0 0 261 0 22 75 0 97 0 0 0 0 0 415 
4:45 PM 44 0 0 0 44 6 245 0 0 251 0 30 64 0 94 0 0 0 0 0 389 
Total 203 0 0 0 203 17 985 0 0 1002 0 125 288 0 413 0 0 0 0 Oo} 1618 
5:00 PM 38 0 0 0 38 4 263 0 0 267 0 24 89 0 113 0 0 0 0 0 418 
5:15 PM 39 0 0 0 39 5 239 0 0 244 0 21 82 0 103 0 0 0 0 0 386 
5:30 PM 28 0 0 0 28 1 271 0 0 272 0 20 80 0 100 0 0 0 0 0 400 
5:45 PM 24 0 0 0 24 4 253 0 0 257 0 25 74 0 99 0 0 0 0 0 380 
Total 129 0 0 0 129 14 1026 0 0 1040 ¢) 90 325 0 415 0 0 0 0 Oo} 1584 
6:00 PM 30 0 0 0 30 6 273 0 279 0 11 74 0 85 0 0 0 0 394 
6:15 PM 27 0 0 0 27 3 249 0 0 252 0 19 72 0 91 0 0 0 0 0 370 
Total 57 0 0 0 57 9 522 0 0 531 ¢) 30 146 0 176 0 0 0 0 0 764 
Grand Total 500 0 0 0 500 49 3010 0 0 3059 0 316 892 0 1208 0 0 0 0 O| 4767 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 1.6 98.4 0.0 0.0 0.0 26.2 73.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 10.5 0.0 0.0 0.0 10.5 1.0 63.1 0.0 0.0 64.2 0.0 6.6 18.7 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Exiting Leg Total 365 0 0 4402| 4767 
Cars 485 0 0 0 485 49 2924 0 0 2973 0 315 872 O 1187 0 0 0 0 Oo} 4645 
% Cars 97.0 0.0 0.0 0.0 97.0} 100.0 97.1 0.0 0.0 97.2 0.0 99.7 97.8 0.0 98.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.4 


Exiting Leg Tota 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Tota 
Buses 


% Buses 


Exiting Leg Tota 


North 
4:15 PM 50 7 255 262 26 79 0 105 417 
4:30 PM 1 260 261 22 75 0 97 415 
6 251 0 94 
4 267 0 


Total Volume 


189 0 0 0 189 18 1023 0 QO 1041 0 102 307 0 409 0 0 0 0 0 
100.0 0.0 0.0 0.0 I? 98.3 0.0 0.0 0.0 24.9 75.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


% Approach Total 


PHF 0.829 0.000 0.000 0.000 0.829} 0.643 0.972 0.000 0.000 0.975} 0.000 0.850 0.862 0.000 0.905] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.980 

Cars 184 0 0 0 184 18 986 0 0 1004 0 102 296 0 398 0 0 0 0 O| 1586 

Cars % 97.4 0.0 0.0 0.0 97.4} 100.0 96.4 0.0 0.0 96.4 0.0 100.0 96.4 0.0 97.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.8 

Heavy Vehicles 1 0 0 0 1 0 18 0 0 18 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 30 
Heavy Vehicles % 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.8 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 3.6 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 
Buses 4 0 0 0 4 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

Buses % 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 1.9 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 

Cars Enter Leg 184 0 0 0 184 18 986 0 0 1004 0 102 296 0 398 0 0 0 0 O} 1586 
Heavy Enter Leg 1 0 0 0 1 0 18 0 0 18 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 30 
Bus Enter Leg 4 0 0 0 4 0 19 e} 0 19 0 e} 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
Total Entering Leg 189 0 0 0 189 18 1023 0 Oo 1041 0 102 307 0 409 0 0 0 0 O} 1639 


PDI File #: 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: __E: Beach Street (1A) W: Rotary 

City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM “arg see Fanaa AOR 
End Time: 6:30 PM  cialbdimarequeste@pdilccaen 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Class: 
South West 
Cars Exiting Leg 120 1466] 1586 
30 30 


0 
0 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


1639 
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PDI File #: | 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
palates: SAPNA Seca SSS arsa es 
Class: Cars 


North Wes 


[north Wet 
59 0 ie} 0 59 8 239 0 ie} 247 0 44 77 0 121 0 0 0 ie} 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 52 0 0 0 52 3 218 0 0 221 0 47 68 0 115 0 0 0 0 0 388 
4:15 PM 49 0 0 0 49 7 240 0 0 247 0 26 75 0 101 0 0 0 0 0 397 
4:30 PM 55 0 0 0 55 Al 252 0 0 253 0 22 73 0 95 0 0 0 0 0 403 
4:45 PM 44 0 0 0 44 6 237 0 0 243 0 30 60 0 90 0 0 0 0 0 377 
Total 200 0 0 0 200 17 947 0 0 964 0 125 276 0 401 0 0 0 0 O} 1565 
5:00 PM 36 0 0 0 36 4 257 0 0 261 0 24 88 0 112 0 0 0 0 0 409 
5:15 PM 36 0 0 0 36 5 235 0 0 240 0 21 82 0 103 0 0 0 0 0 379 
5:30 PM 27 0 0 0 27 Al 267 0 0 268 0 19 80 0 99 0 0 0 0 0 394 
5:45 PM 23 0 0 0 23 4 243 0 0 247 0 25 71 0 96 0 0 0 0 0 366 
Total 122 0 0 0 122 14 1002 0 0 1016 0 89 321 0 410 0 0 0 0 O} 1548 
6:00 PM 28 0 0 0 28 6 269 0 275 0 11 74 0 85 0 0 0 0 388 
6:15 PM 27 0 0 0 27 3 246 0 0 249 0 19 71 0 90 0 0 0 0 0 366 
Total 55 0 0 0 55 9 515 0 e) 524 0 30 145 0 175 0 0 0 0 0 754 
Grand Total 485 0 0 0 485 49 2924 0 0 2973 0 315 872 O 1187 0 0 0 0 O} 4645 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 1.6 98.4 0.0 0.0 0.0 26.5 73.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 10.4 0.0 0.0 0.0 10.4 10 62.9 0.0 0.0 64.0 0.0 6.8 18.8 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 364 0 0 4281} 4645 


North West 
4:15 PM 247 26 75 397 


4:30 PM 253 
243 
261 


1004 


22 73 403 


Total Volume 0 102 
0.0 25.6 74.4 


0.000 0.000 0.962} 0.000 0.850 0.841 


0.0 0.0 
0.836 0.000 0.000 0.000 0.836} 0.643 0.959 


0.0 0.0 
0.000 0.888] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.969 


% Approach Total 
PHF 


Entering Leg 184 0 0 0 184 18 986 0 0 1004 0 102 296 0 398 0 0 0 0 O} 1586 
Exiting Leg 120 0 0 1466} 1586 


Total 304 1004 398 1466) 3172 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: __E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
ee emis 
End Time: 6:30 PM "<Email:datarequests@paill.com 
Class: Heavy Vehicles 


North Wes 


ner West 
1 0 0 0 1 0 5 0 0 5 ie} 0 ie} 0 0 0 ie} 0 ie} 0 6 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM ny 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 12 
4:30 PM 1 0 0 0 1 0 v1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
4:45 PM fy 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 0 1 0 19 0 0 19 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 31 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 
5:15 PM 1 0 0 0 1 0 2 0 nt) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
5:45 PM 1 0 0 0 1 0 5 0 0 5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9 

Total 2 0 0 0 2 0 13 0 0 13 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 20 
6:00 PM 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 1 0 ny 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Total 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 
Grand Total 4 0 0 0 4 0 43 0 0 43 0 1 19 0 20 0 0 0 0 0 67 
Approach% | 1000 00 00 0.0 0.0 1000 00 00 0.0 50 95.0 00 00 O00 00 00 

Total % 60 00 00 00 60] OO 642 OO oo 642] OO 15 284 00 2991 00 00 00 00 100 


Exiting Leg Total 1 0 0 66 67 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:00 PM 
4:15 PM 
4:30 PM 


oO 


Total Volume 


% Approach Total 


1 0 0 0 1 0 19 0 0 19 0 0 11 0 11 0 0 0 0 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Entering Leg 1 0 0 0 1 0 19 0 0 19 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 31 
Exiting Leg 0 0 0 31 31 


Total 1 19 11 31 62 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: N: Everett Street S: Rotary 
Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
medics SankAl Saga eet reaeea 
Class: Buses 


North Wes 


[neh Wet 
2 0 0 0 2 0 3 0 ie} 3 ie} (0) 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 5 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
4:15 PM 1 0 0 0 1 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
4:30 PM 1 0 0 0 1 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Total 2 0 0 0 2 0 19 0 0 19 0 0 1 0 al 0 0 0 0 0 22 
5:00 PM 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
5:15 PM 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
5:30 PM 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 i} 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Total 5 0 0 0 5 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
6:00 PM 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 0 0 0 2 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Grand Total 11 0 0 0 11 0 43 0 0 43 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 55 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 78.2 0.0 0.0 78.2 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 0 0 0 55 55 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 5 
3:45 PM 6 
4:00 PM 3 

8 


oO 


Total Volume 


% Approach Total 


3 0 0 0 3 0 18 0 0 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.375 0.000 0.000 0.000 0.375} 0.000 0.643 0.000 0.000 0.643} 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.688 


Entering Leg 3 0 0 0 3 0 18 0 0 18 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22 
Exiting Leg 0 0 0 22 22 


Total 3 18 1 22 44 


Page 5 


PDI File #: 175607 (15) 
Location: _N: Everett Street S: Rotary 
Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FS TIee 
evdeiex SADR ae ial eh 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North a West 


Pr [mm [om [on] oe] we [oe [om [oe [on] orn [ore] oe [oo Poe [om [oso] mn] om fw [om [om [oon] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Approach % 00 00 00 00 00 00 0.0 250 00 00 00 75.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 00; 00 250 00 00 00 75.0 1000] 00 00 00 00 00 00 OO} 00 00 00 00 08 00 00 


Exiting Leg Total 0 3 0 1 4 


4:45 PM 


North East South West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 ¢) 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 
Total 0) vs (¢) 1 8 
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PDI File #: 175607 (15) 
Location: _N: Everett Street S: Rotary 
Location: _E: Beach Street (1A) W: Rotary 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
< INDUSTRIES, LLC 
a eee Seminar 
End Time: 6:30 PM "“Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


North a West 


Pr Pm [om [on] ee] wm oe [om [om [on] orn [ore] we [om Pm [om [eso] mn] mm fw [om [om [oon] on] | Toa 
ie} 0 ie} 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0) 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 i 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 8 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 9 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 7 
4:45 PM 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 7 
Total 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 Oo 14 #14 28 0 0 0 0 0 0 0 31 
5:00 PM 0 0 0 0 1 0 a 0 0 0 0 1 0 4) 0 0 0 Oo 10 Oo 10 0 0 0 0 1 0 1 13 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 9 
5:30 PM 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 8 11 0 0 0 0 0 1 1 23 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 12 
Total 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 4 11 15 0 0 0 O 22 15 37 0 0 0 0 1 1 2 57 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
6:15 PM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 e) i 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 8 
Total 0 0 0 0 1 0 al 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 9 6 15 0 0 0 0 0 0 0 20 
Grand Total 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 Oo 10 14 24 0 0 0 0 53 40 93 0 0 0 0 1 1 2 124 
Approach % 0.0 00 00 00 60.0 40.0 0.0 00 00 00 417 583 0.0 00 00 0.0 57.0 43.0 0.0 00 00 00 500 50.0 
Total % 00 00 00 00 24 16 40] 00 OO OO OO 81 113 194 00 00 00 00 427 323 75.0) 00 00 00 00 O08 O8 16 


Exiting Leg Total 5 24 93 2 124 


North a West 
Pa eT Ds [ome [me To Do Pome 
5:00 PM 0 0 ie} 0 10 0 10 0 0 0 ie} 1 
5:15 PM 4 2 6 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 4 11 15 0 0 0 O 22 15 37 0 0 0 0 1 1 2 57 
Exiting Leg 3 15 37 2 57 


Total 6 30 74 4 114 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTEs 
caatine:: SanARt ee el 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


wes 
27 320 0 347 0 0 0 0 65 0 0 65 


28 293 0 321 0 0 0 0 48 0 0 48 


6:30 AM 
6:45 AM 


fon) 
a 
Co 
Oo 
Oo 
Oo 
o 


7:00 AM 53 301 0 354 0 0 0 0 77 0 0 77 431 

7:15 AM 73 255 0 328 0 0 0 0 78 0 0 78 406 

7:30 AM 78 266 0 344 0 0 0 0 91 0 0 91 435 

7:45 AM 82 248 0 330 0 0 0 0 83 0 0 83 413 

Total 286 1070 0 1356 0 0 0 0 329 0 0 329] 1685 

8:00 AM 69 241 0 310 0 0 0 0 113 0 0 113 423 

8:15 AM 77 281 0 358 0 0 0 0 121 0 0 121 479 

8:30 AM 54 274 0 328 0 0 0 0 116 0 0 116 444 

8:45 AM 58 299 0 357 0 0 0 0 87 0 0 87 444 

Total 258 1095 0 1353 0 0 0 0 437 0 0 437] 1790 

9:00 AM 42 266 0 308 0 0 0 (¢) 60 0 0 60 368 

9:15 AM 57 293 0 350 0 0 0 0 72 0 0 72 422 

Total 99 559 0 658 0 (¢) 0 0 132 0 0 132 790 

Grand Total 698 3337 0 4035 0 0 (¢) 0 1011 ie) 0 1011] 5046 

Approach % 17.3 82.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Total % 13.8 66.1 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 

Exiting Leg Total ie} 4348 698] 5046 

Cars 645 3162 0 3807 0 0 (¢) 0 964 0 0 964) 4771 

% Cars 92.4 94.8 0.0 94.3 0.0 0.0 0.0 0.0 95.4 0.0 0.0 95.4 94.6 

Exiting Leg Tota 4771 

Heavy Vehicles 173 

% Heavy Vehicles 3.4 

Exiting Leg Tota’ 173 

Buses 102 

% Buses 2.0 

Exiting Leg Tota 102 


8:00 AM 
West 
8:00 AM 69 241 310 113 113 423 


77 281 358 121 121 479 
328 116 116 
357 


8:15 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.000 0.903] 0.934 


Cars 245 1043 0 1288 0 0 0 0 424 0 0 424] 1712 

Cars % 95.0 95.3 0.0 95.2 0.0 0.0 0.0 0.0 97.0 0.0 0.0 97.0} 95.6 

Heavy Vehicles 6 38 0 44 0 0 0 0 7 0 0 7 51 
Heavy Vehicles % 2.3 3.5 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 1.6 2.8 
Buses 7 14 0 21 0 0 0 0 6 0 0 6 27 

Buses % 2.7 1.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1.4 1.5 

Cars Enter Leg 245 1043 0 1288 0 0 0 0 424 0 0 424] 1712 
Heavy Enter Leg 6 38 0 44 0 0 0 0 7 0 0 7 51 
Bus Enter Leg 7 14 0 21 0 0 0 0 6 0 0 6 27 
Total Entering Leg 258 1095 0 1353 ie} 0 0 0 437 0 0 437} 1790 
Cars Exiting Leg 0 1467 245) 1712 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


175607 (16) 
N: Rotary S: Rotary 
W: Beach Street 


Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume 

13796.00 

Tuesday, May 09, 2017 PRECISION 
channel See | 
9:30 AM OM eimalkdetrequest@pdllccam 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


South West 


North South 


Page 2 


PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
i INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Laamaes “SGtAR beara 
Class: Cars 


West 
25 300 0 325 0 0 0 0 63 0 0 63 


26 275 0 301 0 0 0 0 41 0 0 41 


6:30 AM 
6:45 AM 


fon) 
N 
fon) 
Oo 
Oo 
Oo 
o 


7:00 AM 49 290 0 339 0 0 0 0 75 0 0 75 414 
7:15 AM 67 240 0 307 0 0 0 0 74 0 0 74 381 
7:30 AM 72 251 0 323 0 0 0 0 85 0 0 85 408 
7:45 AM 73 236 0 309 0 0 0 0 78 0 0 78 387 
Total 261 1017 0 1278 0 0 0 0 312 0 0 312] 1590 
8:00 AM 68 230 0 298 0 0 0 0 110 0 0 110 408 
8:15 AM 73 272 0 345 0 0 0 0 117 0 0 117 462 
8:30 AM 52 259 0 311 0 0 0 0 111 0 0 111 422 
8:45 AM 52 282 0 334 0 0 0 0 86 0 0 86 420 
Total 245 1043 0 1288 0 0 0 0 424 0 0 424) 1712 
9:00 AM 37 247 0 284 0 0 0 0 56 0 0 56 340 
9:15 AM 51 280 0 331 0 0 0 0 68 0 0 68 399 
Total 88 527 0 615 0 0 0 0 124 0 0 124 739 
Grand Total 645 3162 0 3807 0 0 0 0 964 0 0 964) 4771 
Approach % 16.9 83.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 13.5 66.3 0.0 79.8 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 20.2 


Exiting Leg Total 0 4126 645) 4771 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


wes 
8:00 AM 68 230 298 110 110 408 
8:15 AM 73 272 345 117 117 462 


311 111 111 


Total Volume 
% Approach Total 
PHF 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.906] 0.926 


Entering Leg 245 1043 0 1288 ¢) 0 0 0 424 0 0 424] 1712 
Exiting Leg 0 1467 245) 1712 


Total 1288 1467 669} 3424 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
“ INDUSTRIES, LLC 
eu ier aoe ee 
End Time: 9:30 AM "<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Heavy Vehicles 


wes 
1 16 0 17 0 0 0 0 1 0 0 4 1 


0 15 0 15 0 0 0 0 3 0 0 3 


6:30 AM 
6:45 AM 


8 
Oo 
Oo 
Oo 
o 


7:00 AM 2 7 0) 9 0) ) 0) 0 1 ) ) 1 10 
7:15 AM 2 9 0) 11 0) 0) 0) 0) 1 0 ) 1 12 
7:30 AM 4 9 0) 13 0) 0) 0 ) 2 ) ) 2 15 
7:45 AM 7 8 0) 15 0) 0) 0) 0) 3 ) 0) 3 18 
Total 15 33 0) 48 0 0 ) ) Z ) 0 7 55 
8:00 AM 0) 0) 8 0) 0) 0) 0) 2 0 0 2 10 
8:15 AM 3 0) 10 0) 0) 0) 0 3 0) 0) 3 13 
8:30 AM 0) 10 ) 10 0) 0) 0) 0 2 ) ) 2 12 
8:45 AM 3 13 0) 16 ) ) ) 0) 0) 0) 0) ) 16 
Total 6 38 ) 44 ) ) ) 0 7 ) 0) 7 51 
9:00 AM 2 14 0) 16 0 0) 0) 0) 0) ) ) 0 16 
9:15 AM 3 12 0) 15 0) 0) 0) 0 0) 0 0) 0) 15 
Total 5 26 0) 31 0) 0 0) 0) 0) 0) 0) 0) 31 
Grand Total 27 128 0) 155 0 0) 0 0 18 0) 0 18 173 
Approach % 17.4 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 15.6 74.0 0.0 89.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0 0.0 10.4 


Exiting Leg Total 0 146 27 173 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


West 
8:30 AM 12 
8:45 AM 16 
9:00 AM 16 


15 


Total Volume 
% Approach Total 
0.000 0.000 0.000 


0.000 0.250] 0.922 


Entering Leg 8 49 0 57 0 0 0 0 2 0 0 2 59 
Exiting Leg 0 51 8 59 


Total 57 51 10 118 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
"I INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
EAE SSSUARN babs deli sel 
Class: Buses 


West 
1 4 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 6 


2 3 0 5 0 0 0 0 4 0 0 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


Oo 
Oo 
Oo 
o 


7:00 AM 2 4 0 6 0 0 0 0 1 0 0 1 7 
7:15 AM 4 6 0 10 0 0 0 0 3 0 0 3 13 
7:30 AM 2 6 0 0 0 0 0 4 0 0 4 12 
7:45 AM 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 
Total 10 20 0 30 0 0 0 0 10 0 0 10 40 
8:00 AM 1 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0 fi 
8:15 AM a 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 ii 
8:30 AM 2 5 0 7 0 0 0 0 3 0 0 3 10 
8:45 AM 3 4 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1 8 
Total 7 14 0 21 0 0 0 0 6 0 0 6 27 
9:00 AM 3 5 0 0 0 0 0 0 0 12 
9:15 AM 3 1 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 8 
Total 6 6 0 12 0 0 0 0 8 0 0 8 20 
Grand Total 26 47 0 73 0 0 0 0 29 0 0 29 102 
Approach % 35.6 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 25.5 46.1 0.0 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0 0.0 28.4 


Exiting Leg Total 0 76 26 102 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


Wes 
9 


5 


Total Volume 
% Approach Total 
0.000 0.000 0.000 


0.000 0.750] 0.788 


Entering Leg 10 19 0 29 0 0 0 0 12 0 0 12 41 
Exiting Leg 0 31 10 41 


Total 29 31 22 82 
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PDI File #: | 175607 (16) 
Location: _N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTE 
EndTime: 9:30AM oirerralkdatarequests@pallccom 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North wes 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 if 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 


Exiting Leg Total (0) 1 1 2 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


North West 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 


Entering Leg 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
Exiting Leg 0 1. 1 2 


Total 0 2 2 4 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: _N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
“ INDUSTRIES, LLC 
Ae EO ee 
End Time: 9:30 AM "“Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


North west 


0 0 0 2 a 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 0 1 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 5 2 7 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 1 1 15 
7:15 AM 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
7:30 AM 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 2 2 11 
7:45 AM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 3 7 0 0 0 3 2 5 13 
Total 0 0 0 10 4 14 0 0 0 10 11 21 0 0 0 3 5 8 43 
8:00 AM 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 9 9 0 0 0 1 9 10 24 
8:15 AM 0 0 0 0 2: 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 2 
8:30 AM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 5 0 0 0 2 1 
8:45 AM 0 0 0 0 5 5. 0 0 0 2 6 8 0 0 0 2 1 16 
Total 0 0 0 3 10 13 0 0 0 5 21 26 0 0 0 5 13 18 57 
9:00 AM 0 () 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 8 
9:15 AM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 5 5 14 
Total 0 ) 0 1 3 4 0 0 0 3 9 12 0 0 0 0 6 6 22 
Grand Total 0 0 0 19 21 40 0 0 0 26 47 73 0 0 0 11 26 37 150 
Approach % 0.0 0.0 0.0 47.5 52.5 0.0 0.0 0.0 35.6 64.4 0.0 0.0 0.0 29.7 70.3 
Total % 0.0 0.0 0.0 12.7 14.0 26.7 0.0 0.0 0.0 173 31.3 48.7 0.0 0.0 0.0 73 173 24.7 


Exiting Leg Total 40 73 37 150 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


North South West 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.375 0.500 0.000 0.000 0.000 0.417 0.583 0.000 0.000 


0.000 0.625 0.361 


Entering Leg 0 0 ) 3 10 13 0 0 0 5 21 26 0 0 0 5 13 18 57 
Exiting Leg 13 26 18 57 


Total 26 52 36 114 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30 PM FTEs 
Eaaeane: Sane ee el 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


wes 
104 288 0 392 0 0 0 0 92 0 0 92 


97 258 0 355 0 0 0 0 81 0 0 81 


3:30 PM 
3:45 PM 


~N 
& 
~ 
Oo 
Oo 
Oo 
=] 


4:00 PM 100 280 0 380 0 0 0 0 109 0 0 109 489 

4:15 PM 107 283 0 390 0 0 0 0 93 0 0 93 483 

4:30 PM 101 278 0 379 0 0 0 0 82 0 0 82 461 

4:45 PM 99 258 0 357 0 0 0 0 103 0 0 103 460 

Total 407 1099 0 1506 0 0 0 0 387 0 0 387] 1893 

5:00 PM 108 251 0 359 0 0 0 0 92 0 0 92 451 

5:15 PM 105 249 0 354 0 0 0 0 83 0 0 83 437 

5:30 PM 126 245 0 371 0 0 0 0 84 0 0 84 455 

5:45 PM 114 248 0 362 0 0 0 ie) 91 0 0 91 453 

Total 453 993 0 1446 0 0 0 0 350 0 0 350} 1796 

6:00 PM 123 261 0 384 0 89 0 0 89 473 

6:15 PM 85 251 0 336 0 0 0 0 91 0 0 91 427 

Total 208 512 0 720 0 0 0 0 180 0 0 180 900 

Grand Total 1269 3150 0 4419 0 0 0 0 1090 0 0 1090} 5509 

Approach % 28.7 71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Total % 23.0 57.2 0.0 80.2 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 19.8 

Exiting Leg Total 0 4240 1269} 5509 

Cars 1230 3070 0 4300 0 0 0 0 1040 0 0 1040} 5340 

% Cars 96.9 97.5 0.0 97.3 0.0 0.0 0.0 0.0 95.4 0.0 0.0 95.4] 96.9 

Exiting Leg Tota’ 5340 

Heavy Vehicles 77 

% Heavy Vehicles 1.4 

Exiting Leg Tota 77 

Buses 92 

% Buses 1.7 

Exiting Leg Tota 92 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


West 
4:00 PM 100 280 380 109 109 489 


107 283 390 93 93 483 
379 82 
357 


4:15 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.000 0.888] 0.968 


0.000 0.000 


Cars 387 1068 0 1455 0 0 0 0 363 0 0 363] 1818 

Cars % 95.1 97.2 0.0 96.6 0.0 0.0 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0 93.8} 96.0 

Heavy Vehicles 7 18 0 25 0 0 0 0 6 0 0 6 31 
Heavy Vehicles % 1.7 1.6 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 1.6 1.6 
Buses 13 13 0 26 0 0 0 0 18 0 0 18 44 

Buses % 3.2 1.2 0.0 4.7; 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 4.7 2.3 

Cars Enter Leg 387 1068 0 1455 0 0 0 0 363 0 0 363] 1818 
Heavy Enter Leg 7 18 0 25 0 0 0 0 6 0 0 6 31 
Bus Enter Leg 13 13 0 26 0 0 0 0 18 0 0 18 44 
Total Entering Leg 407 1099 0 1506 0 0 0 0 387 0 0 387] 1893 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
a INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM “arg see Fann WATT 
End Time: 6:30 PM  ealkdarequestsapdilccaen 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Class: 
Cars Exiting Leg 1431 387) 1818 
Heavy Exiting Leg 31 
44 


Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


Page 2 


PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
mI INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
LaAlniaee SEuin beara 
Class: Cars 


West 
101 280 0 381 0 0 0 0 89 0 0 89 


95 248 0 343 0 0 0 0 79 0 0 79 


3:30 PM 
3:45 PM 


N 
N 
iS 
° 
° 
>} 
°o 


4:00 PM 97 272 0 369 0 0 0 0 100 0 0 100 469 
4:15 PM 99 270 0 369 0 0 0 0 88 0 0 88 457 
4:30 PM 97 273 0 370 0 0 0 0 78 0 0 78 448 
4:45 PM 94 253 0 347 0 0 0 0 97 0 0 97 444 
Total 387 1068 0 1455 0 0 0 0 363 0 0 363] 1818 
5:00 PM 107 245 0 352 0 0 0 0 89 0 0 89 441 
5:15 PM 104 239 0 343 0 0 0 0 81 0 0 81 424 
5:30 PM 124 241 0 365 0 0 0 0 80 0 0 80 445 
5:45 PM 109 242 0 351 0 0 0 0 87 0 0 87 438 
Total 444 967 0 1411 0 0 0 0 337 0 0 337) 1748 
6:00 PM 120 259 0 379 0 0 0 0 84 0 0 84 463 
6:15 PM 83 248 0 331 0 0 0 0 88 0 0 88 419 
Total 203 507 0 710 0 0 0 0 172 0 0 172 882 
Grand Total 1230 3070 0 4300 0 0 0 0 1040 0 0 1040} 5340 
Approach % 28.6 71.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 23.0 57.5 0.0 80.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 19.5 


Exiting Leg Total 0 4110 1230] 5340 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


West 
3:30 PM 101 280 89 89 470 


3:45 PM 95 248 79 422 


100 100 


Total Volume 
% Approach Total 
PHF 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.890] 0.967 


Entering Leg 392 1070 0 1462 0 0 0 0 356 0 0 356] 1818 
Exiting Leg 0 1426 392) 1818 


Total 1462 1426 748) 3636 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
“ INDUSTRIES, LLC 
SENS, A SR ee 
End Time: 6:30 PM "<Email:datarequests@paill.com 
Class: Heavy Vehicles 


wes 
1 5 0 6 0 0 0 0 2 0 0 2 8 


0 7 0 7) 0 0 0 0 i 0 0 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


Oo 
Oo 
Oo 
oO 


4:00 PM 2 4 0 6 0 0 0 0 cl 0 0 1 E: 
4:15 PM 3 8 0 11 0 0 0 0 2 0 0 2 13 
4:30 PM 1 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 4 
4:45 PM 1 4 (0) 5 0 0 0 0 2 0 0 2 
Total 7 18 0 25 0 0 0 0 6 0 0 6 31 
5:00 PM 0 4 (0) 4 0 0 0 0 3 0 0 3 
5:15 PM 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 
5:45 PM 3 4 0 7 0 0 0 0 3 0 0 3 10 
Total 3 15 0 18 0 0 0 0 7 0 0 7 25 
6:00 PM 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
6:15 PM 1 1 0 2 0 0 0 0 cl 0 0 1 3 
Total 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 5 
Grand Total 12 47 0 59 0 0 0 0 18 0 0 18 77 
Approach % 20.3 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 15.6 61.0 0.0 76.6 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 23.4 


Exiting Leg Total 0 65 12 77 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


West 
8 


6 


Total Volume 
% Approach Total 
0.000 0.000 0.000 


0.000 0.750] 0.692 


Entering Leg 6 24 0 30 0 0 0 0 6 0 0 6 36 
Exiting Leg 0 30 6 36 


Total 30 30 12 72 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
mI INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
End Time: 6:30 PM ens 
Class: Buses 


Rotary Beach Street 
West 
2 3 0 5 0 0 0 0 1 0 0 7 6 


2 3 0 5 0 0 0 0 d 0 0 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


Oo 
Oo 
Oo 
oO 


4:00 PM 1 4 0 5 0 0 0 0 8 0 0 8 13 
4:15 PM 5 5 0 10 0 0 0 0 3 0 0 3 13 
4:30 PM 3 3 0 6 0 0 0 0 3 0 0 3 
4:45 PM 4 1 0 5 0 0 0 0 4 0 0 4 

Total 13 13 0 26 0 0 0 0 18 0 0 18 44 
5:00 PM 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5:15 PM 1 6 0 7 0 0 0 0 2 0 0 2 9 
5:30 PM 2 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 6 
5:45 PM 2 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 5 

Total 6 11 0 17 0 0 0 0 6 0 0 6 23 
6:00 PM 3 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 8 
6:15 PM 1 2 

Total 4 3 0 7 0 0 0 0 6 0 0 6 13 
Grand Total 27 33 0 60 0 0 0 0 32 0 0 32 92 
Approach % 45.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Total % 29.3 35.9 0.0 65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 0.0 0.0 34.8 


Exiting Leg Total 0 65 a7 92 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


west 


5 13 


Total Volume 
% Approach Total 
0.000 0.000 0.000 


0.000 0.563] 0.846 


Entering Leg 13 13 0 26 0 0 0 0 18 0 0 18 44 
Exiting Leg 0 31 13 44 


Total 26 31 31 88 
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PDI File #: | 175607 (16) 
Location: _N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FS TIee 
EndTime: 6:30 PM orrermalkdatrequests@pallccom 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North wes 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
6:00 PM 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
6:15 PM 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6 
Total 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 8 
Grand Total 1 0 0 1 4 6 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 10 
Approach % 16.7 0.0 0.0 16.7 66.7 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 10.0 0.0 0.0 10.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 10.0 30.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 5 4 1 10 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


North West 


Total Volume 


% Approach Total 


0.250 0.000 0.000 0.250 0.333 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 1 0 0 4 4 6 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 10 
Exiting Leg 5 4 1 10 


Total 11 8 1 20 
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PDI File #: 175607 (16) 
Location: _N: Rotary S: Rotary 
Location: |W: Beach Street 

City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
“ INDUSTRIES, LLC 
eee Sao PR Se 
End Time: 6:30 PM '<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


North west 


0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 10 11 0 0 0 1 4 5 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 5 9 14 0 0 0 8 6 14 0 0 0 4 2 6 34 
4:15 PM 0 0 0 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 4 2 6 15 
4:30 PM 0 0 0 1 5 0 0 0 3 5 0 0 0 2 2 4 18 
4:45 PM 0 0 0 2 4 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 2 14 
Total 0 0 0 10 18 28 0 0 0 19 16 35 0 0 0 11 7 18 81 
5:00 PM 0 0 0 7 0 7 0 0 0 11 1 12 0 0 0 5 0 5 24 
5:15 PM 0 0 0 4 2 6 0 0 0 3 0 0 0 2 1 3 14 
5:30 PM 0 0 0 2 2 4 0 0 0 6 0 0 0 0 7 7 19 
5:45 PM 0 0 0 2 3 5 0 0 0 4 0 0 0 0 5 5 15 
Total 0 0 0 15 7 22 0 0 0 16 14 30 0 0 0 7 13 20 72 
6:00 PM 0 () 0 3 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 20 
6:15 PM 0 0 0 2 3 5 0 0 0 6 4 10 0 0 0 3 2 5 20 
Total 0 0 0 8 6 14 0 0 0 14 7 21 0 0 0 3 2 5 40 
Grand Total 0 0 0 39 43 82 0 0 0 60 55 115 0 0 0 32 30 62 259 
Approach % 0.0 0.0 0.0 47.6 52.4 0.0 0.0 0.0 52.2 47.8 0.0 0.0 0.0 51.6 48.4 
Total % 0.0 0.0 0.0 15.1 16.6 317 0.0 0.0 0.0 23.2 21.2 44.4] 0.0 0.0 0.0 12.4 11.6 23.9 


Exiting Leg Total 82 115 62 259 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 5 1 10 11 1 5 21 
3:45 PM 18 14 45 
4:00 PM 34 


as 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.650 0.583 0.000 0.000 0.000 0.600 0.650 0.000 0.000 


0.000 0.475 0.750 


Entering Leg 0 0 0 13 21 34 0 0 0 24 26 50 0 0 0 19 12 31 115 
Exiting Leg 34 50 31 115 


Total 68 100 62 230 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTE 
eae. “SADIERI el 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


1 270 70 0 341 0 33 22 0 55 11 163 5 3 182 14 17 a 0 32 


2 261 70 2 335 2 36 19 0 57 9 142 13 5 169 5 33 1 0 39 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 5 231 75 2 313 0 42 14 (¢) 56 9 150 12 14 185 6 32 0 0 38 592 

7:15 AM 3 260 86 2 351 1 34 22 0 57 11 196 14 12 233 15 33 2 0 50 691 

7:30 AM 1 256 83 4 344 0 35 27 0 62 15 174 16 26 231 17 40 1 0 58 695 

7:45 AM 1 271 97 8 377 2 27 24 0 53 17 165 18 9 209 13 43 4 0 60 699 

Total 10 1018 341 16 =©1385 3 138 87 0 228 52 685 60 61 858 51 148 7 0 206] 2677 

8:00 AM 2 250 78 4 334 5 33 16 0 54 10 157 22 1 190 12 45 3 0 60 638 

8:15 AM 1 270 85 8 364 1 39 14 0 54 10 206 14 0 230 14 43 8 0 65 713 

8:30 AM 2 258 76 1 337 3 33 7 0 43 16 188 12 3 219 11 42 3 ¢) 56 655 

8:45 AM 12 244 101 3 360 5 39 10 0 54 13 155 18 1 187 5 21 5 0 31 632 

Total 17.1022 340 16 ©1395 14 144 47 0 205 49 706 66 5 826 42 151 19 0 212] 2638 

9:00 AM 1 197 70 7 275 1 32 22 0 55 6 170 17 4 197 11 32 4 0 47 574 

9:15 AM 4 232 78 4 318 2 23 9 0 34 14 187 12 4 217 8 37 3 0 48 617 

Total 5 429 148 11 593 3 55 31 0 89 20 357 29 8 414 19 69 7 0 95} 1191 

Grand Total 35 3000 969 45 4049 22 406 206 0 634 141 2053 173 82 2449 131 418 35 0 584] 7716 

Approach % 0.9 74.1 23.9 1.1 3.5 64.0 32.5 0.0 5.8 83.8 7.1 33 22.4 71.6 6.0 0.0 

Total % 0.5 38.9 12.6 0.6 52.5 0.3 5.3 2.7 0.0 8.2 1.8 26.6 22: 1.1 31.7 1.7 5.4 0.5 0.0 7.6 

Exiting Leg Total 2155 1528 3419 614] 7716 

Cars 34 = 2735 922 45 3736 19 371 197 0 587 128 1824 167 78 2197 126 400 34 0 560] 7080 

% Cars 97.1 91.2 95.1 100.0 92.3 86.4 91.4 95.6 0.0 92.6 90.8 88.8 96.5 95.1 89.7 96.2 95.7 97.1 0.0 95.9 91.8 

Exiting Leg Tota 7080 

Heavy Vehicles 501 

% Heavy Vehicles 6.5 

Exiting Leg Tota 501 

Buses 135 

% Buses 1.7 

Exiting Leg Tota 135 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


7:30 AM 
west 
7:30 AM 256 83 4 344 35 27 62 15 174 16 26 231 V7: 40 58 695 


7:45 AM 53 13 43 699 


334 33 16 54 


0 

271 97 8 377 2 27 24 
E) 
1 


364 39 14 54 
Total Volume 5 1047 343 24 1419 8 134 81 0 223 52 702 70 36 860 56 171 16 0 243 
04 73.8 24.2 1.7 3.6 60.1 36.3 0.0 6.0 81.6 8.1 4.2 23.0 70.4 6.6 0.0 


% Approach Total 


PHF 0.625 0.966 0.884 0.750 0.941] 0.400 0.859 0.750 0.000 0.899} 0.765 0.852 0.795 0.346 0.931] 0.824 0.950 0.500 0.000 0.935] 0.962 

Cars 4 967 331 24 1326 8 125 79 0 212 47 634 67 35 783 53 167 16 0 236) 2557 

Cars % 80.0 924 96.5 100.0 93.4} 100.0 93.3 97.5 0.0 95.1 90.4 90.3 95.7 97.2 91.0] 94.6 97.7 100.0 0.0 97.1 93.2 

Heavy Vehicles 1 67 10 0 78 0 2 1 0 3 5 49 2 1 57 2 1 0 0 3 141 
Heavy Vehicles % 20.0 6.4 2.9 0.0 5.5 0.0 1.5 1.2 0.0 13 9.6 7.0 2.9 2.8 6.6 3.6 0.6 0.0 0.0 1.2 5.1 
Buses 0 13 2 0 15 0 7 1 0 8 0 19 1 0 20 1 3 0 0 4 47 

Buses % 0.0 1.2 0.6 0.0 1.1 0.0 5.2 1.2 0.0 3.6 0.0 2.7 1.4 0.0 2.3 1.8 1.8 0.0 0.0 1.6 1.7 

Cars Enter Leg 4 967 331 24 1326 8 125 79 0 212 47 634 67 35 783 53 167 16 0 236] 2557 
Heavy Enter Leg 1 67 10 0 78 0 2 1 0 3 5 49 2 1 57 2 1 0 0 3 141 
Bus Enter Leg 0 13 2 0 15 0 7 1 0 8 0 19 1 0 20 1 3 0 0 4 47 
Total Entering Leg 5 1047 343 24 1419 8 134 81 0 223 52 702 70 36 860 56 171 16 0 243) 2745 
Cars Exiting Leg 682 545 1134 196] 2557 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 


Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM ae 
EndTime: 9:30 AM 


Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


5 15 8 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 2745 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
End Time: 9:30/AM eee 
Class: Cars 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


1 251 67 0 319 0 31 21 0 52 9 149 5 3 166 14 17 1 0 32 


2 234 66 2 304 1 31 18 0 50 8 118 12 5 143 5 31 0 0 36 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 5 212 73 2 292 0 34 14 0 48 9 140 12 12 173 6 29 0 0 35 548 
7:15 AM 3 243 81 2 329 1 32 18 0 51 10 167 14 12 203 13 31 2 0 46 629 
7:30 AM 1 242 80 4 327 0 34 26 0 60 14 157 16 26 213 14 38 1 0 53 653 
7:45 AM 1 252 94 8 355 2 25 24 0 51 15 153 17 8 193 13 42 4 0 59 658 
Total 10 949 328 16 ©1303 3 125 82 0 210 48 617 59 58 782 46 140 7 0 193] 2488 
8:00 AM at 226 74 4 305 5 32 15 0 52 10 140 21 1 172 12 44 3 0 59 588 
8:15 AM 1 247 83 8 339 Al 34 14 0 49 8 184 13 0 205 14 43 8 0 65 658 
8:30 AM 2 237 70 1 310 3 31 7 0 41 15 168 12 3 198 11 40 3 0 54 603 
8:45 AM 12 210 90 3 315 3 37 10 0 50 12 140 17 1 170 5 20 5 0 30 565 
Total 16 920 317 16 1269 12 134 46 0 192 45 632 63 5 745 42 147 19 0 208} 2414 
9:00 AM 1 173 68 7 249 1 30 21 0 52 6 148 16 3 173 At 30 4 0 45 519 
9:15 AM 4 208 76 4 292 2 20 9 0 31 12 160 12 4 188 8 35 3 0 46 557 
Total 5 381 144 11 541 3 50 30 0 83 18 308 28 7 361 19 65 7 0 91} 1076 
Grand Total 34 = 2735 922 45 3736 19 371 197 0 587 128 1824 167 78 2197 126 400 34 0 560} 7080 
Approach % 0.9 73.2 24.7 1.2 3.2 63.2 33.6 0.0 5.8 83.0 7.6 3.6 22.5 71.4 6.1 0.0 
Total % 0.5 38.6 13.0 0.6 52.8 0.3 5.2 2.8 0.0 8.3 1.8 25.8 2.4 1.1 31.0 1.8 5.6 0.5 0.0 7.9 


Exiting Leg Total 1922 1450 3136 572} 7080 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:30AM 

Wes 
7:30 AM 242 80 4 327 34 26 53 653 
7:45 AM 252 94 8 355 25 24 658 


8 125 
72.9 25.0 1.8 3.8 59.0 
1.000 0.959 0.880 0.750 0.934] 0.400 0.919 


Total Volume 


22.5 70.8 6.8 
0.946 0.949 0.500 0.000 0.908 


37.3 
0.760 0.000 0.883] 0.783 


% Approach Total 
PHF 


0.861 0.798 0.337 0.919 


Entering Leg 4 967 331 24 1326 8 125 79 0 212 47 634 67 35 783 53 167 16 0 236) 2557 
Exiting Leg 682 545 1134 196] 2557 


Total 2008 757 1917 432] 5114 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30 AM ETE ea 
Betiiaas, “Gane one ene eens 
Class: Heavy Vehicles 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North wes 


[North wet 
ie} 18 2 0 20 0 1 1 0 2 1 11 0 0 12 0 0 0 0 0 3 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 16 1 ) 17 ) 4 ) 0) 4 0) 9 0) 2 11 0) 1 0) 0) 1 33 
7:15 AM ) 13 4 ) 17 ) ) ) 0 ) 1 24 0 ) 25 1 0) 0 0) 1 43 
7:30 AM ) 11 3 ) 14 ) 0) ) 0) ) 1 13 ) ) 14 2 0) ) 0) 2 30 
7:45 AM 0) 16 2 ) 18 ) 0) ) ) ) 2 9 1 1 13 0) 1 0) ) 1 32 
Total ) 56 10 ) 66 ) 4 ) ) 4 4 55 1 3 63 3 2 ) ) 5] 138 
8:00 AM 1 20 4 0) 25 0 0) 1 0) 1 0) 13 1 0) 14 ) 0) 0) 0 0) 40 
8:15 AM 0) 20 ) 21 ) 2 ) 0 2 2 14 0) ) 16 0 0) 0) 0 ) 39 
8:30 AM ) 16 4 ) 20 ) 0 ) ) ) 1 17 0) ) 18 ) ) 0) 0 ) 38 
8:45 AM ) 31 11 ) 42 1 ) ) ) 1 1 12 1 ) 14 0) a 0) 0) 1 58 
Total 1 87 20 0 108 1 2 1 ) 4 4 56 2 ) 62 ) 1 ) 0 af 175 
9:00 AM ) 20 2 ) 22 ) 2 1 3 ) 16 1 18 0) 0 0 0) 0) 43 
9:15 AM 0) 22 2 ) 24 ) 1 ) ) 1 2 24 ) ) 26 ) 1 0) 0) 1 52 
Total ) 42 4 ) 46 ) 3 1 ) 4 2 40 1 1 44 ) 1 ) ) 1 95 
Grand Total 1 227 40 0 268 2 12 4 ) 18 12. 185 5 4 206 3 5 1 ) 9} 501 
Approach % 04 847 149 0.0 11.1 66.7 22.2 0.0 5.8 89.8 24 1.9 33.3 55.6 11.1 0.0 
Total % 0.2 45.3 8.0 0.0 53.5 0.4 24 0.8 0.0 3.6 24 36.9 1.0 08 41.1 0.6 1.0 0.2 0.0 1.8 


Exiting Leg Total 188 57 238 18 501 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 

North 
8:30 AM 4 20 17 18 38 
8:45 AM 11 42 58 
9:00 AM 2 22 43 


52 


24 


2 
0 89 19 0 108 1 3 al 0 5 4 69 2 1 76 0 2 0 
0.0 82.4 17.6 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 5.3 90.8 2.6 1.3 0.0 100.0 0.0 0.0 


Entering Leg ¢) 89 19 0 108 1 3 1 0 5 4 69 2 1 76 0 2 0 0 2 191 
Exiting Leg 70 25 91 5 191 


Oo 
N 


Total Volume 


% Approach Total 


Total 178 30 167 7A 382 


Page 4 


PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
" INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
EndTime: 9:30 AM OF eraltdatrequestaapliccom 
Class: Buses 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North Wes 


[Norn ee 
0 1 1 0 2 0 1 0 ie} 1 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 7 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 3 1 0 4 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 11 
7:15 AM 0 4 1 0 5 0 2 4 0 6 0 5 0 0 2: 1 2 0 0 3 19 
7:30 AM 0 3 0 0 3 0 1 1 0 2 0 4 0 0 4 1 2 0 0 3 12 
7:45 AM 0 3 1 0 4 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 9 
Total 0 13 cy 0 16 0 9 5 0 14 0 13 0 0 13 2 6 0 0 8 51 
8:00 AM 0 4 0 0 4 0 1 0 0 Ii 0 4 0 0 4 0 1 0 0 1 10 
8:15 AM 0 3 1 0 4 0 3 0 0 3 0 8 1 0 9 0 0 0 0 0 16 
8:30 AM 0 5 2 0 7 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 2 0 0 2 14 
8:45 AM 0 3 0 0 3 at 2 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 9 
Total 0 15 3 0 18 1 8 0 0 9 0 18 1 0 19 0 3 0 0 3 49 
9:00 AM (¢) 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 2 12 
9:15 AM 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 a 0 0 1 8 
Total 0 6 0 0 6 0 2 0 0 2 0 9 0 0 9 0 3 0 0 3 20 
Grand Total 0 38 7 0 45 1 23 5 0 29 1 44 1 0 46 2 13 0 0 15 135 
Approach % 0.0 844 15.6 0.0 3.4 79.3 17.2 0.0 2.2 95.7 2.2 0.0 13.3 86.7 0.0 0.0 
Total % 0.0 28.1 5.2 0.0 33.3 0.7 17.0 3.7 0.0 21.5 0.7 32.6 0.7 0.0 34.1 1.5 9.6 0.0 0.0 11.1 


Exiting Leg Total 45 21 45 24 135 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM 

7:00 AM 11 
7:15 AM 19 
7:30 AM 12 


7:45 AM 


Total Volume 


0 13 3 0 16 0 9 5 0 14 0 13 0 0 13 2 6 0 0 8 
0.0 81.3 18.8 0.0 0.0 64.3 35.7 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0 


% Approach Total 
PHF 


Entering Leg 0 13 3 0 16 0 9 5 0 14 0 13 0 0 13 2 6 0 0 8 51 
Exiting Leg 13 9 20 9 51 


Total 29 23 33 17 102 
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PDI File #: | 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTE 
EwAvinck “SUMAN ae ial ea 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North est Sat West 


Pr Dm [om [on] eee] wm me [om [oe [on] [ore] we [oe Pwo [om [oe] son] mn] om | we [om [om [om] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 


0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 1 4 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 al 0 0 0 0 1 2 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 4 0 3 0 0 0 0 3 9 
Approach % 00 00 00 00 00 00 0.0 50.0 500 00 00 00 250 00 00 00 75.0 00 0.0 1000 00 00 00 00 
Total % 00 00 00 00 00 OO OOf OO 111 111 00 00 00 222) 111 00 00 00 333 00 444 00 333 00 00 00 00 333 


Exiting Leg Total (0) 4 4 Ke 9 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


Nort a Se 
FS dd 
8:15 AM 0 ¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 ¢) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
8:30 AM 0 


0 
0 0 
4 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


Total Volume 


0 0 0 2 2 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 3 4 0 0 
0) 0) 0 0) 0) 


0 
0 0 1 0 0 2 
00 00 00 00 00 Oo 250 00 0. 0.0 75.0 0.0 0.0 1000 00 0 0. 0.0 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.250 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000 0.500] 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 


) 


% Approach Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 


PHF 0.750 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 2 0 (¢) 0 0 
Exiting Leg 


Total 0 3 7 2 12 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
" INDUSTRIES, LLC 
a ee Geman 
End Time: 9:30 AM '<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North a west 


Pr [Lom [of nee] wm oe [oe [oe [on] [ore] we [om Pwo [om [ove son] mn] mm fw [om [om [oom] | Toa 
0 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 ie} 0 2 


0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 2. 5 0 0 0 0 0 1 1 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
7:15 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 i 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 9 
7:30 AM 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 O 25 1 26 0 0 0 0 1 4 5 35 
7:45 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 Oo 10 3 13 0 0 0 0 0 1 1 20 

Total 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 Oo 49 5 54 0 0 0 0 1 5 6 74 
8:00 AM 0 0 0 0 0 4 al 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 Oo 21 Oo 21 0 0 0 0 0 5 5 29 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 Oo 10 Oo 10 0 0 0 0 0 0 0 13 
8:30 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 7 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 O 34 3 37 0 0 0 0 0 6 6 51 
9:00 AM 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 7 

Total 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 9 
Grand Total 0 0 0 0 8 5 13 0 0 0 Oo 15 Oo 15 0 0 0 Oo 90 11 101 0 0 0 0) 2 12 14 143 
Approach % 00 00 00 00 615 385 0.0 00 00 00 1000 00 00 00 00 00 891 109 0.0 00 00 00 143 857 

Total % 00 00 00 00 56 35 91 00 00 00 00 105 00 105] 00 00 00 00 629 7.7 706 00 00 00 00 14 84 98 


Exiting Leg Total 13 15 101 14 143 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:30 AM _|American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North East South West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 Oo 12 Oo 12 0 0 0 O 66 4 70 0 0 0 0 1 10 11 97 
Exiting Leg 4 12 70 11 97 
Total 8 24 140 22 194 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FTE 
cad Times, ~ BADR el 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


1 287 87 4 379 3 44 19 0 66 26 253 24 5 308 17 55 6 ie} 78 


3 241 79 3 326 3 48 26 0 77 24 276 25 7 332 21 60 7 0 88 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 5 252 81 6 344 3 48 24 (0) 75 23 265 28 3 319 14 54 1 0 69 807 

4:15 PM 3 211 68 4 286 1 56 20 (0) 77 26 281 27 3 337 16 50 2 0 68 768 

4:30 PM 3 228 72 2 305 3 40 22 0 65 28 224 28 3 283 13 51 4 0 68 721 

4:45 PM 1 252 80 4 337 1 57 25 0 83 23 282 19 0 324 13 57 1 0 a1. 815 

Total 12 943 301 16 1272 8 201 91 0 300 100 1052 102 9 1263 56 212 8 0 276] 3111 

5:00 PM 2 202 77 7 288 4 46 25 (0) 75 20 242 30 4 296 11 51 6 0 68 727 

5:15 PM 3 246 70 3 322 4 50 15 0 69 20 278 23 2 323 13 53 1 0 67 781 

5:30 PM 3 223 82 2 310 3 50 24 0 77 22 251 19 3 295 21 40 7 0 68 750 

5:45 PM 5 237 89 4 335 2 34 24 0 60 21 252 31 5 309 24 47 4 0 75 779 

Total 13 908 318 16 1255 13 180 88 0 281 83 1023 103 14 1223 69 191 18 0 278] 3037 

6:00 PM 2 226 67 3 298 a 36 19 0 56 26 297 28 5 356 14 43 4 0 61 771 

6:15 PM 1 208 79 6 294 4 36 20 0 60 24 276 34 4 338 18 51 3 0 72 764 

Total 3 434 146 9 592 5 72 39 0 116 50 573 62 9 694 32 94 7 0 133} 1535 

Grand Total 32 2813 931 48 3824 32 545 263 0 840 283 3177 316 44 3820 195 612 46 0 853] 9337 

Approach % 0.8 73.6 24.3 1.3 3.8 64.9 31.3 0.0 74 83.2 8.3 1.2 22.9 71.7 5.4 0.0 

Total % 0.3 30.1 10.0 05 41.0 0.3 5.8 2.8 0.0 9.0 3.0 34.0 3.4 05 40.9 2.1 6.6 0.5 0.0 9.1 

Exiting Leg Total 3303 1826 3315 893] 9337 

Cars 32 ©2644 913 48 3637 31 525 258 0 814 279 3005 311 42 3637 194 590 44 0 828] 8916 

% Cars 100.0 940 98.1 100.0 95.1) 969 96.3 98.1 0.0 96.9] 986 946 984 95.5 95.2} 99.5 96.4 95.7 0.0 97.1) 95.5 

Exiting Leg Tota 8916 

Heavy Vehicles 289 

% Heavy Vehicles 3.1 

Exiting Leg Tota 289 

Buses 132 

% Buses 1.4 

Exiting Leg Tota 132 


west 
3:30 PM 287 87 4 379 44 19 308 17 55 78 831 


823 


5 
3:45 PM 7 332 21 60 
3 
3 


12 991 315 17. 1335 10 196 89 0 295 99 1075 104 18 1296 68 219 16 0 303 
74.2 23.6 1.3 3.4 66.4 30.2 7.6 82.9 8.0 1.4 22.4 72.3 5.3 
0.600 0.863 0.905 0.708 0.881] 0.833 0.875 0.856 0.000 0.958} 0.952 0.956 0.929 0.643 0.961} 0.810 0.913 0.571 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.861 


Cars 12 924 305 17. 1258 9 185 86 0 280 96 1017 102 17. 1232 68 212 14 0 294) 3064 

Cars % 100.0 93.2 968 100.0 94.2 90.0 94.4 96.6 0.0 949 97.0 94.6 98.1 94.4 95.1] 100.0 96.8 87.5 0.0 97.0 94.9 

Heavy Vehicles 0 43 7 0 50 1 6 1 0 8 3 47 2 1 53 0 3 2 0 5 116 
Heavy Vehicles % 0.0 4.3 2.2 0.0 3.7 10.0 3.1 1.1 0.0 2.7 3.0 4.4 1.9 5.6 41 0.0 1.4 12.5 0.0 1.7 3.6 
Buses 0 24 3 0 27 0 5 2 0 7 0 11 0 0 11 0 4 0 0 4 49 

Buses % 0.0 2.4 1.0 0.0 2.0 0.0 2.6 2.2 0.0 2.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.8 0.0 0.0 1.3 1.5 

Cars Enter Leg 12 924 305 17. 1258 9 185 86 0 280 96 1017 102 17. 1232 68 212 14 0 294] 3064 
Heavy Enter Leg 0 43 7 0 50 1 6 1 0 8 3 47 2 1 53 0 3 2 0 5 116 
Bus Enter Leg 0 24 3 0 27; 0 5 2 0 7 0 11 0 0 11 0 4 0 0 4 49 
Total Entering Leg 12 991 315 17) 1335 10 196 89 0 295 99 1075 104 18 1296 68 219 16 0 303] 3229 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 


Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM ae 
EndTime: 6:30PM 


Email: datarequests@pdillc.com 
Class: 
American Legion Highway (Route 60) 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 
North 


2 
13 299 


East South West 
1057 6 1095 
50 13 45 8 
11 7 26 5 


633 


Cars Exiting Leg 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
End Time: 6:30PM eee 
Class: Cars 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North Wes 


[North wet 
1 271 86 4 362 2 42 17 0 61 25 235 23 4 287 17 54 6 0 77 


3 227 74 3 307 3 44 26 0 73 24 262 25 7 318 21 57 7 0 85 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 5 230 79 6 320 3 47 23 0 73 23 251 28 3 305 14 53 0 0 67 765 
4:15 PM 3 196 66 4 269 a 52 20 0 73 24 269 26 3 322 16 48 1 0 65 729 
4:30 PM 3 210 71 2 286 3 39 22 0 64 28 204 27 3 262 13 48 4 0 65 677 
4:45 PM 1 241 78 4 324 uy 55 24 0 80 22 264 19 0 305 12 56 1 0 69 778 
Total 12 877 294 16 1199 8 193 89 0 290 97 988 100 9 1194 55 205 6 0 266) 2949 
5:00 PM 2 186 76 7 271 4 44 25 0 73 20 228 30 4 282 11 50 6 0 67 693 
5:15 PM 3 230 70 3 306 4 49 15 0 68 20 266 22 2 310 13 50 1 0 64 748 
5:30 PM 3 212 82 2 299 3 50 24 0 77 22 242 19 3 286 21 39 7 0 67 729 
5:45 PM 5 229 87 4 325 2 34 23 0 59 21 239 30 4 294 24 44 4 0 72 750 
Total 13 857 315 16 ©1201 13 177 87 0 277 83 975 101 13 1172 69 183 18 0 270) 2920 
6:00 PM 2 215 66 3 286 1 34 19 0 54 26 281 28 5 340 14 42 4 0 60 740 
6:15 PM 1 197 78 6 282 4 35 20 0 59 24 264 34 4 326 18 49 3 0 70 737 
Total 3 412 144 9 568 > 69 39 0 113 50 545 62 9 666 32 91 7 0 130] 1477 
Grand Total 32 2644 913 48 3637 31 525 258 0 814 279 =3005 311 42 3637 194 590 44 0 828] 8916 
Approach % 0.9 72.7 25.1 1.3 3.8 64.5 31.7 0.0 7.7 82.6 8.6 1.2 23.4 71.3 5.3 0.0 
Total % 04 29.7 10.2 0.5 40.8 0.3 5.9 2.9 0.0 9.1 3.1 33.7 3.5 0.5 40.8 2.2 6.6 0.5 0.0 9.3 


Exiting Leg Total 3128 1782 3138 868} 8916 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


West 
3:30 PM 271 86 4 362 42 17 77 787 


2 

3:45 PM 227 74 3 307 3 44 26 
3 
1 


Total Volume 12 924 305 17-1258 9 185 86 0 280 96 1017 102 17. 1232 68 212 14 0 294 
3.2 66.1 30.7 7.8 82.5 8.3 1.4 23.1 72.1 4.8 


0.708 0.869] 0.750 0.889 0.827 0.000 0.959} 0.960 0.945 0.911 0.607 0.810 0.930 0.500 0.000 0.865 


% Approach Total 
PHF 


0.600 0.852 0.887 0.957 


Entering Leg 12 924 305 17. 1258 9 185 86 0 280 96 1017 102 17. 1232 68 212 14 0 294] 3064 
Exiting Leg 1057 613 1095 299) 3064 


Total 2315 893 2327 593] 6128 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30 PM ETE ea 
bedsties  CSbiBK one ene eens 
Class: Heavy Vehicles 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North wes 


[North wet 
0 11 ie} 0 11 1 1 1 0 3 1 15 1 1 18 0 1 0 ie} 1 3 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 13 2 ) 15 ) 0) ) ) ) 0 8 0) ) 8 ) 0) 1 0) 1 24 
4:15 PM 0) 10 1 0) 11 0) 2 0) 0 2 2 11 1 0) 14 0) 1 1 0) 2 29 
4:30 PM 0) 12 0) ) 12 ) ) ) ) ) 0 17 0 ) 17 0) 1 0 0 1 30 
4:45 PM ) 9 1 ) 10 ) ) 1 0 1 1 15 ) ) 16 1 0) ) ) 1 28 
Total ) 44 4 ) 48 ) 2 1 ) 3 3 51 1 ) 55 1 2 2 ) 5} 111 
5:00 PM 0) 11 Al 0) 12 0 1 ) 0) 1 0) 7 0 0 7 0 0) 0) 0) ) 20 
5:15 PM 0) 11 ) ) 11 ) 0) ) ) ) ) 11 1 ) 12 ) 0) ) 0) ) 23 
5:30 PM 0 0 ) ) ) ) 0 ) ) ) ) 0) 0) 0) 0) ) 16 
5:45 PM ) 1 ) ) 0 1 ) 1 0) 1 1 0) 1 0) 0) 1 19 
Total ) 37 2 ) 39 ) 1 1 0) 2 ) 33 2 1 36 ) 1 ) 0) 1 78 
6:00 PM ) 6 1 0) 7; ) ) ) ) 0 10 ) 10 0) 0) 0 0) 17 
6:15 PM 0) 9 1 ) 10 ) 0 ) ) ) ) 10 0) ) 10 ) 0 0) 0) ) 20 
Total ) 15 2 ) 17 ) 0) ) ) ) 0 20 ) ) 20 ) 0) ) ) 0) 37 
Grand Total Oo 116 12 0 128 1 7 3 0) 11 4 132 4 2 142 1 5 2 ) 8] 289 
Approach % 0.0 90.6 9.4 0.0 91 63.6 27.3 0.0 2.8 93.0 2.8 1.4 12.55 62.5 25.0 0.0 
Total % 0.0 40.1 4.2 0.0 443 0.3 24 1.0 0.0 3.8 14 45.7 14 0.7 49.1 0.3 17 0.7 0.0 2.8 


Exiting Leg Total 135 21. 122 11 289 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 

3:30 PM 11 15 18 33 

3:45 PM 13 30 

4:00 PM 15 24 
11 29 


Total Volume 


0 43 7 0 50 1 6 1 0 8 3 47 2 1 53 0 3 2 0 5 
0.0 86.0 14.0 0.0 12.5 75.0 12.5 0.0 5.7 88.7 3.8 1.9 0.0 60.0 40.0 0.0 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.827 0.438 0.000 0.833} 0.250 0.500 0.250 0.000 0.667} 0.375 0.879 
Entering Leg 0 43 7 0 50 cl 6 1 0 8 3 47 2 1 53 0 3 2 0 5 116 
Exiting Leg 50 13 45 8 116 


Total 100 21 98 13 232 
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PDI File #: 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
. INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
caeTieies, | SOI Shee ESRI 
Class: Buses 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North Wes 


[Neth wet 
ie} 5 1 0 6 0 1 1 ie} 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 9 0 0 9 0 1 1 0 2 0 6 0 0 6 0 1 0 0 1 18 
4:15 PM 0 5 1 0 6 0 2 0 0 2 0 f 0 0 1 0 1 0 0 1 10 
4:30 PM 0) 6 1 0 7 0 1 0 0 A 0 3 1 0 4 0 2 0 0 2 14 
4:45 PM 0 2 1 0 3 0 2 0 0 2 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1 9 
Total 0 22 3 0 25 0 6 1 0 7 0 13 1 0 14 0 5 0 0 5 51 
5:00 PM 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 7 0 0 7 0 1 0 0 1 14 
5:15 PM 0 5 0 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 10 
5:30 PM 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 al 0 1 0 0 1 5 
5:45 PM 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 2 0 0 2 10 
Total 0 14 1 0 15 0 2 0 0 2 0 15 0 0 15 0 7 0 0 7 39 
6:00 PM 0 0 5 0 2 0 2 0 0 6 0 1 0 0 1 14 
6:15 PM 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 7 
Total 0 7 0 0 7 0 3 0 0 3 0 8 0 0 8 0 3 0 0 3 21 
Grand Total 0 53 6 0 59 0 13 2 0 15 0 40 1 0 41 0 17 0 0 17 132 
Approach % 0.0 89.8 10.2 0.0 0.0 86.7 13.3 0.0 0.0 97.6 2.4 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 0.0 40.2 45 0.00 44.7 0.0 9.8 1.5 0.0 11.4 0.0 30.3 0.8 0.0 31.1 0.0 12.9 0.0 0.0 12.9 


Exiting Leg Total 40 23 55 14 132 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:45 PM 

3:45 PM 10 

4:00 PM 18 

4:15 PM 10 
14 


52 


Total Volume 


0 25 3 0 28 0 5 1 0 6 0 11 1 0 12 0 6 0 0 6 
0.0 89.3 10.7 0.0 0.0 83.3 16.7 0.0 0.0 91.7 8.3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.694 0.750 0.000 0.778} 0.000 0.625 0.250 0.000 0.750} 0.000 0.458 0.250 0.000 0.500] 0.000 0.750 0.000 0.000 0.750] 0.722 
Entering Leg 0 25 3 0 28 0 5 1 0 6 0 11 1 0 12 0 6 0 0 6 52 
Exiting Leg 11 9 26 6 52 


Total 39 15 38 12 104 
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PDI File #: | 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM FTE 
ee ae ial ea 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North a West 


Pre [om [on] ea] wm [oe [wm [on [on] orn [re] oe [oe Poe [om [oven] mn] om | we [om [om [on] en] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 5 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 1 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 3 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 i 0 0 1 2 4 0 4 0 0 0 0 4 10 
Approach % 00 080 00 00 00 00 0.0 1000 00 00 00 00 0.0 250 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 1000 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 00 00; 06 200 00 00 00 00 200] 00 100 00 00 100 200 40.0) 00 400 00 00 00 00 40.0 


Exiting Leg Total 4: 4 3 2 10 


3:30 PM 


North East South West 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ¢) 1 ¢) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Exiting Leg 0 0 Hf 1 2 
Total 0 1 2 1 4 
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PDI File #: | 175607 (17) 
Location: N: American Legion Highway (Route 60) S: American Legion Highway (Route 60) 
Location: _E: Revere Street W: Revere Street 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
< INDUSTRIES, LLC 
ee Se Geman 
End Time: 6:30 PM '<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


American Legion Highway (Route 60) Revere Street American Legion Highway (Route 60) Revere Street 


North a West 


[re [me [om [of noe] we [me [om [oe [on] orn [or] we [om Doe [om [oes] mn] om fw [om [om [on] en] | Toa 
ie} 0 0 0 1 0 1 0 ie} 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0) 0 1 0 1 1 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2. 2 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 1 0 1 8 
4:15 PM 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 al 4 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9 
4:30 PM 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 7 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0 3 1 4 25 
5:00 PM 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 1 1 12 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 I 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 Al 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 8 12 20 0 0 0 0 1 2 3 31 
6:00 PM 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 

Total 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 i 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 13 
Grand Total 0 0 0 0 7 7 14 0 0 0 0 7 6 13 0 0 0 Oo 18 29 47 0 0 0 0 > 3 8 82 
Approach % 00 00 00 00 500 500 0.0 00 00 00 538 46.2 00 00 00 00 383 617 00 00 00 00 625 37.5 

Total % 00 00 00 00 85 85 171 00 OO OO 00 85 73 159] 00 00 00 00 220 354 573] 00 00 00 00 61 37 98 


Exiting Leg Total 14 13 47 8 82 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


Nort a 
Pee Do [oe [ee [oe om [oe [one] me [me [oe [om [oven] | rot 
5:00 PM 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 1 1 1 
5:15 PM 


Total Volume 31 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 2 2 4 0 0 (¢) 0 8 12 20 0 0 0 0 1 2 3 31 
Exiting Leg 4 4 20 3 31 
Total 8 8 40 6 62 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTEs 
Maines “SOAR ee al Oe 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


American Legion Highway (Route 60) 
South 
0 0 0 0 257 0 0 257 358 129 0 487 


0 0 0 0 257 0 0 257 338 119 0 457 


6:30 AM 
6:45 AM 


oO 
uw 
R 
B 
° 
° 
uw 
R 
B 


7:00 AM 0 0 0 0 272 0 0 272 322 157 0 479 751 

7:15 AM 0 0 0 0 315 0 0 315 354 157 0 511 826 

7:30 AM (0) 0 0 0 311 0 0 311 356 173 0 529 840 

7:45 AM 0 0 0 0 305 0 0 305 361 164 0 525 830 

Total 0 0 0 0 1203 0 0 1203 1393 651 0 2044) 3247 

8:00 AM 0 0 0 0 321 0 0 321 384 173 0 557 878 

8:15 AM 0 0 0 0 316 0 0 316 359 169 0 528 844 

8:30 AM 0 0 0 0 292 0 0 292 326 164 0 490 782 

8:45 AM 0 0 0 0 299 0 0 299 357 128 0 485 784 

Total 0 0 0 0 1228 0 0 1228 1426 634 0 2060] 3288 

9:00 AM 0 0 0 0 298 0 0 298 320 159 0 479 777 

9:15 AM 0 0 0 0 302 0 0 302 295 136 0 431 733 

Total 0 0 0 ie) 600 0 0 600 615 295 0 910} 1510 

Grand Total 0 0 0 0 3545 0 0 3545 4130 1828 0 5958] 9503 

Approach % 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 69.3 30.7 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3 0.0 0.0 37.3 43.5 19.2 0.0 62.7 

Exiting Leg Total 5373 4130 O} 9503 

Cars 0 0 0 0 3268 0 0 3268 3818 1731 0 5549] 8817 

% Cars 0.0 0.0 0.0 0.0 92.2 0.0 0.0 92.2 92.4 94.7 0.0 93.1] 92.8 

Exiting Leg Tota’ 8817 

Heavy Vehicles 559 

% Heavy Vehicles 5.9 

Exiting Leg Tota’ 559 

Buses 127 

% Buses 1.3 

Exiting Leg Tota 127 


7:30 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.976 0.951 0.981 0.000 0.960] 0.966 


Cars 0 0 0 0 1167 0 0 1167 1367 640 0 2007} 3174 

Cars % 0.0 0.0 0.0 0.0 93.1 0.0 0.0 93.1 93.6 94.3 0.0 93.8] 93.6 

Heavy Vehicles 0 0 0 0 62 0 0 62 78 31 0 109 171 
Heavy Vehicles % 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 4.9 5.3 4.6 0.0 5.1 5.0 
Buses 0 0 0 0 24 0 0 24 15 8 0 23 47 

Buses % 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1.9 1.0 1.2 0.0 1:1 1.4 

Cars Enter Leg 0 0 0 0 1167 0 0 1167 1367 640 0 2007} 3174 
Heavy Enter Leg 0 0 0 0 62 0 0 62 78 31 0 109 171 
Bus Enter Leg 0 0 0 0 24 0 0 24 15 8 0 23 47 
Total Entering Leg 0 0 0 0 1253 0 0 1253 1460 679 0 2139] 3392 
Cars Exiting Leg 1807 1367 O} 3174 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM FTE 
Maines “SOAR ee el 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North East South 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 


Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
i INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
cadmimes “SaDaNh pe ell Se 
Class: Cars 


American Legion Highway (Route 60) 
South 
0 0 0 0 242 0 0 242 333 124 0 457 


0 0 0 0 231 0 0 231 312 115 0 427 


6:30 AM 
6:45 AM 


oO 
& 
N 
Ww 
Oo 
Oo 
Bs 
N 
Ww 


7:00 AM 0 0 0 0 257 0 0 257 301 155 0 456 713 
7:15 AM 0 0 0 0 290 0 0 290 333 151 0 484 774 
7:30 AM 0 0 0 0 289 0 0 289 334 166 0 500 789 
7:45 AM 0 0 0 0 290 0 0 290 347 154 0 501 791 
Total 0 0 0 0 1126 0 0 1126 1315 626 0 1941} 3067 
8:00 AM 0 0 0 0 300 0 0 300 352 162 0 514 814 
8:15 AM 0 0 0 0 288 0 0 288 334 158 0 492 780 
8:30 AM 0 0 0 0 269 0 0 269 300 152 0 452 721 
8:45 AM 0 0 0 0 271 0 0 271 318 123 0 441 712 
Total 0 0 0 0 1128 0 0 1128 1304 595 0 1899] 3027 
9:00 AM 0 0 0 0 268 0 0 268 285 148 0 433 701 
9:15 AM 0 0 0 0 273 0 0 273 269 123 0 392 665 
Total 0 0 0 0 541 0 0 541 554 271 0 825] 1366 
Grand Total 0 0 0 0 3268 0 0 3268 3818 1731 0 5549] 8817 
Approach % 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 68.8 31.2 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1 0.0 0.0 37.1 43.3 19.6 0.0 62.9 


Exiting Leg Total 4999 3818 O} 8817 


7:30 AM 


South 


Total Volume 


% Approach Total 
PHF 


0.964 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 1167 0 0 1167 1367 640 0 2007 3174 
Exiting Leg 1807 1367 O} 3174 


Total 1807 2534 2007} 6348 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
“ INDUSTRIES, LLC 
ue, ee SE Se 
End Time: 9:30 AM "<Email:datarequests@pdill.com 
Class: Heavy Vehicles 


South 
0 0 0 0 9 0 0 9 22 4 0 26 3 


0 0 0 0 23 0 0 23 21 4 0 25 


32 32 


6:30 AM 
6:45 AM 


oO 
Oo 
Oo 


7:00 AM 0) 0) 0) 0 12 ) 0) 12 16 1 0 17 29 
7:15 AM 0) 0) 0) 0) 20 0) 0) 20 16 6 ) 22 42 
7:30 AM 0) 0 0) 0 18 0) 0 18 18 5 0 23 41 
7:45 AM 0) 0) 0) 0) 11 0) 0) 11 11 8 ) 19 30 
Total 0 0) 0) 0) 61 ) 0 61 61 20 0 81 142 
8:00 AM 0 0 0 0) 14 0) 0) 14 28 8 0 36 50 
8:15 AM 0) 0) 0) 0 19 0) 0) 19 21 10 ) 31 50 
8:30 AM 0) 0 0 0 21 0) 0) 21 20 11 ) 31 52 
8:45 AM 0 0) ) 0 22 ) 0) 22 36 5 ) 41 63 
Total 0) ) 0 0) 76 0) 0 76 105 34 0) 139 215 
9:00 AM 0) 0 0 0) 19 0) 0) 19 26 10 0 36 55 
9:15 AM 0) 0) 0) 0) 28 0) 0) 28 23 13 0) 36 64 
Total 0) ) 0) 0) 47 0) 0) 47 49 23 0) 72 119 
Grand Total 0) 0) 0) 0) 216 0 0) 216 258 85 0 343] 559 
Approach % 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 75.2 24.8 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 38.6 0.0 0.0 38.6 46.2 15.2 0.0 61.4 


Exiting Leg Total 301 258 0 559 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 
South 
8:30 AM 21 20 11 31 52 
8:45 AM 22 36 5 41 63 
9:00 AM 36 55 
36 64 


Total Volume 


% Approach Total 


0.750 0.000 0.878] 0.914 


Entering Leg 0 0 0 0 90 0 0 90 105 39 0 144 234 
Exiting Leg 129 105 0 234 


Total 129 195 144 468 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
"I INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
EAE SSSUARN babs deli seul 
Class: Buses 


American Legion Highway (Route 60) 
South 
0 0 0 0 6 0 0 6 3 a 0 4 1 


0 0 0 0 3 0 0 3 5 0 0 5 


6:30 AM 
6:45 AM 


oO 
wo 
Oo 
Oo 
to 


7:00 AM 0) 0) 0) 0 3 ) 0) 3 5 1 ) 6 9 
7:15 AM 0) 0) 0) 0) 5 0) 0) 5 5 ) ) 5 10 
7:30 AM 0) 0 0) 0 4 0) 0 4 4 2 ) 6 10 
7:45 AM 0) 0) 0) ) 4 0) 0) 4 3 2 0) 5 9 

Total 0 0) 0) 0) 16 ) 0 16 17 5 0) 22 38 
8:00 AM 0 0 0 0) 7 0) 0) 7 4 3 0 7 14 
8:15 AM 0) 0) 0) 0 9 0) 0) 9 4 1 0) 5 14 
8:30 AM 0) 0 0 0 2 0) 0) 2 6 1 ) 7 
8:45 AM 0 0) ) 0 6 ) ) 6 3 0) 0) 3 

Total 0) ) 0 0 24 0) 0 24 17 5 0) 22 46 
9:00 AM 0) 0 0 0 11 0) 0) 11 9 1 ) 10 21 
9:15 AM 0) 0) 0) 0 1 0) 0) 1 3 0 ) 3 4 

Total 0) ) 0) 0 12 0) 0) 12 12 1 0) 13 25 
Grand Total 0) 0) 0 0 61 0) 0 61 54 12 0 66 127 
Approach % 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 81.8 18.2 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 48.0 42.5 9.4 0.0 52.0 


Exiting Leg Total 73 54 0 127 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:15 AM American Legion Highway (Route 60) 
South 
8:15 AM 9 9 5 14 


8:30 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.750 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 28 0 0 28 22 3 0 25 53 
Exiting Leg 31 22 0 53 


Total 31 50 25 106 


Page 5 


PDI File #: | 175607 (18) 
Location: _N: Rotary S: Rotary 
Location: E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 6:30AM STIs 
EndTime: 9:30AM ore malt datrequestsapalilccom 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total (0) 0 0 ¢) 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 


Total 0 0 0 ¢) 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
“ INDUSTRIES, LLC 
ee: eee PE Se 
End Time: 9:30 AM '“Email:datarequests@paill.com 
Class: Pedestrians 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total (0) 1 0 1 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 il 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Exiting Leg 0 1. 0 a 


Total 0 2 0 2 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM ne 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 


Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 


End Time: 6:30PM Email: datarequests@palll.com 


Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


3:30 PM 
3:45 PM 


oO 
~ 
Co 
cea) 
Oo 


Oo 


343 


321 
286 
322 
317 


262 


283 
303 
269 
287 


South 


0 0 0 0 371 0 0 371 366 252 0 618 


0 0 0 0 414 0 0 414 


0 
0 
0 
0 
0 


1246 


302 
327 
327 
307 


1142 


296 
308 
284 
265 


oOoJOo oO O 


0 
0 
0 
0 
0 


1263 


310 
307 


1153 


285 
277 


oOoyJOo O00 8 


617 


3835 
53.2 
31.9 


562 


3371 
46.8 
28.0 


4:00 PM 0 0 0 0 374 0 
4:15 PM 0 0 0 0 370 0 
4:30 PM (0) 0 0 0 399 0 
4:45 PM 0 0 0 0 388 0 
Total 0) 0) 0) 0) 1531 0) 
5:00 PM 0 0 0 0 422 0 
5:15 PM 0 0 0 0 398 0 
5:30 PM 0 0 0 0 419 0 
5:45 PM 0 0 0 0 437 0 
Total 0 0 0 0 1676 0 
6:00 PM 0 0 0 0 401 0 
6:15 PM 0 0 0 0 423 0 
Total 0 0 0 ¢) 824 0 
Grand Total 0 0 0 0 4816 0 
Approach % 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1 0.0 
Exiting Leg Total 8187 
Cars 0 0 0 ie) 4615 
% Cars 0.0 0.0 0.0 0.0 95.8 0.0 


Exiting Leg Tota 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Tota 
Buses 


% Buses 


Exiting Leg Tota 


5:00 PM 
5:00 PM 422 


5:15 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 


0.000 0.000 0.000 


Cars 0 0 0 ¢) 1621 0 

Cars % 0.0 0.0 0.0 0.0 96.7 0.0 

Heavy Vehicles (0) (0) 0 0 37 0 
Heavy Vehicles % 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 
Buses 0 0 0 0 18 0 

Buses % 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 

Cars Enter Leg 0 0 0 0 1621 0 
Heavy Enter Leg 0 0 0 0 37 0 
Bus Enter Leg 0 0 0 0 18 0 
Total Entering Leg 0 0 0 0 1676 0 


0.000 


Oo 


° 
elooeo CGOGOtCO 


0.959 


398 
419 
437 
1676 


1621 
96.7 
37 
2.2 
18 
1.1 


1621 
37 
18 

1676 


3659 
95.4 


327 


1263 
52.3 


0.966 


1212 
96.0 
36 
2.9 
15 
1.2 


1212 
36 
15 

1263 


0.936 


3281 
97.3 


302 296 


1153 
47.7 


1136 
98.5 
16 
1.4 
1 

0.1 


1136 
16 


0.000 


0.0 


South 


° 
elooeo CGOGOt0”O 


604 978 
589 959 
591 990 
604 992 
2388) 3919 
598} 1020 
635] 1033 
611} 1030 
572] 1009 
2416} 4092 
595 996 
584] 1007 
1179] 2003 
7206} 12022 
59.9 
O} 12022 
6940} 11555 
96.3 96.1 
11555 
337 
2.8 
337 
130 
1.1 
130 


598} 1020 
635] 1033 
611 
572 


2348] 3969 
97.2] 97.0 
52 89 
2.2 2.2 
16 34 
0.7 0.8 
2348] 3969 
52 89 
16 34 


2416} 4092 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
a INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM “range Fanaa OTR 
End Time: 6:30 PM  ealkdearequesteapdiiccanh 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North East South 


2757 1212 
53 36 


19 


Class: 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
a INDUSTRIES, LLC 
Sta rt Time : 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Cie aaaieN pe ell Se 
Class: Cars 


American Legion Highway (Route 60) 
South 
0 0 0 0 347 0 0 347 350 241 (0) 591 


0 0 0 0 401 0 0 401 327 249 0 576 
0 


3:30 PM 
3:45 PM 


~“ 
ms 
co 
Oo 
Oo 
~“ 
ms 
co 


4:00 PM 0 0 0 0 359 0 0 359 299 271 0 570 929 
4:15 PM 0 0 0 0 351 0 0 351 271 287 0 558 909 
4:30 PM 0 0 0 0 377 0 0 377 304 258 0 562 939 
4:45 PM 0 0 0 0 367 0 0 367 303 279 0 582 949 
Total 0 0 0 0 1454 0 0 1454 1177 1095 0 2272) 3726 
5:00 PM 0 0 0 0 405 0 0 405 287 292 0 579 984 
5:15 PM 0 0 0 0 386 0 0 386 312 302 0 614) 1000 
5:30 PM 0 0 0 0 406 0 0 406 316 278 0 594} 1000 
5:45 PM 0 0 0 0 424 0 0 424 297 264 0 561 985 
Total 0 0 0 0 1621 0 0 1621 1212 1136 0 2348) 3969 
6:00 PM 0 0 0 385 0 0 385 297 285 0 582 967 
6:15 PM 0 0 0 0 407 0 0 407 296 275 0 571 978 
Total 0 0 0 0 792 0 0 792 593 560 0 1153] 1945 
Grand Total 0 0 0 0 4615 0 0 4615 3659 3281 0 6940} 11555 
Approach % 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 52.7 47.3 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 0.0 0.0 39.9 31.7 28.4 0.0 60.1 


Exiting Leg Total 7896 3659 O} 11555 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


South 


Total Volume 1621 1212 


51.6 


1136 
48.4 
0.940 


% Approach Total 
PHF 


0.000 0.956] 0.992 


Entering Leg 0 0 0 0 1621 0 0 1621 1212 1136 0 2348] 3969 
Exiting Leg 2757 1212 O} 3969 


Total 2757 2833 2348] 7938 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
a INDUSTRIES, LLC 
ene ee PE Se 
End Time: 6:30 PM "<Fmail:datarequests@pdill.com 
Class: Heavy Vehicles 


American Legion Highway (Route 60) 
South 
0 0 0 0 20 0 0 20 10 11 0 21 4 


3:30 PM 


3:45 PM 0 0 0 0 12 0 0 2 10 10 0 20 
4:00 PM 0 0 0 0 10 0 0 12 10 0 22 32 
4:15 PM 0 0 0 0 9 0 0 9 0 18 27 
4:30 PM 0 0 0 0 19 0 0 19 12 0 21 40 
4:45 PM 0 0 0 0 17 0 0 7 11 0 17 34 
Total 0 0 0 0 55 0 0 55 44 34 0 78 133 
5:00 PM 0 0 0 0 10 0 0 0 9 4 0 13 23 
5:15 PM 0 0 0 0 11 0 0 11 5 0 16 27 
5:30 PM 0 0 0 0 11 0 0 11 6 0 14 25 
5:45 PM 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 9 14 
Total 0 0 0 0 37 0 0 37 36 16 0 52 89 
6:00 PM 0 0 0 11 0 0 11 0 8 19 
6:15 PM 0 0 0 0 12 0 0 12 9 2 0 11 23 
Total 0 0 0 0 23 0 0 23 17 2 0 19 42 
Grand Total 0 0 0 0 147 0 0 147 117 73 0 190 337 
Approach % 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 61.6 38.4 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 43.6 0.0 0.0 43.6 34.7 21.7 0.0 56.4 


Exiting Leg Total 220 117 0 337 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:00 PM 

South 
4:00 PM 10 10 12 10 32 
4:15 PM 9 9 9 27 
4:30 PM 19 9 40 


17 6 34 


Total Volume 
% Approach Total 
0.850 


0.000 0.886] 0.831 


Entering Leg 0 0 0 0 55 0 0 55 44 34 0 78 133 
Exiting Leg 89 44 0 133 


Total 89 99 78 266 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
mI INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
End Time: 6:30 PM nen 
Class: Buses 


South 
0 0 0 0 4 0 0 4 6 0 0 6 1 


0 0 0 0 1 0 0 1 6 3 0 9 
0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 5 0 0 5 10 2 0 12 17 
4:15 PM 0 0 0 0 10 0 0 10 7 0 13 23 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 2 0 8 11 
4:45 PM 0 0 (0) 0 4 0 0 4 2 0 5 9 
Total 0 0 0 0 22 0 0 22 25 13 0 38 60 
5:00 PM 0 0 (0) 0 7 0 0 7 6 0 0 6 13 
5:15 PM 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 5 
5:30 PM 0 0 0 0 2 0 0 2! 3 0 0 3 
5:45 PM 0 0 0 0 8 0 0 8 2 0 0 2 10 
Total 0 0 0 0 18 0 0 18 15 1 0 16 34 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 10 
6:15 PM 0 0 0 0 4 0 0 4 2 0 0 2 6 
Total 0 0 0 0 9 0 0 9 7 0 0 7 16 
Grand Total 0 0 0 0 54 0 0 54 59 17 0 76 130 
Approach % 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 77.6 22.4 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5 0.0 0.0 41.5 45.4 13.1 0.0 58.5 


Exiting Leg Total 71 59 0} 130 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


South 
3:45 PM 1 1 6 9 10 


4:00 PM 10 17 


Total Volume 61 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.500 0.000 0.808] 0.663 
Entering Leg 0 0 0 0 19 0 0 19 28 14 0 42 61 
Exiting Leg 33 28 0 61 


Total 33 47 42 122 
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PDI File #: | 175607 (18) 
Location: _N: Rotary S: Rotary 
Location: E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
Start Time: 3:30PM STIs 
EndTime: 6:30 PM ore malt datarequestsapalilecom 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢) 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 4 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 50.0 


Exiting Leg Total 3 0 1 4 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 


0.250 


Entering Leg 0 0 0 fe) 0 0 1 ) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 
Exiting Leg 1 0 1 2 


Total 1 4 2 4 
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PDI File #: 175607 (18) 
Location: _N: Rotary S: Rotary 
Location: _E: American Legion Highway (Route 60) 
City, State: Revere, MA 
Client: |VHB/ A. Berthaume 
Site Code: 13796.00 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 re 
“ INDUSTRIES, LLC 
ee aoe ae 
End Time: 6:30 PM "“Email:datarequests@pdill.com 
Class: Pedestrians 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ‘ 2 0 0 0 0 0 0 2 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 6 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 16.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total (0) 6 0 6 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 ) ) 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 
Exiting Leg 0 3 


Total 0 6 0 6 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM "Fall datarequests@pillecom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North Northwest 


Par ee ee [Northwest 
1 1 127 0 0 129 9 6 34 237 1 287 137 83 0 0 0 220 5 61 0 0 0 66 0 8 30 0 0 38 


0 2 156 0 0 158 7 5 38 213 0 263 152 95 0 0 0 247 7 52 2 0 0 61 0 14 26 0 0 40 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 146 1 0 147 12 9 55 195 0 271 152 97 0 0 0 249 4 76 4 0 0 84 0 10 38 1 0 49 800 

7:15 AM 0 1 141 0 0 142 21 0 85 212 0 328 217 102 0 0 0 319 5 67 8 0 0 80 0 49 0 0 56 925 

7:30 AM 0 li 96 0 0 97 18 8 83 207 1 327 185 79 0 0 0 264 6 59 4 0 0 69 0 43 0 0 49 806 

7:45 AM 0 1 101 0 0 102 27 5 74 226 0 342 197 153 0 0 0 350 5 69 8 0 0 82 0 47 0 0 eye 927 

Total 0 3 484 1 0 488 78 52 297 840 1 1268 751 431 0 0 QO 1182 20 271 24 0 0 315 0 27 177 1 0 205] 3458 

8:00 AM 0 0 75 0 0 75 20 22: 99 249 0 390 Pull 105 0 0 0 316 8 68 6 0 0 82 0 3 57 0 0 60 923 

8:15 AM 1 0 97 0 0 98 16 53 185 0 267 205 130 0 0 0 335 7 76 1 0 0 84 0 8 51 0 0 59 843 

8:30 AM 0 0 99 0 0 99 27 61 189 0 286 217 129 0 0 0 346 2 67 2 0 0 aa 0 7 49 0 0 56 858 

8:45 AM 1 1 123 0 0 125 17 48 183 0 252 190 132 0 0 0 322 7 48 0 0 0 55 1 4 25 0 0 30 784 

Total 2 1 394 0 0 397 80 48 261 806 QO 1195 823 496 0 0 QO 1319 24 259 9 0 0 292 1 22 182 0 0 205] 3408 

9:00 AM 2 0 105 0 0 107 14 7 47 166 1 235 170 122 0 0 0 292 6 51 4 0 0 61 10 26 0 0 37 732 

9:15 AM 0 0 123 0 0 123 18 6 32 167 1 224 179 97 0 0 0 276 5 30 6 0 0 41 0 8 21 0 0 29 693 

Total 2 0 228 0 0 230 32 13 79 333 2 459 349 219 0 0 0 568 11 81 10 0 0 102 1. 18 47 0 0 66] 1425 

Grand Total 5 7 1389 hl 0 1402 206 124 709 2429 4 3472] 2212 1324 0 0 0 3536 67 724 45 0 0 836 2 89 462 il 0 554] 9800 

Approach % 0.4 0.5 99.1 0.1 0.0 5.9 3.6 20.4 70.0 0.1 62.6 37.4 0.0 0.0 0.0 8.0 86.6 5.4 0.0 0.0 04 161 83.4 0.2 0.0 

Total % 0.1 0.1 14.2 0.0 0.0 14.3 2.1 1:3 7.2 24.8 0.0 35.4; 22.6 13.5 0.0 0.0 0.0 36.1 0.7 74 0.5 0.0 0.0 8.5 0.0 0.9 47 0.0 0.0 Dall 

Exiting Leg Total 1576 3403 3974 718 129] 9800 

Cars 5 7 1318 1 0 1331 201 118 676 2370 4 3369] 2117 1236 0 0 0 3353 66 696 45 0 0 807 2 88 448 1 0 539] 9399 

% Cars 100.0 100.0 949 100.0 0.0 94.9} 97.6 95.2 95.3 97.6 100.0 97.0] 95.7 93.4 0.0 0.0 0.0 94.8] 985 96.1 100.0 0.0 0.0 96.5] 100.0 989 97.0 100.0 0.0 97.3] 95.9 

Exiting Leg Total 9399 

Heavy Vehicles 294 

% Heavy Vehicles 3.0 

Exiting Leg Total 294 

Buses 107 

% Buses 14 

Exiting Leg Total 107 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM 
7:15 AM 0 1 141 142 211, 319 5 67 80 0 7 49 56 
7:30 AM 1 96 97 18 264 6 59 69 6 43 
1 350 5 
0 8 
Total Volume 3 
% Approach Total 0.7 


Page 1 


PDI File #: 
Location: 
Location: 

City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


PHE 


Cars 

Cars % 

Heavy Vehicles 
Heavy Vehicles % 
Buses 

Buses % 


Cars Enter Leg 
Heavy Enter Leg 
Bus Enter Leg 
Total Entering Leg 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 


175607 (31) 
N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
E: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 
Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume 


13796.00 


Tuesday, May 09, 2017 


6:30 AM 
9:30 AM 


North 


0.000 0.750 
0 3 394 
0.0 100.00 95.4 
0 0 18 
0.0 0.0 4.4 
0 0 1 
0.0 0.0 0.2 
0 3 394 
0 0 18 
0 0 1 

0 3 


fo) 


oO 
e]o0o0 DOGG OO 


fo) 


oO 
e]looo0 FDAOOCOO 


0.732 0.000 0.000 


East 


0.898 


0.250 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


1346 776 
97.0] 95.8 
22 32 
1.6 4.0 
9 2 
1.4 0.2 
1346 776 
22 32 

9 2 


South 


0.717 0.000 0.000 0.000 


422 
96.1 0. 
12 
27 
5 

a 


422 
12 
5 


[-) 


oO 
e]o0oO0 FDAOOCO0 


[-) 


oO 
e]ooo0 FDAOGOCOO 


iad 


° 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0.892} 0.750 


0.953 


West 


0.813 


0.000 0.000 


[-) 


oO 
e]o0o0 FDAOOCOO 


>) 


oO 
e]ooo0 FDAOOCOO 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


0.000 


fo) 


oO 
e]ooc0 FDAOOCOO 


0.714 


Harris Street 


Northwest 


0.000 0.000 


fo) 


oO 
e]loc0 FDAOOCOO 


° 


oO 
e]looc0 FDAOOCOO 


0.966 


3455 
96.5 
90 
2:5 
36 
1.0 


3455 
90 
36 

3581 


3455 
90 
36 

3581 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM " Eralldatarequests@pdillecom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 


North Northwest 


Pa [Northwest 
1 1 118 0 0 120 9 6 32 232 1 280 131 76 0 0 0 207 5 59 0 0 0 64 0 7 30 0 0 37 


0 2 146 0 0 148 7 5 37 213 0 262 149 87 0 0 0 236 7 51 2 0 0 60 0 14 26 0 0 40 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 142 1 0 143 17; 6 50 190 0 257 145 92 0 0 0 237 4 75 4 0 0 83 0 10 34 1 0 45 765 
7:15 AM 0 1 133 0 0 134 27. 0 78 206 0 315 203 99 0 0 0 302 5 66 8 0 0 79 0 47 0 0 54 884 
7:30 AM 0 Hl 93 0 0 94 18 of 80 199 1 315 180 77 0 0 0 257 5 56 4 0 0 65 0 41 0 0 47 778 
7:45 AM 0 1 96 0 0 97 26 4 72 221 0 333 191 144 0 0 0 335 5 67 8 0 0 80 0 46 0 0 50 895 
Total 0 3 464 1 0 468 76 47 280 816 1 1220 719 412 0 0 QO 1131 19 264 24 0 0 307 0 27 168 1 0 196] 3322 
8:00 AM 0 0 72 0 0 72: 20 22 98 243 0 383 202 102 0 0 0 304 8 65 6 0 0 79 0 3 57 0 0 60 898 
8:15 AM 1 0 91 0 0 92 16 50 180 0 259 194 117 0 0 0 311 ih 71 1 0 0 79 0 8 49 0 0 57 798 
8:30 AM 0 0 95 0 0 95 24 58 184 0 275 208 122 0 0 0 330 2 66 2 0 0 70 0 7 48 0 0 55 825 
8:45 AM 1 ul 117 0 0 119 17 3 46 178 0 244 183 125 0 0 0 308 7 46 0 0 0 53 1 4 24 0 0 29 753 
Total 2 1 375 0 0 378 77 47 252 785 QO 1161 787 466 0 0 QO 1253 24 248 9 0 0 281 1 22 178 0 0 201] 3274 
9:00 AM 2 0 98 0 0 100 14 7 45 163 1 230 160 106 0 0 0 266 6 49 4 0 0 59 10 25 0 0 36 691 
9:15 AM 0 0 117 0 0 117 18 6 30 161 1 216 171 89 0 0 0 260 5 25 6 0 0 36 0 8 21 0 0 29 658 
Total 2 0 215 0 0 217 32 13 75 324 2 446 331 195 0 0 0 526 11 74 10 0 0 95 1, 18 46 0 0 65] 1349 
Grand Total 5 7 1318 1 0 1331 201 118 676 2370 4 3369] 2117 1236 0 0 0 3353 66 696 45 0 0 807 2 88 448 1 0 539] 9399 
Approach % 0.4 0.5 99.0 0.1 0.0 6.0 3.55 201 70.3 0.1 63.1 36.9 0.0 0.0 0.0 8.2 86.2 5.6 0.0 0.0 04 163 83.1 0.2 0.0 
Total % 0.1 0.1 14.0 0.0 0.0 14.2 2.1 1.3 7.2. 25.2 0.0 35.8) 22.5 13.2 0.0 0.0 0.0 35.7 0.7 74 0.5 0.0 0.0 8.6 0.0 0.9 4.8 0.0 0.0 Due 


Exiting Leg Total 1483 3266 3842 685 123] 9399 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM 
North Northwest 
7:15 AM 133 134 21 315] 203 99 0 302 66 79 0 7 47 54] 384 
7:30 AM 94 18 80 199 315] 180 77 0 257 56 65 0 6 41 778 
7:45 AM 72221 191 144 ) 335 895 
98 243 202-102 0 304 
Total Volume 0 3 394 0 0 397 85 63 328 869 1 1346 776 422 0 0 0 1198 2 
% Approach Total 0.0 08 99.2 0.0 0.0 6.3 47 244 64.6 0.1 re 


Entering Leg 0 3 394 0 0 397 85 63 328 869 1 1346 776 422 0 0 QO 1198 23. 254 26 0 0 303 0 20 191 0 0 211) 3455 
Exiting Leg 533 1222 1306 331 63] 3455 


Total 930 2568 2504 634 274] 6910 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 ene re 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 “26 Morton Street, Framingham, MA 01702. 
Start Time: 6:30 AM Oe coeaeceplican 
EndTime: 9:30AM 
Class: Heavy Vehicles 
6:30 AM 0 0 9 0 0 9 0 0 0 4 0 4 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ) 0 2 
7:00 AM ) ) 4 ) ) 4 0 ) ) 3 ) 3 7 3 ) ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 0) 0 17 
7:15 AM 0) 0 7 0 0) 7 0 0 2 3 0) 5 14 3 0 0) 0) 7 0) 0) 0 ) ) 0 0) 0 0) 0 ) 0 29 
7:30 AM ) ) 3 ) ) 3 ) ) 1 7 ) 8 4 1 ) 0 0 5 ) 3 ) ) ) 3 ) 0 ) 0 0 0 19 
7:45 AM 0 0 5 0 0 5 1 0 1 2 0 4 5 6 0 0 0) 1 0 4 0 0 0 q 0 0 1 0 0 4 22 
Total ) ) 19 ) ) 19 1 0 4 15 0 20 30 13 0) 0) 0) 43 ) 4 0 ) ) 4 0) 0) 1 0) 0 if 87 
8:00 AM ) ) 3 ) ) 3 ) ) ) 5 0 5 9 2 ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) 1 ) ) ) 0) 0) 0) 20 
8:15 AM 0 0 6 0 0) 6 0) 0 1 3 0) 4 6 13 0) 0) 0 9 0 4 0 0) 0 4 0 0 i 0 0 1 34 
8:30 AM ) ) 4 ) 0 4 2 0 1 4 ) 7 6 ) ) 0 3 ) ) 0 ) ) ) ) 0 0 0) 0) 0) 24 
8:45 AM 0) 0 5 0 0) 5 0 0 1 5 0 6 7 0 0 0) 4 0 1 0) 0 0 i 0 0) () 0 0 0) 26 
Total ) ) 18 0 ) 18 2 ) 3 17 ) 22 28 29 0) ) 0) 57 ) 6 ) ) ) 6 0) 0) i 0) 0) 1[ 104 
9:00 AM ) ) ) ) ) ) 1 ) 10 14 ) 0 ) 24 ) ) ) ) ) 0) ) 0 0 0) 34 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
Total ) ) 9 0 ) 9 ) ) 2 8 0 10 17 21 ) ) ) 38 ) 4 0 ) 0 4 0) 0 1 0 0 él 62 
Grand Total 0 ) 62 ) ) 62 3 ) 9 44 ) 56 82 76 ) 0 Oo 158 ) 15 ) ) ) 15 0 0 3 0) 0 3) 294 
Approach % 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 5.4 0.0 161 78.6 0.0 51.9 48.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 0.0 0.0 21.1 0.0 0.0 21.1 1.0 0.0 3.1 15.0 0.0 19.0] 27.9 25.9 0.0 0.0 0.0 53.7 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 


Exiting Leg Total 79 100 106 9 0 294 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:15 AM Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 
West Nowthwest 
rool wo [ te [vot [oon] wot | 


Total Volume 


% Approach Total 


0.0 0.0 100.0 
0.000 0.000 0.833 


0.0 
0.000 0.000 0.833 


00 19.0 71.4 


Entering Leg 0 0 20 0 0 20 2 0 4 15 0 21 29 41 0 0 0 70 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 118 
Exiting Leg 43 36 35 4 0 118 


Total 63 57 105 9 2 236 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM " Enall datarequests@pdillecom 
End Time: 9:30AM 
Class: Buses 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North Northwest 


ro = ee 
0 0 0 0 0 0 


[Northwest 
0 0 2 1 0 3 2 1 0 0 0 3) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 8 


6:30 AM 
7:00 AM ) ) ) ) ) 0 1 3 5 2 ) 11 ) 2 0) ) ) 2 0 1 0) 0 0) ‘| 0) 0 4 0) 0) 4 8 
7:15 AM 0 0 1 0 0) if 0) 0) 5 3 0 8 0) 0 0) 0 0) 0) 0) 1 0 0 0 il 0 0 2 0 0 2 2 
7:30 AM ) ) 0 ) ) ) ) 1 2 1 ) 4 1 1 ) ) ) 2 1 ) 0) 0 ) 4 0) 0) 2 0) 0) 2 9 
7:45 AM 0 0 0 0) 0 0) 0 1 1 3 0 5 1 3 0 0 0 4 0 q 0 0) 0 4 0 () 0 0 0 0 0) 
Total ) ) 1 ) 0) 1 1 5 13 9 ) 28 2 6 ) ) ) 8 1 3 0 0 0 4 0 0 8 0) 0 8 49 
8:00 AM ) ) ) ) ) ) ) 0 1 1 ) 2 0) 1 0 ) ) 1 ) 2 0) 0) 0 2 0 0 0) 0) 0 0 5 
8:15 AM 0 0) 0) 0) 0) 0 0 0) 2 2 0) 4 5 0) 0 ) 0 5 0) 1 0) 0) 0 1 0) 0) 1 0) 0 1 1 
8:30 AM ) 0 ) ) ) ) 1 ) 2 1 0 4 3 ) ) ) ) 3 ) 1 ) 0 0 él 0) 0) t 0 ) 1 9 
8:45 AM 0) () 1 0 0 4 0) 1 1 () 0 2 0 0 0 () 0 0 0) 1 0) 0 0 4 0 0 1 0 0 4 5 
Total ) ) 1 ) ) 1 1 1 6 4 ) 12 8 1 ) 0 ) 9 ) 5 ) 0 0) 5 0 0) 3 0) 0 3 30 
9:00 AM ) ) 2 ) ) 2 ) ) 1 ) 0 ) 2 ) ) ) 2 ) 2 0 0) 0 2 0 0 0 0) 0) 0) 
9:15 AM 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 i 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 i 0 0 0 0 0 
Total ) ) 4 ) 0 4 0 ) 2 1 ) 3 1 3 ) ) ) 4 ) 3 0 0) 0) 3 0) 0) 0 0) 0 0 14 
Grand Total 0 ) 9 0 ) 9 2 6 24 15 ) 47 13 12 0 ) ) 25 1 13 ) 0 0 14 0 1 11 0) 0) 12] 107 
Approach % 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 43 128 511 319 0.0 52.0 48.0 0.0 0.0 0.0 7.1 92.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 91.7 0.0 0.0 
Total % 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 8.4 1.9 5.6 22.4 14.0 0.0 43.9] 12.1 11.2 0.0 0.0 0.0 23.4 09 12.1 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 0.9 103 0.0 0.0 11.2 


Exiting Leg Total 14 37 26 24 6 107 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 


North East South West Northwest 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 1 0 0 i 1. 5 13 9 0 28 2 6 0 0 0 8 1 3 0 0 0 4 0 0 8 0 0 8 49 
Exiting Leg 7 13 11 13 5 49 
Total 8 41 19 17 13 98 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM " Fralldatarequests@pdillccom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North ee Oe ee Oe Northwest 


SS NN A 
ie} 0 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 ie} 0 ie} 0 ie} 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 ie} ie} ie} ie} 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 il 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i. 
8:45 AM 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 il 

Total 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 a. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Grand Total 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Approach % 0.0 00 500 00 00 500 00 0.0 00 1000 00 00 00 00 333 0.0 O00 00 00 00 667 100.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 O00 143 00 00 143 00 286 00 00 143 O00 00 OO 00 143] 143 00 00 00 00 00 286 429] 143 00 00 00 00 00 00 143 00 00 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 1 1 4 1 ie} 7 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:15 AM Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 


North a Northwest 


SA A EM SY YY 
ie} 


B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


8:15 AM 
8:30 AM 


0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 


1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1. A 0 ul 0 
1 0 1 1 0 1 0 


0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 d, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Volume 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 
0 0 0 0 1 
0.0 00 500 ol 0.0 500 0. 0.0 ©O4 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 © ©O4 0. 0. 0. 0.0 100.0 100.0 00 0, 0. 0. 0. 0. 0.0 © ©O. 0. 0. 0. 0. 0. 


0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250} 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


% Approach Total 


0.500 


Entering Leg 0 0 1 0 0 1 0 2 ie} 0 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 0 10} 0 1 1 1 0 0 0 0 0 ie} 1 0 0 0 0 ie} 0 0 
Exiting Leg 1 0 3 0 


Total 3 0 4 1 0 8 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM ""Emnaldatarequests@pdillccom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Pedestrians 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North Fees A Oe Northwest 


ee Pm [om [ove erm] we [om Pree] me [om [ome] sen] or] we [oe Tom ed oe [ore] en] om [oe [oe [om Fone] a] wo fever me | Tot 
ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} ie} 0 0 ie} 0 ie} 0 0 ie} 0 0 0 0 0 ie} ie} 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 ie} ie} ie} ie} ie} 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 1. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Total 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:30 AM 0 0 0 0 0 ul 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Total 0 0 0 0 0 0 4. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 il 1 2: 0 0 0 0 0 il 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Grand Total 0 0 0 0 0 1 6 Hi 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
Approach % 0.0 00 00 O00 00 143 857 0.0 00 00 00 00 0.0 100.0 0.0 00 00 00 00 30.0 70.0 0.0 00 00 00 00 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 
Total % 00 00 00 OO 00 45 273 318 00 00 00 00 00 OO 45 45 00 00 00 00 00 136 318 455) 00 00 00 00 00 182 00 182] 00 00 00 00 00 00 00 00 


Exiting Leg Total 7; T 10 4 0 22 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:45 AM Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 


a OT OS 
Se Ns Ne dd es Go Bd a 
0 0 0 0 0 1 1; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 


7:45 AM 
8:00 AM 


0 
0 


0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 


0 3 0 0 2 3 2 2 0 
0 0 0 0 0 uk 0 0 0 
1 aT 1 il 0 al 0 0 0 
1 5 1 1 2 vi 2 2 0 


0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Volume 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 0 
0 0 0 0 0 0 
0.0 © 86Os 0. 0. 0.0 20.0 80.0 0.0 © ©Ol 0. 0. 0. 0.0 100.0 0.0 © 6Ol 0. 0. 0.0 286 71. 0.0 © ©O1 0. 0. 0.0 1000 0. 0.0 © Ol 0. 0. 0. 0. 0. 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.333 0.417} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.625 0.583} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


% Approach Total 


0.469 


Entering Leg 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5 dh 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Exiting Leg 5 a 7 2 0 15 


Total 10 2 14 4 0 30 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM "Fall datarequests@pillecom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North Northwest 


Pa sae eo [Northwest 
3 5 142 0 1 151 21 23 89 212 0 345 234 192 0 0 0 426 6 41 2 0 0 49 0 3) 38 2 0 43 


3:30 PM 
3:45 PM 1 3 92 0 0 96 5 18 91 179 0 303 262 229 0 0 0 491 3 52 7 0 0 62 1 5 34 0 0 40 
4:00 PM 2 2 101 0 0 105 5 29 94 217 0 355 283 229 0 0 0 512 6 65 2 0 0 73 1 5 43 1 0 50] 1095 
4:15 PM 4 4 108 0 0 116 20 22 94 180 0 316 279 248 0 0 0 527 af 71 3 0 0 81 0 5 37 1 0 43] 1083 
4:30 PM 0 1 113 0 0 114 20 22 83 172 0 297 285 247 0 0 0 532 1 65 5 0 0 71 0 6 38 0 0 44] 1058 
4:45 PM 0 il 94 0 0 95 7 22 101 171 0 311 292 249 0 0 0 541 3 57 6 0 0 66 0 4 41 2 0 47| 1060 
Total 6 8 416 0 0 430 72 95 372 740 QO 1279] 1139 973 0 0 QO 2112 17 258 16 0 0 291 1 20 159 4 0 184) 4296 
5:00 PM 0 2. 115 0 0 117 21; 26 111. 208 0 366 331 261 0 0 0 592 1 51 1 0 59 0 1 33 0 0 34] 1168 
5:15 PM 1 4 119 0 0 124 5 31 97 172 0 315 264 248 1 0 0 513 4 56 0 0 63 2 5 28 0 0 35] 1050 
5:30 PM 3 2 102 0 0 107 20 114 183 0 336 273 260 1 0 0 534 4 63 0 0 68 0 8 30 0 0 38] 1083 
5:45 PM 2. 2 122 0 0 126 22 31 95 197 0 345 253 217 0 0 0 470 2 45 11 0 0 58 0 5 33 0 0 38] 1037 
Total 6 10 458 0 0 474 77 108 417 760 QO 1362] 1121 986 2 0 0 2109 11 215 21 1 0 248 2 19 124 0 0 145] 4338 
6:00 PM 0 103 0 0 105 ri 25 102 190 1 325 270 197 0 0 0 467 3 59 0 0 65 0 9 31 0 0 40] 1002 
6:15 PM 2 0 129 0 0 131 18 15 84 159 0 276 245 200 0 0 0 445 5 53 4 0 0 62 1 ul 17 0 0 19 933 
Total 2 2 232 0 0 236 25 40 186 349 1 601 515 397 0 0 0 912 8 112 7 0 0 127 1 10 48 0 0 59] 1935 
Grand Total 18 28 1340 0 1 1387 210 284 1155 2240 1 3890) 3271 2777 2 0 0 6050 45 678 53 1 0 777 5 57 403 6 0 471] 12575 
Approach % 1.3 2.0 96.6 0.0 0.1 5.4 7.3, 29.7 57.6 0.0 54.1 45.9 0.0 0.0 0.0 5.8 87.3 6.8 0.1 0.0 11 12.1 85.6 1:3 0.0 
Total % 0.1 0.2 10.7 0.0 0.0 11.0 1.7 2.3 9.2 17.8 0.0 30.9] 260 22.1 0.0 0.0 0.0 48.1 0.4 5.4 0.4 0.0 0.0 6.2 0.0 0.5 3.2 0.0 0.0 3.7 
Exiting Leg Total 3047 4353 3682 1188 305] 12575 
Cars 18 27 1301 0 1 1347 208 279 1133 2217 1 3838) 3202 2732 2 0 0 5936 45 664 53 sl 0 763 5 55 397 6 0 463] 12347 


% Cars 100.0 964 97.1 0.0 100.0 97.1 99.0 98.2 98.1 99.0 100.0 98.7 97.9 98.4 100.0 0.0 0.0 98.1] 100.0 97.9 100.0 100.0 0.0 98.2] 100.0 96.5 98.5 100.0 0.0 98.3 98.2 

Exiting Leg Total 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Total 
Buses 

% Buses 


Exiting Leg Total 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:15 PM 
4:15 PM 4 4 108 116 20 22 94 180 316 279 248 0 527 7 dai 81 0 5 37 43] 1083 
4:30 PM 1 113 114 20 22 83 172 297 285 247 532 1 65 71 6 38 1058 
I, 22 171 541 3 
2 26 208 1 
Total Volume 8 
% Approach Total 1.8 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 

City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


PHE 


Cars 

Cars % 

Heavy Vehicles 
Heavy Vehicles % 
Buses 

Buses % 


Cars Enter Leg 
Heavy Enter Leg 
Bus Enter Leg 
Total Entering Leg 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 


175607 (31) 
N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
E: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 
Revere, MA 
VHB/ A. Berthaume 


13796.00 


Tuesday, May 09, 2017 


3:30 PM 
6:30 PM 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North 


0.000 0.000 


(>) 


[o) 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


° 


fo) 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


East 


0.879 0.000 


[o) 


oO 
e]ooo0 FDAOGOCOO 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


South 


fo) 


oO 
e]ooo0 FDAOOCOO 


fo) 


oO 
e]o 00 FDAOGOCOO 


fo) 


(>) 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0.926 


0.429 


0.859 


West 


0.833 


0.250 0.000 


fo) 


oO 
e]looco0 FDAOOCOO 


0.000 0.667 


fo) 


oO 
e]o0o0 FDAOOCOO 


Harris Street 


Northwest 


0.375 0.000 


° 


oO 
e]looco0 FDAOAOCOO 


0.963 0.000 0.000 0.000 


0.894] 0.935 


4369 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM "Fall: datarequests@pdillccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Cars 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North Northwest 


fp [Northwest 
3 5 135 0 1 144 20 23 87 209 0 339 225 186 0 0 0 411 6 39 2 0 0 47 0 3) 38 2 0 43 


3:30 PM 
3:45 PM 1 3 39 0 0 93 5 18 88 177 Oo 298} 251 222 0 0 0 473 3 51 7 0 0 61 1 5 34 0 0 40 
4:00 PM 2 2 99 0 0 103 5 26 90 214 o 345] 275 223 0 0 0 498 6 63 2 0 ty) 71 af 5 41 1 ty) 43| 1065 
4:15 PM 4 3 108 0 o 115 9 22 93.177 O 311) 274 241 0 0 o 515 7 71 3 0 ty) 81 ty) 5 35 1 0 41| 1063 
4:30 PM 0 1 108 0 0 109 20 2 82171 0 2941 280 243 0 0 0 523 1 62 5 0 0 68 0 6 37 0 0 43| 1037 
4:45 PM 0 1 92 0 0 93 7 22. 101 —=—«:171 O 311} 285 244 0 0 0 529 3 57 6 0 0 66 0 3 41 2 0 46| 1045 
Total 6 7 407 0 0 420 71 9 366 733 O 1261) 1114 951 ty) ty) 0 2065 17-253 16 0 0 286 al 19-154 4 0 178) 4210 
5:00 PM ty) 2 112 0 o 114 21 25. 109 207 0 362] 328 260 0 ty) 0 588 1 50 1 0 58 0 1 33 ty) ty) 34] 1156 
5:15 PM 1 4 116 ty) oO 121 5 3 96 171 0 313} 262 247 1 0 0 510 4 55 0 ty) 62 2 5 28 0 0 35] 1041 
5:30 PM 3 2 98 0 0 103 9 20 110 = 183 0 332] 273 256 1 0 0 530 4 62 0 0 67 ty) 7 30 0 ty) 37] 1069 
5:45 PM 2 2 115 0 o 119 22 3 95 193 O 3411 246 215 0 0 0 461 2 43 11 0 0 56 0 5 33 0 0 38] 1015 
Total 6 10441 0 0 457 77 107. 410—754 0 13481 1109 978 2 0 0 2089 11-210 21 1 0 243 2 18 124 0 0 144) 4281 
6:00 PM 0 103 ty) 0 105 7 25. 101 ~=187 1 321[ 263 196 0 ) 0 459 59 ty) 0 65 ty) 9 31 ty) 0 40| 990 
6:15 PM 2 0 126 0 Oo 128 18 15 81 157 0 271} 240 199 0 0 0 439 5 52 4 0 0 61 1 al 16 0 0 1s] 917 
Total 2 2 229 0 0 233 25 40 182 344 1 592) 503 395 ty) 0 0 398 8 111 7 ty) 0 126 1 10 47 0 0 58] 1907 
Grand Total 18 27. 1301 0 1 1347] 208 279 1133 2217 1 3838] 3202 2732 2 ty) 0 5936 45 664 53 1 0 763 5 55 397 6 0 463] 12347 
Approach % 13.20 966 OO O12 54 7.3 295 578 0.0 53.9 46.0 00 00 00 5.9 870 69 01 00 11 119 857 13 © 0.0 
Total % 0.1 O02 105 O00 00 109) 17 £42.23 £492 180 00 311) 259 221 00 00 00 481) 04 54 O4 O00 00 62) 00 O04 32 00 00 37 


Exiting Leg Total 3000 4264 3618 1165 300] 12347 


4:45 PM 
North Northwest 

4:45 PM 92 93 17 22. 101.2171 311] 285 244 0 529 57 66 0) 3 41 46| 1045 

5:00 PM 112 21 25 109 207 362| 328 260 0 588 50 58 0 i 33 1156 


510 
530 
2157 


Total Volume 


1318} 1148 1007 0 12 224 
97.0 7A 31.6 55.5 0.0 53.2 46.7 0.1 0.0 0.0 47 88.5 6.3 10.5 86.8 


0.901 0.000 0.000 0.890} 0.857 0.790 0.945 0.884 0.000 0.910] 0.875 0.968 0.500 0.000 0.000 0.917] 0.750 0.903 0.667 0.250 0.000 0.944) 0.250 0.571 0.805 0.250 0.000 0.826 


% Approach Total 21 


0.563 


PHF 0.333 


Entering Leg 4 9 418 0 0 431 72. 98 416 732 QO 1318] 1148 1007 2 0 QO 2157 12 224 16 1! 0 253 2 16 132 2 0 152] 4311 
Exiting Leg 1097 1504 1178 427 105} 4311 


Total 1528 2822 3335 680 257] 8622 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM "Emnall datarequests@pdillccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Heavy Vehicles 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North Northwest 


Pa ae ee [Northwest 
0 0 6 0 0 6 1 0 1 2 0 4 7 6 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 ) 1 ) ) 1 ) 0 ) 1 ) 1 7 4 ) ) ) 11 ) 1 ) 0) 0) i 0 0) 1 ) 0) ‘ 15 
4:15 PM 0) 1 0 0 0) i 1 0) 0 2 0) 3 5 6 0 0 0) ti 0 0 0) 0 0) 0) 0) 0 ‘ 0 0 i 16 
4:30 PM 0 ) 4 0 ) 4 ) 0 ) 1 ) 1 5 4 ) 0 ) 9 ) 1 ) 0) 0) 4 0) 0) 1 0 0) 4 16 
4:45 PM 0 () 2 0) 0 2 0 0 0) 0 0) () 6 4 0 0 0) 10 0 0 0) () () 0 () 0) 0 0 0 0 12 
Total ) 1 7 0 ) 8 1 ) ) 4 ) 5 23 18 ) ) ) 41 ) 2 ) 0 ) 2 ) ) 3 0 ) 3 59 
5:00 PM ) ) 2 ) ) 2 0 1 1 ) ) 2 3 1 ) ) ) 4 ) 1 0) 0 0) 1 0) 0) 0 0) ) 0 
5:15 PM 0) 0) 2 0 0 2 0 0) 1 1 0 2 2 1 0) 0 0) 3 0) 0 0 0) 0) 0 0 0) 0) 0) 0 0) 
5:30 PM ) ) 4 ) ) 4 ) 0 2 0 0 2 ) 2 ) ) ) 2 ) 1 0) 0 0) 1 ) 0) 0 0) 0) 0) 
5:45 PM 0) 0 6 () 0) 6 0) 0 0) 4 0 4 5 2 0) 0 0 7 0) 1 0) 0) 0) 4 0 0 0) 0) 0 0 18 
Total 0 ) 14 ) ) 14 ) 1 4 5 ) 10 10 6 ) ) ) 16 0 3 ) ) ) 3 ) ) ) ) ) 0 43 
6:00 PM ) 0 ) 0 ) ) ) ) 1 3 ) 1 ) ) ) ) 0 ) ) 0 0 0) 0 0 0 ) 0 12 
6:15 PM 0 0 3 0 0 3 0 0 2 2 0 4 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 1 13 
Total ) ) 3 ) 0 3 ) ) 3 5 ) 8 11 2 ) ) ) 13 ) 0 0 ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 25 
Grand Total ) 1 33 ) 0 34 2 1 9 18 0 30 59 36 0) 0) 0) 95 ) 6 0 0) 0) 6 0) 0 4 0 ) 4) 169 
Approach % 0.0 2.9 97.1 0.0 0.0 6.7 3.3 30.0 60.0 0.0 62.1 37.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
Total % 0.0 06 19.5 0.0 0.0 201 1.2 0.6 5.3 10.7 0.0 17.8] 34.9 21.3 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 24 0.0 0.0 2.4 


Exiting Leg Total 38 69 51 10 1 169 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 


North Northwest 


(0) 0 0 


| | 
0 13 23 


3:30 PM 
3:45 PM 12 0 i) 0 19 
4:00 PM 11 ) 1 15 
11 0 1 16 
Total Volume 0 1 10 0 o 11 2 0 2 7 o if 27 20 0 0 0 47 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 
% Approach Total 0.0 91 909 0.0 00 18.2 00 182 636 0.0 574 426 00 00 00 


Entering Leg 0 i 10 0 0 11, 2 0 2 7 0 11. 27 20 0 0 0 47 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 73 
Exiting Leg 22 31 17. 3 0 73 


Total 33 42 64 5 2 146 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM " Enall datarequests@pdillecom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Buses 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North Northwest 


ro = eee 
0 0 1 0 0 hl 


[Northwest 
0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2) 0 0 0 0 0 0 7 


3:30 PM 


4:00 PM ) ) 1 ) ) 1 ) 3 4 2 ) 9 1 2 0 ) ) 3 0 1 ) 0) 0) i 0 0 ‘i 0 0 ‘ 15 
4:15 PM 0 0 0 0 0) 0 0) 0 i i 0 2 0 1 0 0) 0 l 0 0) 0) 0 0) 0 0) 0 1 0 0 iT 
4:30 PM ) ) 1 ) ) 1 0 1 1 ) ) 2 ) 0 0 ) ) ) ) 2 0) 0) 0) 2 0) 0) 0) 0 0) 0) 
4:45 PM 0 () 0 0) 0 0 0) 0 0 () 0) 0) 1 1 0 0 0 2 0 0 0 () () () 0 4 0) 0 0 4 

Total ) ) 2 ) 0 2 ) 4 6 3 ) 13 2 4 ) ) ) 6 ) 3 ) 0 0 3 ) 1 2 0 ) 3 27 
5:00 PM 0 0 1 0 0) 1 0) 0 1 1 0) 2 0 0) 0) 0) 0 0) 0) 0 0 0 0) 0 0 0 0) 0 0) 0) 3 
5:15 PM 0) 0 i 0) 0 1 0 0) 0 0 0 0 0 0) 0) 0 0 0 0 1 0) 0) 0) 1 0) 0) 0) 0) 0 0 2 
5:30 PM ) 0 ) 0 ) ) ) ) 2 0 0 2 ) 2 ) ) ) 2 ) ) 0 0 0) 0) 0) 1 0) 0) 0) 4 5 
5:45 PM 0) () 1 0 0) él 0) 0) 0) 0 0) 0) 2 0) 0 0 0) 2 0 1 0 0) 0) sl 0 0 0 0 0 0 4 

Total 0 ) 3 ) ) 3 ) ) 3 1 ) 4 2 2 ) ) ) 4 ) 2 ) ) ) 2 ) 1 ) ) ) 1 14 
6:00 PM 0) 0 0) 0 0 0) 0 0 0) 0 0 0 0 0) 0 0) 0 0) 0 0 0 0 0 0 0) 0) 0 0 0 0) 
6:15 PM 0 0 0 () 0 0 0 0 i 0 0 1 i 0 0 0 0 l 0 1 0 0 0 ‘ 0 0 0 0 0 

Total ) ) ) ) ) ) ) ) 1 0 ) 1 1 ) ) ) ) 1 ) 1 ) ) ) 1 ) ) ) ) 0 ) 3 
Grand Total () ) 6 ) ) 6 ) 4 13 5 0 22 10 9 0 ) ) 19 ) 8 0 0 0) 8 0 2 2 0) 0 4 59 
Approach % 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 182 59.1 22.7 0.0 52.6 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 10.2 0.0 0.0 10.2 0.0 68 22.0 8.5 0.0 37.3) 16.9 15.3 0.0 0.0 0.0 32.2 0.0 13.6 0.0 0.0 0.0 13.6 0.0 3.4 3.4 0.0 0.0 6.8 


Exiting Leg Total 9 20 13 13 4 59 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 


North Northwest 


z 


Total Volume 


3. 
20.0 


8 
53.3 


0 


% Approach Total 26.7 


Entering Leg 0 0 2 0 0 2) 0 3 8 4 0 15) 6 6 0 0 0 12 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 34 
Exiting Leg 6 11 6 8 3 34 
Total 8 26 18 11 5 68 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM " Fralldatarequests@pdillccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North ees Oe ee Oe Northwest 


eee Pm [om [oe erm] we [om Free] me [om [ome] sen] re] wm [oe [om red oe [ore] sen] om [oe [oe [om Fone] ] wo fcr wn [ore me | Tot 
ie} 0 0 0 ie} 1 0 1 ie} 0 ie} 0 0 ie} 0 ie} 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 ie} ie} 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 ie} ie} ie} ie} ie} 1 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 il 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 il 
Grand Total 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Approach % 0.0 00 00 00 00 50.0 50.0 0.0 1000 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 00 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Total % 00 00 00 00 00 143 143 286 00 286 00 00 00 00 00 286 00 00 00 00 00 429 00 429) 00 00 00 00 00 00 00 oO} 00 00 00 00 00 00 00 00) 


Exiting Leg Total 2 (0) 3 (0) 2 7 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 


North a Northwest 


SA A EM SY YY 
0 0 


0 0 1 0 1, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 


3:30 PM 
3:45 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 1 0 1 ie} 0 0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 0 0 10} 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ie} 10} 0 10} 0 0 0 0 
Exiting Leg 1 0 1 


Total 2 0 2 0 0 4 
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PDI File #: | 175607 (31) 
Location: N: Revere Beach Parkway (Route 16) S: Revere Beach Parkway (Route 16) NW: Harris Street 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Start Time: 3:30PM ""Emnaldatarequests@pdillccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Pedestrians 


Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue 


North oes a ee ee el Northwest 


ewe Pm [om [oe erm [en] [om Free] me [oe [ome] sen] re] wm [oe [om Pore] oe [ore] en] om [oe [oe [om Fone] non] ] wo fcr wn [orem me | Tot 
ie} 0 0 0 0 6 1 7 0 0 ie} 0 0 ie} 0 ie} 0 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 0 ie} 0 0 ie} ie} ie} 0 0 0 0 ie} ie} ie} ie} 0 7 


0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2: 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 1 id; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 tT 0 0 0 0 0 A 0 uk 0 0 0 0 0 1 0 uk 4 
4:45 PM 0 0 0 0 0 1 1 2; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ul 1 2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Total 0 0 0 0 0 2 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 19 
5:00 PM 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 al 2 3 0 0 0 0 0 0 Hi 1, 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uf 
Total 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 11 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 1 0 0 0 0 0 1 1 2: 0 0 0 0 0 ul 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Grand Total 0 0 0 0 0 10 16 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ik 7 #14 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1 3 48 
Approach % 00 00 00 OO 00 385 615 0.0 00 00 00 00 0.0 100.0 0.0 00 00 00 00 50.0 50.0 0.0 00 00 00 00 50.0 50.0 0.0 00 00 00 00 66.7 33.3 
Total % 0.0 00 00 00 00 208 333 542] 00 00 00 OO 00 OO 21 21, 00 00 00 00 00 146 146 292] 00 00 OO 00 00 42 42 83) 00 00 00 00 OO 42 21 63 


Exiting Leg Total 26 1 14 4 fe} 48 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Revere Beach Parkway (Route 16) Winthrop Avenue Harris Street 


a OT GS 
SS Ns Ne ed dd es Go Ad 
0 0 0 0 6 1 vi (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 

0 
0 


3:30 PM 
3:45 PM 


0 
0 0 0 0 
0 2 3 0 0 0 
0 0 0 0 


0 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 1 1 0 


0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Volume 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6 6 0 
0 12 20 0 0 0 0 
0.0 © 8©6Os 0. 0. 0.0 40.0 60.0 0.0 6a. 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 © O4 0. 0. 0.0 75.0 25.0 0.0 © O4 0. 0. 0. 0.0 100.0 0.0 © Os 0. 0. 0. 0. 0. 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.714} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.375 0.250 0.500} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


% Approach Total 


0.893 


Entering Leg 0 0 0 0 0 8 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
Exiting Leg 20 (0) 4 1 0 25 


Total 40 0 8 2 0 50 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30 AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


N. Shore Road eS Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
83 34 0 117 17 215 0 232 182 21 2 205 


7:00 AM 61 50 0 111 17 231 0 248 199 40 0 239 598 

7:15 AM 82 42 0 124 21 238 0 259 254 75 1 330 713 

7:30 AM 65 31 0 96 21 249 0 270 218 63 1 282 648 

7:45 AM 53 27 0 80 21 316 0 337 219 65 3 287 704 

Total 261 150 0 411 80 1034 0 1114 890 243 5 1138] 2663 

8:00 AM 76 25 0 101 22 272 0 294 203 74 1 278 673 

8:15 AM 65 36 0 101 21 270 0 291 179 56 1 236 628 

8:30 AM 54 29 0 83 21 211 0 232 238 39 0 277 592 

8:45 AM 26 19 0 45 19 199 0 218 203 23 3 229 492 

Total 221 109 0 330 83 952 0 1035 823 192 5 1020} 2385 

9:00 AM 31 13 0 44 12 164 0 176 164 27 1 192 412 

9:15 AM 26 26 0 52 17 172 0 189 176 29 2: 207 448 

Total 57 39 0 96 29 336 0 365 340 56 3 399 860 

Grand Total 686 376 0 1062 223 2746 4 2970 2421 546 15 2982| 7014 

Approach % 64.6 35.4 0.0 75 92.5 0.0 81.2 18.3 O:S 

Total % 9.8 5.4 0.0 15:1 3.2 39.2 0.0 42.3 34.5 7.8 0.2 42.5 

Exiting Leg Total 769 2798 3447) 7014 

Cars 671 358 0 1029 211 2666 1 2878 2343 527 13 2883] 6790 

% Cars 97.8 95.2 0.0 96.9 94.6 97.1 100.0 96.9 96.8 96.5 86.7 96.7} 96.8 

Exiting Leg Tota’ 6790 

Heavy Vehicles 136 

% Heavy Vehicles 1.9 

Exiting Leg Tota’ 136 

Buses 88 

% Buses 1.3 

Exiting Leg Tota 88 


N. Shore Road eee c“01_-— Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


7:15 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.744 0.000 0.500 0.892] 0.960 


Cars 270 123 0 393 82 1046 0 1128 866 270 4 1140] 2661 

Cars % 97.8 98.4 0.0 98.0 96.5 97.3 0.0 97.2 96.9 97.5 66.7 96.9} 97.2 

Heavy Vehicles 5 2 0 7 Al 15 0 16 20 4 2 26 49 
Heavy Vehicles % 1.8 1.6 0.0 1.7 1.2 1.4 0.0 1.4 22 1.4 33.3 2.2 1.8 
Buses 1 0 0 1 2: 14 0 16 8 3 0 11 28 

Buses % 0.4 0.0 0.0 0.2 2.4 1.3 0.0 1.4 0.9 eat 0.0 0.9 1.0 

Cars Enter Leg 270 123 0 393 82 1046 0 1128 866 270 4 1140] 2661 
Heavy Enter Leg 5 2 0 7 ul 15 0 16 20 4 2 26 49 
Bus Enter Leg 1 0 0 1: 2: 14 0 16 8 3 0 11 28 
Total Entering Leg 276 125 0 401 85 1075 0 1160 894 277 6 1177) 2738 
Cars Exiting Leg 352 989 1320] 2661 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


175607 38 
N: N. Shore Road 
E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 


Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume PRECISION 

13796.00 DATA 

Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 

6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 

9:30 AM Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


; : 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30 AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
West 
79 34 0 113 16 211 0 227 178 20 2 200 


63 40 0 103 13 208 1 222 182 33 0 215 


216 29 419 


6:30 AM 
6:45 AM 


BR 
Sb 
& 
oO 


7:00 AM 60 43 0 103 15 217 0 232 193 38 0 231 566 
7:15 AM 82 41 0 123 19 230 0 249 246 72 1 319 691 
7:30 AM 62 31 0 93 20 241 0 261 212 61 1 274 628 
7:45 AM 52 26 0 78 21 308 0 329 216 65 2 283 690 
Total 256 141 0 397 75 996 0 1071 867 236 4 1107) 2575 
8:00 AM 74 25 0 99 22 267 0 289 192 72 0 264 652 
8:15 AM 64 35 0 99 20 263 0 283 173 53 1 227 609 
8:30 AM 52 29 0 81 21 203 0 224 230 39 0 269 574 
8:45 AM 26 19 0 45 18 193 0 211 197 21 3 221 477 
Total 216 108 0 324 81 926 0 1007 792 185 4 981} 2312 
9:00 AM 31 13 0 44 10 160 0 170 154 26 1 181 395 
9:15 AM 26 22 0 48 16 165 0 181 170 27 2 199 428 
Total 57 35 0 92 26 325 0 351 324 53 3 380 823 
Grand Total 671 358 0 1029 211 2666 1 2878 2343 527 13 2883] 6790 
Approach % 65.2 34.8 0.0 7.3 92.6 0.0 81.3 18.3 0.5 
Total % 9.9 5.3 0.0 15.2 3.1 39.3 0.0 42.4 34.5 7.8 0.2 42.5 


Exiting Leg Total 738 2702 3350] 6790 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM 

West 
7:15 AM 82 41 19 230 249 246 72 319 691 
7:30 AM 62 31 20 241 261 212 61 628 


329 


Total Volume 


% Approach Total 
PHF 


Entering Leg 270 123 0 393 82 1046 0 1128 866 270 4 1140] 2661 
Exiting Leg 352 989 1320] 2661 


Total 745 2117 2460} 5322 


Page 3 


PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30 AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Heavy Vehicles 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


3 0 0 3 1 3 0 4 2 a 0 3 1 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 1 0 1 0 3 0 3 4 0 0 4 8 
7:15 AM 0 1 0 1 0 3 0 3 5 1 0 6 10 
7:30 AM 3 0 0 3 1 6 0 Tr 5 1 0 6 16 
7:45 AM 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 al 2 5 
Total 3 3 0 6 1 14 (0) 15 15 2 1 18 39 
8:00 AM 2 0 0 2 0 4 0 4 9 2 1 12 18 
8:15 AM 0 0 0 0 0 6 0 6 4 1 0 5 11 
8:30 AM 0 0 0 ie} 0 5 0 5 5 0 0 5 10 
8:45 AM 0 0 0 0 1 4 0 5 4 2 0 6 11 
Total 2 0 0 2 1 19 0 20 22 5 1 28 50 
9:00 AM 0 0 0 0 1 3 0 4 ih 1 0 8 12 
9:15 AM 0 4 0 4 1 5 0 6 6 2: 0 8 18 
Total ) 4 0 4 2 8 0) 10 13 3 0) 16 30 
Grand Total 9 10 0 19 5 44 0 49 55. 11 2: 68 136 
Approach % 47.4 52.6 0.0 10.2 89.8 0.0 80.9 16.2 2.9 
Total % 6.6 7.4 0.0 14.0 3.7 32.4 0.0 36.0 40.4 8.1 1.5 50.0 


Exiting Leg Total 16 65 55 136 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 

8:30 AM 10 
8:45 AM 11 
9:00 AM 12 


18 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.250 0.000 0.850 0.000 0.625 0.000 0.844] 0.708 


Entering Leg 0 4 0 4 3 17 0 20 22 5 0 27 51 
Exiting Leg 8 26 AT: 51 


Total 12 46 44 102 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Buses 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
1 0 0 l 0 a 0 a 2 0 0 2 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 1 6 0 7 2 11 0 13 2 2 0 4 24 
7:15 AM 0 0 0 0 2: 5 0 7 3 2 0 5 12 
7:30 AM 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 2 4 
7:45 AM al 0 0 1 0 6 0 6 2 0 0 2 9 
Total 2 6 0 8 4 24 0 28 8 5 0 13 49 
8:00 AM 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 3 
8:15 AM 1 1 0 2 1 1 0 2 2 2 0 4 8 
8:30 AM 2 0 0 2 0 3 0 3 3 0 0 3 8 
8:45 AM 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2 4 
Total 3 1 0) 4 1 7 0) 8 9 2 0) 11 23 
9:00 AM 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0) 3 5 
9:15 AM 0 0 0 0 0 2: 0 2 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 1 3 0 4 3 0 0 3 7 
Grand Total 6 8 0 14 7 36 0 43 23 8 0 31 88 
Approach % 42.9 57.1 0.0 16.3 83.7 0.0 74.2 25.8 0.0 
Total % 6.8 9.1 0.0 15.9 8.0 40.9 0.0 48.9 26.1 9.1 0.0 35.2 


Exiting Leg Total 15 31 42 88 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North West 


11 24 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.286 0.545 0.000 0.625 0.000 0.650] 0.510 


Entering Leg 2 6 0 8 4 24 0 28 8 5 0 13 49 
Exiting Leg 9 14 26 49 


Total 17 42 39 98 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 4 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0 


Exiting Leg Total (0) 2 2 4 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


6:45 AM N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North West 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 ) ) 0 a 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 
Exiting Leg 0 1. 1 2 


Total 0 2 2 4 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Pedestrians 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North wes 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 2 2 2 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
7:15 AM 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 15 
7:30 AM 0 (0) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 0 0 22 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 35 
8:00 AM 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 9 
8:15 AM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5. 5 
8:45 AM 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 

Total 0 0 0 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 22 
9:00 AM 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
9:15 AM 0 

Total 0 ) 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 
Grand Total 0 0 0 34 10 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 23 67 
Approach % 0.0 0.0 0.0 773 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.8 52.2 

Total % 0.0 0.0 0.0 50.7 14.9 65.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 17.9 34.3 


Exiting Leg Total 44 0 23 67 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North West 


11 11 15 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.375 


0.477 0.375 


Entering Leg 0 0 0 21 6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11 38 
Exiting Leg 27 0 11 38 


Total 54 0 22 76 


Page 7 


PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
west 
52 18 0 70 49 227 0 276 253 50 1 304 


63 14 0 77 49 197 0 246 289 75 uy 365 


3:30 PM 
3:45 PM 


ra 
5B 
N 
o 
o} 
aN 
N 
B 
° 
uw 
N 
N 


4:00 PM 98 35 0 133 26 228 0 254 299 66 3 368 755 

4:15 PM 48 18 0 66 39 221 0 260 302 66 1 369 695 

4:30 PM 62 31 0 93 46 186 0 232 266 72 1 339 664 

4:45 PM 58 25 0 83 51 190 0 241 329 67 0 396 720 

Total 266 109 0 375 162 825 0 987 1196 271 5 1472] 2834 

5:00 PM 63 24 0 87 38 246 0 284 329 67 0 396 767 

5:15 PM 52 21 0 73 40 242 0 282 321 66 3 390 745 

5:30 PM 56 28 0 84 51 247 0 298 291 62 1 354 736 

5:45 PM 51 33 0 84 51 238 0 289 249 78 a 328 701 

Total 222 106 0 328 180 973 0 1153 1190 273 5 1468} 2949 

6:00 PM 39 35 0 74 38 188 0 226 289 75 0 364 664 

6:15 PM 45 31 0 76 54 152 0 206 241 59 2 302 584 

Total 84 66 0 150 92 340 0 432 530 134 2 666] 1248 

Grand Total 687 313 0 1000 532 2562 0 3094 3458 803 14 4275] 8369 

Approach % 68.7 31.3 0.0 17.2 82.8 0.0 80.9 18.8 0.3 

Total % 8.2 3.7 0.0 11.9 6.4 30.6 0.0 37.0 41.3 9.6 0.2 51.1 

Exiting Leg Total 1335 3771 3263] 8369 

Cars 649 305 0 954 516 2515 0 3031 3418 787 14 4219} 8204 

% Cars 94.5 97.4 0.0 95.4 97.0 98.2 0.0 98.0 98.8 98.0 100.0 98.7] 98.0 

Exiting Leg Tota’ 8204 

Heavy Vehicles 114 

% Heavy Vehicles 1.4 

Exiting Leg Tota’ 114 

Buses 51 

% Buses 0.6 

Exiting Leg Tota 51 


4:45 PM N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
West 
4:45 PM 58 25 51 190 241 329 67 396 720 


38 246 284 329 67 396 767 
282 390 
298 354 
1105 1270 
82.7 
0.965 


5:00 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.978 0.333 0.970] 0.967 


0.936 0.000 0.927 


Cars 213 96 0 309 180 914 0 1094 1258 259 4 1521] 2924 

Cars % 93.0 98.0 0.0 94.5 100.0 98.8 0.0 99.0 99.1 98.9 100.0 99.0 98.5 

Heavy Vehicles 16 1 0 17 0 8 0 8 9 2 0 11 36 
Heavy Vehicles % 7.0 1.0 0.0 5.2 0.0 0.9 0.0 0.7 0.7 0.8 0.0 0.7 1.2 
Buses 0 1 0 1 0 3 0 3 3 1 0 4 8 

Buses % 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.2 0.4 0.0 0.3 0.3 

Cars Enter Leg 213 96 0 309 180 914 0 1094 1258 259 4 1521} 2924 
Heavy Enter Leg 16 1 0 17 0 8 0 8 9 2 0 11 36 
Bus Enter Leg 0 1 0 1 0 3 0 3 3 1 0 4 8 
Total Entering Leg 229 98 0 327 180 925 0 1105 1270 262 4 1536] 2968 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 


175607 38 
N: N. Shore Road 
E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 


Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume PRECISION 

13796.00 DATA 

Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 

3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 

6:30 PM Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North East West 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
west 
50 17 0 67 46 219 ie} 265 247 49 1 297 


58 13 0 71 47 194 0 241 285 69 1 355 


138 93 413 506 


3:30 PM 
3:45 PM 


Oo 


4:00 PM 93 34 0 127 23 221 0 244 295 66 3 364 735 
4:15 PM 47 17 0 64 37 216 0 253 297 63 1 361 678 
4:30 PM 56 31 0 87 45 184 0 229 261 71 ‘ll 333 649 
4:45 PM 54 25 0 79 51 187 0 238 325 66 0 391 708 
Total 250 107 0 357 156 808 0 964 1178 266 5 1449) 2770 
5:00 PM 57 23 0 80 38 242 0 280 328 66 0 394 754 
5:15 PM 48 21 0 69 40 240 0 280 318 65 3 386 735 
5:30 PM 54 27 0 81 51 245 0 296 287 62 A 350 727 
5:45 PM 49 33 0 82 48 232 0 280 247 77 1 325 687 
Total 208 104 0 312 177 959 0 1136 1180 270 5 1455} 2903 
6:00 PM 39 34 0 73 37 186 0 223 289 75 0 364 660 
6:15 PM 44 30 0 74 53 149 0 202 239 58 2 299 575 
Total 83 64 0 147 90 335 0 425 528 133 2 663} 1235 
Grand Total 649 305 0 954 516 2515 0 3031 3418 787 14 4219} 8204 
Approach % 68.0 32.0 0.0 17.0 83.0 0.0 81.0 18.7 0.3 
Total % 7.9 3.7 0.0 11.6 6.3 30.7 0.0 36.9 41.7 9.6 0.2 51.4 


Exiting Leg Total 1303 3723 3178] 8204 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:45 PM N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
west 
4:45 PM 54 25 Si 187 238 325 66 391 708 


5:00 PM 38 242 280 328 66 394 754 
280 386 


350 


Total Volume 1094 1258 


82.7 


% Approach Total 
PHF 


0.889 0.000 0.981 0.333 


Entering Leg 213 96 0 309 180 914 0 1094 1258 259 4 1521] 2924 
Exiting Leg 439 1354 1131} 2924 


Total 748 2448 2652] 5848 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Heavy Vehicles 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


2 0 0 2 1 3 0 4 1 a 0 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 1 0 0 1 2 3 0 5 3 0 0 3 9 
4:15 PM 1 0 0 1 1 3 0 4 4 2 0 6 11 
4:30 PM 5 0 0 5 1 1 0 2 2 1 0 3 10 
4:45 PM 4 0 (0) 4 0 3 0 3 4 0 0 4 11 
Total 11 0 0 11 4 10 0 14 13 3 0 16 41 
5:00 PM 6 1 (0) 7 0 2 0 2 1 1 0 2 11 
5:15 PM 4 0 0 4 0 2 0 2 1 1 0 2 8 
5:30 PM 2 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0 3 6 
5:45 PM 2 0 0 2 3 6 0 9 il 1 0 2 13 
Total 14 1 0 15 3 11 0 14 6 3 0 9 38 
6:00 PM 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 3 
6:15 PM 1 1 0 2 1 3 0 4 1 0 0 1 7 
Total 1 2 0 3 2 4 0 6 1 0 0 1 10 
Grand Total 33 4 0 37 11 31 0 42 23 12 0 35 114 
Approach % 89.2 10.8 0.0 26.2 73.8 0.0 65.7 34.3 0.0 
Total % 28.9 3.5 0.0 32.5 9.6 27.2 0.0 36.8 20.2 10.5 0.0 30.7 


Exiting Leg Total 23 27 64 114 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:45 PM 

3:45 PM 17 
4:00 PM 9 
4:15 PM 11 


10 


Total Volume 


% Approach Total 


0.833 0.000 0.400 0.000 0.679] 0.691 


Entering Leg 12 1 0 13 5 10 0 15 11 8 0 19 47 
Exiting Leg 13 12 22 47 


Total 26 27 41 94 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Buses 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
ft) 1 ) 1 2 5 ft) 7 5 ) ft) 5 1: 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 4 1 0 5 1 4 0 5 1 0 0 1 11 
4:15 PM 0 1 0 1 1 2 0 3 1 1 0 2 6 
4:30 PM 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 3 5 
4:45 PM 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1 0 a 1 
Total 5 2 0 7 2 7 0 9 5 2 0 7 23 
5:00 PM 0 0 (0) 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 
5:30 PM 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 3 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Total 0 1 0 1 0 3 0 3 4 0 0 4 8 
6:00 PM 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 
Total 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 3 
Grand Total 5 4 0 9 5 16 0 21 17 4 0 21 51 
Approach % 55.6 44.4 0.0 23.8 76.2 0.0 81.0 19.0 0.0 
Total % 9.8 7.8 0.0 17.6 9.8 31.4 0.0 41.2 33.3 7.8 0.0 41.2 


Exiting Leg Total 9 21 21 51 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 
3:30 PM 13 


4 


Total Volume 


% Approach Total 


0.550 0.000 0.500 0.000 0.550] 0.654 


Entering Leg 4 3 0 7 5 11 0 16 9 2 0 11 34 
Exiting Leg 7 12 15 34 


Total 14 28 26 68 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 at 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 


Exiting Leg Total 1: 1 0 2 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North West 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Exiting Leg 1 0 0 a 


Total 2 0 0 2 
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PDI File#: 175607 38 

Location: N:N. Shore Road 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Pedestrians 


N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 1 2 3 7 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 
4:15 PM 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
4:30 PM 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 
4:45 PM 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 
Total 0 0 0 4 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 26 
5:00 PM 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al 0 1 
5:15 PM 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
5:30 PM 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 
5:45 PM 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Total 0 0 0 4 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5. 27 
6:00 PM 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 0 1 
6:15 PM 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Total 0 0 0 3 4 7 0 0 0 1 0 i 0 0 0 3 0 3 11 
Grand Total 0 0 0 14 37 51 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 14 24 76 
Approach % 0.0 0.0 0.0 27.5 72.5 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.7 58.3 
Total % 0.0 0.0 0.0 18.4 48.7 67.1 0.0 0.0 0.0 13 0.0 13 0.0 0.0 0.0 13.2 18.4 31.6 


Exiting Leg Total 51 1 24 76 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:45 PM N. Shore Road Winthrop Avenue (Route 145) Winthrop Avenue (Route 145) 


North West 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


0.500 0.571 0.000 0.000 0.375 


Entering Leg 0 0 0 6 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 29 
Exiting Leg 22 0 7 29 


Total 44 0 14 58 
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PDI File #: | 175607 (39) 

Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


[north wet 
1 0 ie} 0 1 2 233 48 0 283 9 0 5 0 14 42 174 0 ie} 216 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 1 253 43 2 299 11 1 0 16 45 204 1 0 250 565 

7:15 AM 1 0 ¢) 0 1 0 257 50 1 308 0 0 14 30 256 0 0 286 609 

7:30 AM 1 0 0 0 1 0 262 40 0 302 0 15 0 24 43 220 0 0 263 590 

7:45 AM 0 0 0 0 0 2 331 48 4 385 11 0 11 0 22 28 218 0 0 246 653 

Total 2 0 0 0 2 3 1103 181 7 1294 39 a 36 0 76 146 898 z QO 1045] 2417 

8:00 AM (¢) 0 0 0 0 0 295 51 0 346 13 0 14 0 27 28 201 0 0 229 602 

8:15 AM ¢) 0 0 0 (¢) 0 272 42 (¢) 314 20 0 14 0 34 29 184 0 0 213 561 

8:30 AM 0 0 0 0 0 1 211 46 2 260 21 0 24 0 45 38 234 0 0 272 577 

8:45 AM 0 0 0 0 0 ¢) 201 26 1 228 27 0 15 0 42 32 191 0 0 223 493 

Total 0 0 0 0 0 1 979 165 3 1148 81 0 67 0 148 127 810 0 0 937] 2233 

9:00 AM 1 0 0 ) 1 1. 172 18 1 192 32 0 15 0 47 27 153 1 0 181 421 

9:15 AM 1 0 0 0 1 0 156 26 3 185 33 0 12 0 45 33 167 0 1 201 432 

Total 2 0 0 0 2 1 328 44 4 377 65 0 27 0 92 60 320 1 1 382 853 

Grand Total 5 0 0 0 5 8 2856 470 16 3350 199 2 139 0 340 426 2384 2 1 2813] 6508 

Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 85.3 14.0 0.5 58.5 0.6 40.9 0.0 15.1 84.7 0.1 0.0 

Total % 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 43.9 72 0.2 51.5 3.1 0.0 2.1 0.0 5.2 6.5 36.6 0.0 0.0 43.2 

Exiting Leg Total 12 2599 896 3001} 6508 

Cars 1 0 0 0 1 6 2774 466 16 3262 196 1 129 0 326 410 2303 0 1 2714) 6303 

% Cars 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 75.0 97.1 99.1 100.0 97.4 98.5 50.0 92.8 0.0 95.9 96.2 96.6 0.0 100.0 96.5 96.9 

Exiting Leg Tota 6303 

Heavy Vehicles 130 

% Heavy Vehicles 2.0 

Exiting Leg Tota 130 

Buses 75 

% Buses 1.2 

Exiting Leg Tota 75 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


7:15 AM 
Wes 
7:15 AM 257 50 6 14 30 256 286 609 


262 40 590 
331 


295 


2 0 0 0 2 2 1145 189 5S 1341 41 0 46 0 87 129 895 0 0 1024 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.1 85.4 14.1 0.4 47.1 0.0 52.9 0.0 12.6 874 0.0 0.0 


0 0 
7:30 AM 0 0 
0 0 
0 0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500} 0.250 0.865 0.926 0.313 0.871] 0.788 0.000 0.767 0.000 0.806} 0.750 0.874 0.000 0.000 0.895} 0.940 

Cars 0 0 0 0 0 2 1119 186 5 1312 41 0 41 0 82 124 866 0 0 990] 2384 

Cars % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0} 100.0 97.7 98.4 100.0 97.8} 100.0 0.0 89.1 0.0 94.3 96.1 96.8 0.0 0.0 96.7 97.1 

Heavy Vehicles 2 0 0 0 2 0 11 1 0 12 0 0 5 0 5 4 22 0 0 26 45 
Heavy Vehicles % 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.9 0.0 0.0 10.9 0.0 5.7 3.1 2:5 0.0 0.0 2.5 1.8 
Buses (¢) 0 0 0 0 0 15 2 0 17 0 0 (¢) 0 0 1 7 0 0 8 25 

Buses % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.1 0.0 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.8 1.0 

Cars Enter Leg 0 0 0 0 0 2 1119 186 5 1312 41 0 41 0 82 124 866 0 0 990] 2384 
Heavy Enter Leg 2 0 0 0 2 0 11 1 0 12 0 0 5 0 5 4 22 0 0 26 45 
Bus Enter Leg 0 0 0 0 0 0 15 2 0 17 0 0 0 0 0 a 7 0 0 8 25 
Total Entering Leg 2 0 0 0 2 2 1145 189 5 1341 41 0 46 0 87 129 895 0 O 1024) 2454 
Cars Exiting Leg 2 912 310 1160] 2384 
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PDI File #: | 175607 (39) 
Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 
Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
End Time: 9:30 AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 


Total Exiting Leg 
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PDI File #: 175607 (39) 

Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30 AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North Wes 


[ner wet 
1 0 ie} 0 1 2 228 48 0 278 8 0) 4 ie} 12 41 170 0 0 211 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 1 236 43 2 282 11 1 0 16 45 192 0 0 237 535 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 247 48 1 296 0 0 14 27 251 0 0 278 588 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 258 40 0 298 0 11 0 20 42 212 0 0 254 572 
7:45 AM 0 0 0 0 0 2 324 48 4 378 11 0 10 0 21 28 212 0 0 240 639 
Total 0 0 0 0 0 3 1065 179 7 1254 39 1 31 0 71 142 867 0 QO 1009} 2334 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 290 50 0 340 13 0 14 0 27 27 191 0 0 218 585 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 266 42 0 308 19 0 13 0 32 28 178 0 0 206 546 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 202 46 2 250 21 0 23 0 44 38 224 0 0 262 556 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 194 26 1 221 26 0 15 0 41 32 185 0 0 217 479 
Total 0 0 0 0 0 0 952 164 3 1119 79 0 65 0 144 125 778 0 0 903] 2166 
9:00 AM 0 0 0 0 168 18 1 187 32 0 14 0 46 25 148 0 0 173 406 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 150 25 3 178 33 0 11 0 44 29 162 0 z| 192 414 
Total 0 0 0 0 0 0 318 43 4 365 65 0 25 0 90 54 310 0 1 365 820 
Grand Total 1 0 0 0 1 6 2774 466 16 3262 196 ul 129 0 326 410 2303 0 1 2714) 6303 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.2 85.0 14.3 0.5 60.1 0.3 39.6 0.0 15.1 849 0.0 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 44.0 74 0.3 51.8 3.1 0.0 2.0 0.0 5.2 6.5 36.5 0.0 0.0 43.1 


Exiting Leg Total 7 2515 876 2905| 6303 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM 

Wes 
7:15 AM 247 48 296 8 278 588 
7:30 AM 258 40 298 572 
7:45 AM 324 48 639 


290 50 


0 0 0 0 0 2 1119 186 5S 1312 41 0 41 0 82 124 866 0 0 990 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 85.3 14.2 0.4 50.0 0.0 50.0 0.0 12.5 87.5 0.0 0.0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.250 0.863 0.930 0.313 0.868} 0.788 0.000 0.732 0.000 0.759] 0.738 0.863 0.000 0.000 0.890] 0.933 
Entering Leg 0 0 0 0 0 2 1119 186 5 1312 41 0 41 0 82 124 866 0 0 990] 2384 
Exiting Leg 2 912 310 1160] 2384 


Total 2 2224 392 2150] 4768 
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PDI File #: | 175607 (39) 

Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Heavy Vehicles 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North West 


nent wet 
ie} 0 ie} 0 ie} 0 4 0 ie} 4 0 0 1 0 1 1 2 0 ie} 3 8 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6 10 
7:15 AM 1 0 0 0 1 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7h 12 
7:30 AM 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 4 0 4 0 7 0 0 7 14 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4 0 0 4 7 
Total 2 0 0 0 2 0 11 1 0 12 0 0 5 0 5 3 20 1 0 24 43 
8:00 AM (¢) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 7 0 0 8 12 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 0 a 0 2 1 3 0 0 4 10 
8:30 AM 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7) 0 0 1 0 1 0 7 0 0 7 15 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0 0 1 0 5 0 0 5 11 
Total 0 0 0 0 0 1 19 0 0 20 2 0 2 0 4 2 22 0 0 24 48 
9:00 AM 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10 
9:15 AM 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 1 0 1 4 5 0 0 9 15 
Total 2 0 0 0 2 1 7 0 0 8 0 0 1 0 1 6 7 1 0 14 25 
Grand Total 4 0 0 0 4 2 41 1 0 44 2 4 9 0 12 14 54 2 0 70 130 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 45 93.2 2.3 0.0 16.7 8.3 75.0 0.0 20.0 77.1 2.9 0.0 
Total % 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 1.5 31.5 0.8 0.0 33.8 1.5 0.8 6.9 0.0 9.2 10.8 41.5 1.5 0.0 53.8 


Exiting Leg Total 5 56 15 54 130 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:30 AM 

8:30 AM 15 
8:45 AM 11 
9:00 AM 10 


Total Volume 


2 0 0 0 2 2 18 0 0 20 1 0 2 0 3 6 19 1 0 26 
100.0 0.0 0.0 0.0 10.0 90.0 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 23.1 73.1 3.8 0.0 


Entering Leg 2 0 0 0 2 2 18 0 0 20 1 0 2 0 3 6 19 1 0 26 51 
Exiting Leg 3 20 6 22 51 


% Approach Total 


Total 5 40 9 48 102 
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PDI File #: 175607 (39) 

Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Buses 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North Wes 


[ner [wet 
ie} 0 0 0 ie} 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 ie} 2 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0 Tr 20 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Total 0 0 0 0 0 0 27 1 0 28 0 0 0 0 0 1 11 0 0 12 40 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 6 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

Total 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 19 
9:00 AM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 0 0 1 0 1 0 3 0 0 3 8 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 41 3 0 44 1 0 1 0 2 2 27 0 0 29 75 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.2 6.8 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 6.9 93.1 0.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.7 4.0 0.0 58.7 1.3 0.0 1.3 0.0 2.7 2.7 36.0 0.0 0.0 38.7 


Exiting Leg Total 0 28 5 42 75 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM 

7:00 AM 13 13 20 
7:15 AM 

7:30 AM 


Total Volume 


5 
0 0 0 0 0 0 27 1 0 28 0 0 0 0 0 1 11 0 0 12 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 91.7 0.0 0.0 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.519 0.250 0.000 0.538} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.250 0.393 0.000 0.000 0.429] 0.500 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 27 1 0 28 0 0 0 0 0 1 11 0 0 12 40 
Exiting Leg 0 11 2 27 40 


Total (e) 39 2 39 80 
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PDI File #: 175607 (39) 

Location: N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North a west 


Pr Pm [om [on] nee] wm me [me [oe [on] orn [ore] we [oe Pm [om [ove] son] mn] om fw [om [om [oom] en] | Toa 
0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Approach % 00 00 00 00 00 00 0.0 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 0.0 00 00 0.0 100.0 

Total % 00 00 00 00 00 00 oO; 00 Soo 00 00 00 00 500] 00 00 00 00 00 00 00Of 00 00 00 00 00 500 50.0 


Exiting Leg Total 0 0 0 2 2 


6:30 AM 


North East South West 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Exiting Leg 0 ie} 0 1 ii 


Total 0 1 0 1 2 
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PDI File #: 175607 (39) 

Location: N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Pedestrians 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North a west 


Pr [me [om [on] ea] wm me [we [oe [on] oem [or] we [oe Pwo [om [oe] som] wn] om fw [om [om [oon] en] | Toa 
0 0 ie} 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 3 3 0 0 0 0 ie} 0 0 3 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 4 4 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0 0 0 0 0 2 2 14 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 2 5 10 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 1 4 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 2 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 12 16 28 0 0 0 0 6 7 13 41 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 1 3 4 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 a! i 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 7 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 2 2 4 11 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 24 0 0 0 0 3 6 9 33 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 7 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 4 6 10 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0 2 6 8 17 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 26 43 69 0 0 0 Oo 11 23 34 103 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37.7 623 0.0 00 00 00 324 67.6 
Total % 00 00 00 00 00 00 oO] 06 OO 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 25.2 41.7 67.0] 00 00 00 00 107 223 33.0 


Exiting Leg Total 0 0 69 34 103 


6:45 AM 


North East South West 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 Oo 12 14 26 0 0 0 0 6 9 15 41 
Exiting Leg 0 0 26 15 41 
Total 0 0 52 30 82 
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PDI File #: | 175607 (39) 

Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North West 


nent wet 
0 0 0 0 0 0 230 34 1 265 95 0 47 0 142 40 226 0 ie} 266 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM (0) 0 (0) 0 (e) 0 219 33 2 254 105 0 40 0 145 57 275 0 0 332 731 

4:15 PM 4 0 1 0 5 0 213 38 4 255 100 0 45 0 145 56 259 0 0 315 720 

4:30 PM 1 0 0 0 1 0 203 24 1 228 94 0 47 0 141 56 268 0 0 324 694 

4:45 PM 0 0 0 0 0 0 182 37 2 221 113 0 56 0 169 60 294 0 0 354 744 

Total 5 0 1 0 6 0 817 132 9 958 412 0 188 0 600 229 1096 0 O 1325} 2889 

5:00 PM 0 0 0 0 0 0 249 36 0 285 122 0 57 0 179 47 326 0 0 373 837 

5:15 PM 0 0 0 0 0 0 224 34 0 258 125 0 59 0 184 53 276 0 0 329 771 

5:30 PM 0 0 (0) 0 0 0 227 41 1 269 89 0 66 0 155 55 267 0 0 322 746 

5:45 PM 0 0 0 0 0 0 214 39 1 254 102 0 67 0 169 53 250 0 0 303 726 

Total 0 0 0 0 0 0 914 150 2 1066 438 0 249 0 687 208 1119 0 QO 1327) 3080 

6:00 PM 0 0 0 0 0 184 34 0 218 97 0 46 1 144 67 259 0 0 326 688 

6:15 PM 0 0 0 0 0 0 148 48 2 198 79 0 64 0 143 56 208 0 0 264 605 

Total 0 0 0 0 0 0 332 82 2 416 176 0 110 1 287 123 467 0 0 590} 1293 

Grand Total 6 1 1 0 8 O 2494 431 14 2939] 1214 0 637 1 1852 641 3181 0 QO 3822] 8621 

Approach % 75.0 12.5 12.5 0.0 0.0 849 14.7 0.5 65.6 0.0 344 0.1 16.8 83.2 0.0 0.0 

Total % 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 28.9 5.0 02 341 14.1 0.0 74 0.0 21.5 74 36.9 0.0 0.0 443 

Exiting Leg Total 0 4410 1074 3137 8621 

Cars 5 1 1 0 7 O 2448 430 14 2892] 1209 0 621 1 1831 629 3141 0 0 3770} 8500 

% Cars 83.3. 100.0 100.0 0.0 87.5 0.0 98.2 99.8 100.0 98.4] 99.6 0.0 97.5 100.0 98.9) 981 98.7 0.0 0.0 98.6) 98.6 

Exiting Leg Tota 8500 

Heavy Vehicles 80 

% Heavy Vehicles 0.9 

Exiting Leg Tota 80 

Buses 41 

% Buses 0.5 

Exiting Leg Tota 41 


4:45 PM Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 
West 
4:45 PM 182 37 221 113 56 169 60 294 354 744 


249 36 285 122 
224 34 125 59 
227 41 89 66 


0 0 0 0 0 0 882 148 3 1033 449 0 238 0 687 215 1163 0 0 1378 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.4 14.3 0.3 65.4 0.0 34.6 0.0 15.6 84.4 0.0 0.0 


0 0 
5:00 PM 0 57 0 179 47 326 
0 0 
0 0 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.886 0.902 0.375 0.906] 0.898 0.000 0.902 0.000 0.933] 0.896 0.892 0.000 0.000 0.924] 0.925 

Cars 0 0 0 0 0 0 874 148 3 1025 446 0 235 0 681 213 «1151 0 0 1364) 3070 

Cars % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.1 100.0 100.0 99.2} 99.3 0.0 98.7 0.0 99.1] 99.1 99.0 0.0 0.0 99.0] 99.1 

Heavy Vehicles 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 2 0 3 0 3) 1 10 0 0 11 21 
Heavy Vehicles % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 1.3 0.0 0.7 0.5 0.9 0.0 0.0 0.8 0.7 
Buses 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 0 0 0 1 Al 2 0 0 3 7 

Buses % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 

Cars Enter Leg 0 0 0 0 0 0 874 148 3 1025 446 0 235 0 681 213) 1151 0 0 1364) 3070 
Heavy Enter Leg ie} (e) 0 0 0 0 5 0 0 5 2 (0) 3 0 5 1 10 0 0 11 21 
Bus Enter Leg 0 0 0 0 (e) 0 3 0 0 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 7 
Total Entering Leg 0 0 0 0 0 0 882 148 3 1033 449 0 238 0 687 215 1163 0 O 1378} 3098 


PDI File #: | 175607 (39) 
Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 
Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
End Time: 6:30 PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North west 


1600 


al 
Cars Exiting Leg 361 
Heavy Exiting Leg 12 1 
Buses Exiting Leg 3 1 


Total Exiting Leg 
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PDI File #: | 175607 (39) 

Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North Wes 


ert wet 
0 0 0 0 0 0 223 34 1 258 95 (0) 44 0 39 39 220 0 0 259 


3:30 PM 
3:45 PM 1 1 0 0 2 198 33 0 231 93 0 41 0 34 41 267 0 0 308 
4:00 PM 0 0 0 0 0 0 210 33 2 245 104 0 40 0 44 56 270 0 0 326 715 
4:15 PM 3 0 1 0 4 0 209 37 4 250 99 0 44 0 143 54 256 0 0 310 707 
4:30 PM 1 0 0 0 1 0 199 24 1 224 94 0 46 0 140 55 263 0 0 318 683 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 180 37 2 219 111 0 55 0 66 59 291 0 0 350 735 
Total 4 0 1 0 5 0 798 131 9 938 408 0 185 0 593 224 1080 0 0 1304) 2840 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 246 36 0 282 121 0 56 0 77 47 323 0 0 370 829 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 223 34 0 257 125 0 58 0 83 53 273 0 0 326 766 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 225 41 1 267 89 0 66 0 155 54 264 0 0 318 740 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 207 39 1 247 102 0 64 0 166 50 250 0 0 300 713 
Total 0 0 0 0 0 0 901 150 2 1053 437 0 244 0 681 204 1110 0 O 1314) 3048 
6:00 PM 0 0 0 0 182 34 0 216 97 0 45 1 143 66 258 0 0 324 683 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 146 48 2 196 79 0 62 0 141 55 206 0 0 261 598 
Total 0 0 0 0 0 0 328 82 2 412 176 0 107 1 284 121 464 0 0 585} 1281 
Grand Total 5 1 1 0 7 O 2448 430 14 2892} 1209 0 621 1 1831 629 3141 0 0 3770} 8500 
Approach % 71.4 14.3 14.3 0.0 0.0 84.6 14.9 0.5 66.0 0.0 33.9 0.1 16.7 83.3 0.0 0.0 
Total % 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 28.8 5.1 0.2 34.0 14.2 0.0 7.3 0.0 21.5 74 37.0 0.0 0.0 444 


Exiting Leg Total 0 4365 1061 3074] 8500 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:45 PM 

west 
4:45 PM 180 37 219 111 350 735 
5:00 PM 246 36 282 121 829 
5:15 PM 223 34 125 766 


225 41 


0 0 0 0 0 0 874 148 3 1025 446 0 235 0 681 213. «1151 0 O 1364 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.3 14.4 0.3 65.5 0.0 34.5 0.0 15.6 84.4 0.0 0.0 


740 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.888 0.902 0.375 0.909} 0.892 0.000 0.890 0.000 0.930] 0.903 0.891 0.000 0.000 0.922] 0.926 
Entering Leg 0 0 0 0 0 0 874 148 3 1025 446 0 235 0 681 213) 1151 0 0 1364) 3070 
Exiting Leg 0 1600 361 1109] 3070 


Total 0 2625 1042 2473) 6140 
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PDI File #: | 175607 (39) 

Location: _N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Heavy Vehicles 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North West 


[rer wet 
ie} 0 0 0 0 ie} 3 0 ie} 3 ie} 0 1 0 1 0 2 0 0 2 6 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 4 0 ny 4 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 9 
4:15 PM 1 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 3 8 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 1 3 0 0 4 8 
4:45 PM 0 0 0 0 0 ft) 2 0 0 2 1 0 1 0 2 1 3 0 0 4 8 
Total 1 0 0 0 1 0 11 1 0 12 3 0 2 0 5 3 12 0 0 15 33 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 3 0 0 3 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 13 
Total 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1 0 5 0 6 3 7 0 0 10 26 
6:00 PM 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 2 0 ny 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2 6 
Total 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 2 1 0 0 3 9 
Grand Total 1 0 0 0 1 0 30 1 0 31 4 0 11 0 15 8 25 0 0 33 80 
Approach% | 1000 00 00 0.0 00 98 32 °&400 26.7 00 733 00 242 758 O00 00 
Total % 13. 00 00 oO 13/ OO 375 13 #OO 388] 50 OO 138 OO 188! 100 313 00 00 413 


Exiting Leg Total 0 29 9 42 80 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:00 PM 

4:00 PM 9 

4:15 PM 8 

4:30 PM 8 
8 


33 


Total Volume 


% Approach Total 


1 0 0 0 1 0 11 1 0 12 3 0 2 0 5: 3 12 0 0 15 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.7 8.3 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 


Entering Leg 1 0 0 0 1 0 11 1 0 12 3 0 2 0 5 3 12 0 0 15 33 
Exiting Leg 0 15 4 14 33 


Total 1 27 9 29 66 
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PDI File #: 175607 (39) 

Location: N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Buses 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North Wes 


[ner wet 
ie} 0 0 0 ie} 0 4 0 ie} 4 0 0 2 0 2 1 4 0 0 5 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 7 
4:15 PM ¢) 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 5 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 1 0 1 0 2 2 4 0 0 6 16 
5:00 PM ¢) 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 a 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 3: 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 6 
6:00 PM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Total 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 1 0 5 0 6 4 15 0 0 19 41 
Approach % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 16.7 0.0 83.3 0.0 21.1 78.9 0.0 0.0 
Total % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 0.0 0.0 39.0 2.4 0.0 12.2 0.0 14.6 9.8 36.6 0.0 0.0 46.3 


Exiting Leg Total 0 16 4 21 41 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 

3:30 PM 11 
3:45 PM 

4:00 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 5 0 S: 3 9 0 0 12 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.550 0.000 0.000 0.550} 0.000 0.000 0.625 0.000 0.625] 0.750 0.563 0.000 0.000 0.600] 0.636 


Entering Leg 0 0 0 0 0 0 11 0 ¢) 11 0 0 5 0 5 3 9 0 0 12 28 
Exiting Leg 0 9 3 16 28 


Total 0 20 8 28 56 
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PDI File #: 175607 (39) 

Location: N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: _E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North a west 


Pr [mm [om [on] ne] wm oe [om [oe [on] [ore] oe [oe Poe [om [ose] som] mn] mf [om [om [on] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 1 1 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a! 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 2 4 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 1000 00 0.0 00 00 00 500 500 

Total % 00 00 00 00 00 00 oof 00 OO 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 50.0 0.0 500} 00 00 00 00 25.0 25.0 50.0 


Exiting Leg Total 0 (0) 2 2 4 


5:00 PM 


North East South West 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Exiting Leg 0 0 2 0 2 
Total 0 ie} 4 0 4 
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PDI File #: | 175607 (39) 

Location: N: Parking Lot S: Tomasello Drive 

Location: E: Winthrop Avenue (Route 145) W: Winthrop Avenue (Route 145) 
City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Pedestrians 


Parking Lot Winthrop Avenue (Route 145) Tomasello Drive Winthrop Avenue (Route 145) 


North ee west 


Pr [me [om [of ee] mm oe [om [oe [on] [ore] ce [om Poe [om [ose] soe] mn] om | ws [om [om [om] rn] | Toa 
ie} 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 7 1 8 0 0 0 0 2 3 5 L 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 2 6 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 0 6 2 8 16 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 4 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 17 0 0 0 0 1 1 2 19 
4:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 3 5 8 13 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 16 15 31 0 0 0 o 10 11 21 52 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 1 4 15 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5} 4 0 0 0 0 2) 0 2 11 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 2 3 5 13 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 7 8 15 25 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 22 15 37 0 0 0 Oo 12 #15 27 64 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 10 1 ‘T1 0 0 0 2 2 13 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 11 2 43 0 0 0 0 3 0 3 16 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oo 21 3 24 0 0 0 0 5 0 5 29 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 67 35 102 0 0 0 Oo 33 31 64 166 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 657 343 00 00 00 00 516 484 
Total % 00 00 00 00 00 00 oof 006 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 00 404 211 614) 00 00 00 00 199 187 38.6 


Exiting Leg Total 0 0 102 64 166 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


Nort ee Oe ed 
FS ed 
5:30 PM 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 ¢) 0 ¢) 0 0 0 ¢) 0 3 5 8 0 ¢) 0 (¢) 2 3 5 13 
5:45 PM 25 


Total Volume 67 


% Approach Total 


Entering Leg (¢) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 0 0 0 0 Oo 31 #11 «42 0 0 0 Oo 14 #11 «#25 67 
Exiting Leg 0 0 42 25 67 
Total 0 ie} 84 50 134 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


South 
235 0 0 235 33 31 0 64 0 31 0 31 


217 0 0 217 23 33 0 56 0 32 0 32 


452 56 64 120 


6:30 AM 
6:45 AM 


Oo 


7:00 AM 256 0 0 256 67 36 0 103 0 66 0 66 425 
7:15 AM 277 0 0 277 78 23 0 101 0 60 0 60 438 
7:30 AM 294 0 0 294 47 31 0 78 0 56 0 56 428 
7:45 AM 221 0 0 221 48 57 0 105 0 53 al 54 380 
Total 1048 0 0 1048 240 147 0 387 0 235 1 236) 1671 
8:00 AM 246 0 0 246 59 61 0 120 0 43 0 43 409 
8:15 AM 219 0 2 221 57 44 0 101 0 46 0 46 368 
8:30 AM 209 0 0 209 45 31 0 76 0 42 0 42 327 
8:45 AM 186 0 0 186 27 24 0 51 0 65 0 65 302 
Total 860 0 2 862 188 160 0 348 0 196 0 196] 1406 
9:00 AM 156 0 2 158 35 16 0 51 0 51 0 51 260 
9:15 AM 143 0 0 143 32 18 0 50 0 60 0 60 253 
Total 299 0 2 301 67 34 0 101 0 111 0 111 513 
Grand Total 2659 0 4 2663 551 405 0 956 0 605 a 606] 4225 
Approach % 99.8 0.0 0.2 57.6 42.4 0.0 0.0 99.8 0.2 
Total % 62.9 0.0 0.1 63.0 13.0 9.6 0.0 22.6 0.0 14.3 0.0 14.3 
Exiting Leg Total 1160 0 3065} 4225 
Cars 2617 0 3 2620 536 404 0 940 0 580 1 581] 4141 
% Cars 98.4 0.0 75.0 98.4 97.3 99.8 0.0 98.3 0.0 95.9 100.0 95.9} 98.0 


Exiting Leg Tota 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Tota 
Buses 


% Buses 


Exiting Leg Tota 


7:00 AM 
South 
7:00 AM 256 256 67 36 103 66 66 425 


277 277 78 23 101 60 60 438 
294 56 
221 54 


7:15 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.645 0.000 


Cars 1028 0 0 1028 231 146 0 377 0 224 4 225) 1630 

Cars % 98.1 0.0 0.0 98.1 96.3 99.3 0.0 97.4 0.0 95.3 100.0 95.3 97.5 

Heavy Vehicles 5 0 0 5 4 1 0 5 0 3 0 3 13 
Heavy Vehicles % 0.5 0.0 0.0 0.5 1.7 0.7 0.0 1.3 0.0 4.3 0.0 1.3 0.8 
Buses 15 0 0 15 5 0 0 5 0 8 0 8 28 

Buses % 1.4 0.0 0.0 1.4 2.1 0.0 0.0 1.3 0.0 3.4 0.0 3.4 1.7 

Cars Enter Leg 1028 0 0 1028 231 146 0 377 0 224 al 225) 1630 
Heavy Enter Leg 5 0 0 5 4 1 0 5 0 3 0 3 13 
Bus Enter Leg 15 0 0 15 5 0 0 5 0 8 0 8 28 
Total Entering Leg 1048 0 0 1048 240 147 0 387 0 235 1 236] 1671 
Cars Exiting Leg 455 0 1175} 1630 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 
City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 
Total Exiting Leg 


175607 (45) 
N: Bennington Street S: Bennington Street 
E: Crescent Avenue 


Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume PRECISION 

13796.00 DATA 

Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 

6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 

9:30 AM Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North East South 


Page 2 


PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars 


South 
233 0 0 233 32 31 ie} 63 0 30 0 30 


214 0 0 214 23 33 0 56 0 32 0 32 


447 55 64 119 


6:30 AM 
6:45 AM 


Oo 


7:00 AM 249 0 0 249 64 36 0 100 0 59 0 so] 408 
7:15 AM 272 0 0 272 75 23 0 98 0 58 0 58] 428 
7:30 AM 290 0 0 290 47 31 0 78 0 56 0 56] 424 
7:45 AM 217 0 0 217 45 56 0 101 0 51 1 52] 370 
Total 1028 0 0 1028 231 146 0 377 0 224 1 225| 1630 
8:00 AM 242 0 0 242 59 61 0 120 0 43 0 43] 405 
8:15 AM 218 0 2 220 54 44 0 98 0 43 0 43] 361 
8:30 AM 204 0 0 204 44 31 0 75 0 41 0 41} 320 
8:45 AM 184 0 0 184 27 24 0 51 0 61 0 61| 296 
Total 84g 0 2 850 184 160 0 344 0 188 0 188] 1382 
9:00 AM 155 0 1 156 34 16 0 50 0 48 0 43] 254 
9:15 AM 139 0 0 139 32 18 0 50 0 58 0 58} 247 
Total 294 0 1 295 66 34 0 100 0 106 0 106] 501 
Grand Total 2617 0 3 2620 536 404 0 940 0 580 1 581| 4141 
Approach % 99.9 0.0 0.1 57.0 43.0 0.0 0.0 99.8 0.2 
Total % 63.2 0.0 0.1 63.3 12.9 9.8 0.0 22.7 0.0 14.0 0.0 14.0 


Exiting Leg Total 1119 0 3022} 4141 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


South 
7:00 AM 249 249 64 36 59 59 408 
7:15 AM 272 272 75 23 58 58 428 


290 56 
52 


Total Volume 


% Approach Total 
PHF 


0.250 0.953] 0.952 


Entering Leg 1028 0 0 1028 231 146 0 377 0 224 1 225) 1630 
Exiting Leg 455 0 1175} 1630 


Total 1483 377 1400} 3260 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Heavy Vehicles 


1 0 0 1 0 0 ie} 0 0 a 0 1 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 2 0 0 2 1 0 0 1 0 2: 0 2 5 
7:15 AM 0 0 0 (0) 2 0 0 2 0 0 0 0 2 
7:30 AM 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7:45 AM 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1. 4 
Total 5 ) ) 5 4 1 ) 5 ) 3 ) 3 13 
8:00 AM 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8:15 AM 1 0 0 1 2 0 0 2 0 3 0 3 6 
8:30 AM 4 0 0 4 1. 0 0 ai ie} 1 0 Hl 6 
8:45 AM 1 0 (0) ul 0 0 (0) (0) 0 3 0 3 4 
Total 9 0 0 9 3 0 0 3 0 7 0 7 19 
9:00 AM 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 3 5 
9:15 AM 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Total 4 ) al 5 1 ) 0) 1) ) 3 ) 3 9 
Grand Total 21 0 4 22 8 1 0 9 0 14 0 14 45 
Approach % 95.5 0.0 45 88.9 11.1 0.0 0.0 100.0 0.0 
Total % 46.7 0.0 2.2 48.9 17.8 2.2 0.0 20.0 0.0 31.1 0.0 31.1 


Exiting Leg Total 23 0 22 45 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:15 AM Bennington Street Bennington Street 


North South 


Total Volume 


100.0 
0.833 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.833] 0.875 


Entering Leg 6 0 1 7, 4 0 0 4 0 10 0 10 21 
Exiting Leg 15 0 6 21 


Total 22 4 16 42 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Buses 


1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 5 0 0 5 2 0 0 2 0 5 0 5 12 
7:15 AM 5 0 0 5 1 0 0 1 0 2 0 2 8 
7:30 AM 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7:45 AM 3 0 0 3 2 0 0 2 0 1 0 1 6 
Total 15 0 0 15 5 0 (0) 5 0 8 0 8 28 
8:00 AM 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:15 AM 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
8:30 AM “ll 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8:45 AM 1 0 0 ul 0 0 (0) (0) 0 1 0 1 2 
Total 3 ) ) 3 1 0) ) 1 ) 1 ) 1 5 
9:00 AM a 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2| 2 
Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 
Grand Total 21 0 0 21 7 0 0 7 0 11 0 11 39 
Approach % 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
Total % 53.8 0.0 0.0 53.8 17.9 0.0 0.0 17.9 0.0 28.2 0.0 28.2 


Exiting Leg Total 18 ie} 21 39 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM 12 
8 
2 


co 


Total Volume 


15 0 0 15 5 0 0 5 0 8 0 
100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 


0.625 0.000 0.000 0.625 0.000 0.400 0.000 0.400] 0.583 


% Approach Total 


Entering Leg 15 0 0 15 5 0 0 5 0 8 0 8 28 
Exiting Leg 13 0 15 28 


Total 28 5 23 56 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (¢) 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9:15 AM 

Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Grand Total 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total % 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 0.0 25.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


Exiting Leg Total 2 1. 1 4 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


6:45 AM Bennington Street Bennington Street 


North South 


Total Volume 
% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 fe) 0 0 Zi 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
Exiting Leg 2 0 0 2 


Total 2 2 0 4 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 6:30 AM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 9:30AM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Pedestrians 


North South 


0 0 0 0 14 14 0 0 0 1 ie} 1 0 0 0 0 0 0 1 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17 2 19 0 0 0 0 0 0 20 
7:15 AM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 1 1 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 23 0 0 0 0 0 0 23 

Total 0 0 0 0 2 2 0 0 0 44 8 52 0 0 0 0 1 1 55 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 7 51. 0 0 0 0 0 0 51 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 26 0 0 0 0 0 0 26 
8:30 AM 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 2Z 0 0 0 0 0 0 
8:45 AM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 1 2 3 0 0 0 69 16 85 0 0 0 0 0 0 88 
9:00 AM 0 () 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 6 
9:15 AM 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 0 ) 0 2 3 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 7 
Grand Total 0 0 0 3 28 31 0 0 0 130 25 155 0 0 0 1 1 2 188 
Approach % 0.0 0.0 0.0 9.7 90.3 0.0 0.0 0.0 83.9 16.1 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 16 14.9 16.5 0.0 0.0 0.0 69.1 133 82.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1a 


Exiting Leg Total 31 155 2 188 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:45 AM Bennington Street Bennington Street 


North South 


21 23 23 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.506 0.607 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 1 1 2 0 0 0 89 17 106 0 0 0 0 0 0 108 
Exiting Leg 2 106 (0) 108 


Total 4 212 0 216 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


South 
97 0 0 97 36 17 0 53 0 125 0 125 


89 0 1 90 35 12 0 47 0 135 0 135 


187 71 29 


3:30 PM 
3:45 PM 


° 
Rb 
=) 
is} 


4:00 PM 102 0 0 102 43 12 0 55 0 140 0 140 297 

4:15 PM 101 0 0 101 28 10 0 38 0 140 0 140 279 

4:30 PM 96 0 0 96 21 12 0 33 0 132 0 132 261 

4:45 PM 113 1 0 114 33 10 0 43 0 158 0 158 315 

Total 412 1 0 413 125 44 0 169 0 570 0 570} 1152 

5:00 PM 102 0 0 102 36 15 0 51 0 143 0 143 296 

5:15 PM 95 0 Al 96 26 14 0 40 0 148 0 148 284 

5:30 PM 90 0 1 91 27 13 0 40 1 162 0 163 294 

5:45 PM 95 1 2 98 34 7 0 41 0 121 0 121 260 

Total 382 1 4 387 123 49 0 172 1 574 0 575} 1134 

6:00 PM 76 0 0 76 38 10 0 48 0 118 0 118 242 

6:15 PM 94 0 0 94 37 7 0 44 0 128 0 128 266 

Total 170 0 0 170 75 17 0 92 0 246 0 246 508 

Grand Total 1150 2 5 1157 394 139 0 533 1 1650 0 1651) 3341 

Approach % 99.4 0.2 0.4 73.9 26.1 0.0 0.1 99.9 0.0 

Total % 34.4 0.1 0.1 34.6 11.8 4.2 0.0 16.0 0.0 49.4 0.0 49.4 

Exiting Leg Total 2049 3 1289} 3341 

Cars 1134 2 5 1141 391 138 0 529 1 1633 0 1634] 3304 

% Cars 98.6 100.0 100.0 98.6 99.2 99.3 0.0 99.2 100.0 99.0 0.0 99.0] 98.9 

Exiting Leg Tota’ 3304 

Heavy Vehicles 24 

% Heavy Vehicles 0.7 

Exiting Leg Tota 24 

Buses 13 

% Buses 0.4 

Exiting Leg Tota 13 


South 
4:45 PM 113 114 33 10 158 158 315 


102 102 36 15 143 143 296 
148 148 


5:00 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


PHF 0.943 0.000 0.939] 0.944 


0.867 0.000 


Cars 393 1 2 396 122 52 0 174 1 608 0 609} 1179 

Cars % 98.3 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 99.5 0.0 99.5 99.2 

Heavy Vehicles 5 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2 7 
Heavy Vehicles % 1.3 0.0 0.0 1:2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 
Buses 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 

Buses % 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 

Cars Enter Leg 393 1 2 396 122 52 0 174 1 608 0 609} 1179 
Heavy Enter Leg 5 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 2 7 
Bus Enter Leg 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 kd 3 
Total Entering Leg 400 1 2 403 122 52 0 174 a 611 0 612] 1189 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 
City, State: Revere, MA 
Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 


Site Code: 13796.00 DATA 
INDUSTRIES, LLC 


Count Date: Tuesday, May 09, 2017 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


EndTime: 6:30PM 


Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


North East South 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Cars 


South 
94 0 0 94 36 17 0 53 0 122 0 122 


86 0 1 87 35 12 0 47 0 131 0 131 


3:30 PM 
3:45 PM 


b 
oo 
ray 
~ 
py 
N 
wo 
Oo 
b 
j=} 
©. 


4:00 PM 102 0 0 102 42 12 0 54 0 135 0 135 291 
4:15 PM 100 0 0 100 28 10 0 38 0 140 0 140 278 
4:30 PM 96 0 0 96 20 11 0 31 0 130 0 130 257 
4:45 PM 112 1 0 113 33 10 0 43 0 157 0 157 313 
Total 410 1 0 411 123 43 0 166 0 562 0 562] 1139 
5:00 PM 97 0 0 97 36 15 0 51 0 143 0 143 291 
5:15 PM 95 0 1 96 26 14 0 40 0 148 0 148 284 
5:30 PM 89 0 1 90 27 13 0 40 1 160 0 161 291 
5:45 PM 95 1 2 98 33 7 0 40 0 121 0 121 259 
Total 376 1 4 381 122 49 0 171 1 572 0 573} 1125 
6:00 PM 76 0 0 76 38 10 0 48 0 118 0 118 242 
6:15 PM 92 0 0 92 37 7 0 44 0 128 0 128 264 
Total 168 0 0 168 75 17 0 92 0 246 0 246 506 
Grand Total 1134 2 5 1141 391 138 0 529 1 1633 0 1634] 3304 
Approach % 99.4 0.2 0.4 73.9 26.1 0.0 0.1 99.9 0.0 
Total % 34.3 0.1 0.2 34.5 11.8 4.2 0.0 16.0 0.0 49.4 0.0 49.5 


Exiting Leg Total 2029 3 1272| 3304 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:45 PM Bennington Street Bennington Street 
South 
4:45 PM 112 33 10 157 157 313 


5:00 PM 36 15 143 143 291 


148 148 


97 


Total Volume 
% Approach Total 
PHF 


0.250 0.500 0.867 0.000 0.000 0.946] 0.942 


Entering Leg 393 1 2 396 122 52 0 174 1. 608 0 609} 1179 
Exiting Leg 732 2 445] 1179 


Total 1128 176 1054) 2358 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Heavy Vehicles 


2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 3 
4:15 PM 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4:30 PM 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 4 
4:45 PM 1 0 (0) ul 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 2: 0 0 2 2 1 0 3 0 4 0 4 9 
5:00 PM 3 0 (0) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3 
5:45 PM 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
Total 4 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 2 7 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Total 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Grand Total 11 0 0 11 3 1 0 4 0 9 0 i] 24 
Approach % 100.0 0.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
Total % 45.8 0.0 0.0 45.8 12.5 4.2 0.0 16.7 0.0 37.5 0.0 37.5 


Exiting Leg Total 12 0 12 24 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


North South 


3:30 PM 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.625 0.000 


Entering Leg 4 0 0 4 1 0 0 1 0 5 0 5 10 
Exiting Leg 6 0 4 10 


Total 10 1 9 20 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Buses 


1 0 0 4 0 0 0 0 0 a 0 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢) 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1 0 kl 1 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 
5:00 PM 2 0 (0) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 2; 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 5 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 8 13 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 
Total % 38.5 0.0 0.0 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.5 0.0 61.5 


Exiting Leg Total 8 0 5 13 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM Bennington Street Bennington Street 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.583 0.000 0.583] 0.500 


Entering Leg 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 7 10 
Exiting Leg 7 0 3 10 


Total 10 0 10 20 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: |VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


North South 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Total 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6:15 PM 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grand Total 2: 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 6 
Approach % 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 

Total % 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7 33.3 


Exiting Leg Total 1. 2 3 6 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:30 PM Bennington Street Bennington Street 


North South 


Total Volume 


% Approach Total 


0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 


Entering Leg 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 il 0 0 1 2 
Exiting Leg 1 1 


Total 3 2 5 10 
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PDI File#: 175607 (45) 
Location: N: Bennington Street S: Bennington Street 
Location: _E: Crescent Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: | VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code: 13796.00 DATA 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 INDUSTRIES, LLC 
Start Time: 3:30 PM 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
EndTime: 6:30PM Email: datarequests@pdillc.com 
Class: Pedestrians 


North South 


0 0 0 0 a 1 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 1 


3:30 PM 
3:45 PM 


4:00 PM 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 7 13 0 0 0 0 0 0 14 
4:15 PM 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 
4:30 PM 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
4:45 PM 0 0 0 1 0 a 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 1 

Total 0 0 0 3 4 7 0 0 0 12 14 26 0 0 0 1 0 1 34 
5:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 
5:15 PM 0 0 0 3 4 7 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 15 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 0 0 0 0 0 0 9 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 3 4 7 0 0 0 10 11 21 0 0 0 0 0 0 28 
6:00 PM 0 () 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
6:15 PM 0 0 0 1 0 0 

Total 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 
Grand Total 0 0 0 7 11 18 0 0 0 23 44 67 0 0 0 1 0 1 86 
Approach % 0.0 0.0 0.0 38.9 61.1 0.0 0.0 0.0 34.3 65.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 

Total % 0.0 0.0 0.0 8.1 12.8 20.9 0.0 0.0 0.0 26.7 51.2 779 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 


Exiting Leg Total 18 67 1 86 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM 13 14 
3:45 PM 5 5 


Total Volume 


% Approach Total 


0.000 0.000 0.000 0.250 0.500 0.000 0.000 0.000 0.375 0.462 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


Entering Leg 0 0 0 1 4 5 0 0 0 9 24 33 0 0 0 0 0 0 38 
Exiting Leg 5 33 0 38 


Total 10 66 0 76 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 

City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 
7:15 AM 
7:30 AM 
7:45 AM 


175607 (46) 

N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
E: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume 

13796.00 

Tuesday, May 09, 2017 

6:30 AM 

9:30 AM 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North 


a 
35 170 2 1 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 


36 158 4 0 0 198 0 


1 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


Northeast South 


ee 
0 13 54 0 74 75 17 2 5. 0 99 


West 


Total 


8:00 AM 
8:15 AM 
8:30 AM 
8:45 AM 


0 
0 
0 
0 
0 


Total 


9:00 AM 
9:15 AM 


ojo oo 0 


Total 


Grand Total 


Approach % 


Total % 


33.3 


Exiting Leg Total 


Cars 

% Cars 

Exiting Leg Total 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Total 
Buses 

% Buses 


Exiting Leg Total 


33 202 4 0 0 239 0 
37 157 2 0 0 196 0 
39 193 6 0 1 239 0 
57 150 5 0 0 212 0 
166 702 17 0 1 886 0 
40 179 3 0 0 222 0 
30 158 iw 1 0 196 0 
27 121 7 0 0 155 0 
35 116 4 0 0 155 1 
132 574 21 1 0 728 1 
28 89 0 122 
26 77 0 0 110 0 
54 166 11 1 0 232 1 
423 1770 55 3 1 2252 2 
18.8 78.6 2.4 0.1 0.0 66.7 
8.6 36.0 11 0.1 0.0 45.8 0.0 
473 
412 1746 52 3. 1 2214 2 


97.4 986 945 100.0 100.0 98.3} 100.0 100.0 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM 


7:00 AM 
7:15 AM 


Total Volume 


% Approach Total 


North 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


33 202 


37 157 196 


239 (0) 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 36 79 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 57 102 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 45 74 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 35 90 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 173 345 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 39 76 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 62 
0 0 0 0 0 al 2 0 0 3 5 0 27 62 
0 0 0 Hl 0 0 0 0 0 0 0 0 20 57 
0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 47 0 117 257 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 52 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 55 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0 47 107 
0 0 0 3 0 al 2 1 0 4 122 0 368 796 
0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.00 25.0 0.0 9.5 0.0 286 61.9 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2:5: 0.0 7.5 16.2 
7 495 
0 3 0 1 2 1 0 4 120 0 360 760 


0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0] 98.4 0.0 97.8 95.5 


Northeast South 


0 
0 57 102 
0 45 74 
0 35 90 
0 

6.8 0.0 


36 79 130 77 17 (0) 8 


0 130 77 17 0 8 0 102 471 
0 164 119 20 0 7 0 146 506 
0) 125 93 23 0 1 0 127 491 
0 137 80 22 0 1 0 113 462 
0 556 369 82 0 37 0 488] 1930 
0 127 68 30 1 0 0 109 458 
0 103 78 32 0 8 0 118 417 
0 104 76 29 il 3 0 119 381 
0 87 79 35 0 ul 0 125 368 
0) 421 301 126 2 42 0 471] 1624 
0 85 69 34 0 0 114 322 
0 91 62 39 0 3 0 104 305 
0 176 131 73 0 4 0 218 627 
0 1286 946 318 4 101 QO 1369} 4914 
0.0 69.1 23.2 0.3 74 0.0 
0.0 26.2] 19.3 6.5 0.1 2:1 0.0 27.9 
2717 1222] 4914 
1240 921 294 3 96 QO 1314) 4775 


0.0 964) 97.4 92.5 75.0 95.0 0.0 96.0] 97.2 


West 


tal 


164 119 20 7 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 

City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


PHE 


Cars 

Cars % 

Heavy Vehicles 
Heavy Vehicles % 
Buses 

Buses % 


Cars Enter Leg 
Heavy Enter Leg 
Bus Enter Leg 
Total Entering Leg 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 


175607 (46) 

N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
E: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume 

13796.00 

Tuesday, May 09, 2017 

6:30 AM 

9:30 AM 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Email: datarequests@pdillc.com 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street 


Winthrop Avenue 


Northeast South 
0.250 0.927] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.846 0.000 0.841 0.000 

162 690 16 0 1 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 170 328 (0) 535 361 75 (0) 35 0 471} 1875 

97.6 98.3 94.1 0.0 100.0 98.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.4 0.0 98.3 95.1 0.0 96.2 97.8 91.5 0.0 94.6 0.0 96.5 97.2 

1 3 1 ie} 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6 3 3) 0 0 0 6 17 

0.6 0.4 5.9 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 0.0 1.1 0.8 3.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.9 

3 9 ie} 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0) 2 12 0 15 5 4 0 2 0 11 38 

1.8 1.3 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 1.2 3.5 0.0 2.7 1.4 4.9 0.0 5.4 0.0 23) 2.0 

162 690 16 0 1 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 170 328 0 535 361 75 (0) 35 0 471} 1875 

1 3 1 ie} ie} 5 ie} ie} ie} ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6 3 3 0 0 0 6 17 

3) 9 ie} ie} ie} 12 ie} ie} ie} ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 12 0 15 5. 4 0 2 0 11 38 

ie} 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1930 

ie} 1875 

ie} 17 

ie} 38 

211 ie} 137 1071 511} 1930 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM ""Emall datarequests@pdillecom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Cars 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast West 


= ee ee 
35 167 2 1 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 12 52 0 71 75 16 1 5 0 97 


35 157 4 0 0 196 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 18 33 0 59 67 19 0 3 0 89 


6:30 AM 
6:45 AM 


7:00 AM 33 199 4 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 35 72 0 122 72 15 0 0 93 451 
7:15 AM 34 152 2 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 57 96 0 157 118 17 0 0 142 487 
7:30 AM 38 191 5 0 1 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 44 72 0 122 92 22 0 11 0 125 482 
7:45 AM 57 148 5 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2: 0 34 88 0 134 79 21 0 11. 0 411, 455 
Total 162 690 16 0 1 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 170 328 0 535 361 75 0 35 0 471] 1875 
8:00 AM 39 178 3 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 39 75 0 125 64 26 1 0 99 444 
8:15 AM 29 156 ie 1 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 57 0 98 75 31 0 0 114 405 
8:30 AM 26 118 7 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 al 2 0 0 3 5 0 27 59 0 101 74 25 il 13 0 113 368 
8:45 AM 34 115 4 0 0 153 1 0 0 0 0 Hl 0 0 0 0 0 0 0 0 19 54 0 83 77 35 0 11 0 123 360 
Total 128 567 21 1 0 717 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 46 0 116 245 0 407 290 117 2 40 0 449] 1577 
9:00 AM 28 89 4 1 0 122 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 50 0) 81 68 29 0 10 0 107 311 
9:15 AM 24 76 5 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 52 0 87 60 38 0 3 0 101 293 
Total 52 165 9 1 0 227 1 0 0 0 0 uf 0 0 0 0 0 0 22 0 44 102 0 168 128 67 0 13 0 208 604 
Grand Total 412 1746 52 3. 1 2214 2 1 0 0 0 3 0 1 2 1 0 4 120 0 360 760 QO 1240 921 294 3 96 QO 1314) 4775 
Approach % 18.6 78.9 2.3 0.1 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 00 25.0 50.00 25.0 0.0 9.7 00 29.0 61.3 0.0 70.1 22.4 0.2 7.3 0.0 
Total % 8.6 36.6 1 0.1 0.0 46.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.5 0.0 7.5 15.9 0.0 26.0] 19.3 6.2 0.1 2.0 0.0 27.5 


Exiting Leg Total 460 6 466 2668 1175] 4775 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM 
North West 
7:00 AM 236 0 0 0 0 15 72 122 72 15 0) 6 
7:15 AM 188 0) 0) 0 96 157| 118 17 0) 7 487 
7:30 AM () () () 482 
0 0 0 
Total Volume 162 690 16 0 1 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
% Approach Total 18.6 79.4 18 0.0 0.1 6.9 0.0 318 613 0.0 76.6 15.9 0.0 7A 0.0 


Entering Leg 162 690 16 0 1. 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 170 328 0 535 361 75 0 35 0 471] 1875 
Exiting Leg 206 0 128 1051 490] 1875 


Total 1075 0 128 1586 961] 3750 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM ""Emall:datarequests@palllccom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Heavy Vehicles 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast West 


Sa = ee 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2, 0 0 1 0 0 1 4 


6:30 AM 


7:00 AM ) 1 ) ) ) 1 ) ) ) ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) ) 1 if 0 2 2 0) 0 0 0 2 5 
7:15 AM 1 0) 0) 0 0) i 0 0) 0 0 0) 0 0 0) 0) ) 0 0 0 0 0 2 0) 2 i 2 0 0) 0 3 6 
7:30 AM ) 1 1 ) ) 2 ) ) ) ) ) ) 0 0 ) 0 ) ) ) ) 0 4 0) 4 0) 0) 0 0) 0) 0 3 
7:45 AM 0 4 0) 0 0 4 0) 0 0 () 0 0) 0 () 0 0 0 0 0 0 0 4 0) 4 0 4 0 0 0 4 3 

Total 1 3 1 ) ) 5 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0) 0) ) 1 5 0) 6 3 3 0 0) 0 6 17 
8:00 AM 1 ) ) 0 ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 0 0) 0 1 3 2 0) 2 0) 7 9 
8:15 AM 0) 1 0 0) 0) 1 0) 0) 0 ) 0) 0 0) 0) 0 ) 0) 0 0) 0) 0) 4 0 4 3 1 0) 0) 0 4 9 
8:30 AM ) 2 ) 0 ) 2 ) ) ) 0 ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) 0) 3 0 3 1 0 0 0) 0) 1 6 
8:45 AM 1 1 0 0 0 2 0 0 0) 0 0 0) 0 0 0 () 0) 0 0 0 1 3 0 4 1 0 0 0) 0) 4 7 

Total 2 4 ) ) ) 6 ) ) ) 0 ) 0 ) ) ) 0 ) ) 1 ) 1 10 0) 12 8 3 0 2 0) 13 31 
9:00 AM ) ) ) 0 ) ) ) ) ) ) ) 0 ) 0 ) ) ) 0) 0 0 0 0) 2 0) 0 
9:15 AM 1 1 2 0) 0 4 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 2 0) 2 2 1 0 0 0 

Total 1 1 2 ) 0 4 ) ) ) 0 ) ) 0 ) ) 0 ) ) ) 0 1 4 0 5 2 3 0) 1 0 6 15 
Grand Total 4 9 3 ) ) 16 ) ) 0 0) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 4 20 0) 25 16 9 i 3 0 29 70 
Approach % 25.0 56.3 188 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 160 80.0 0.0 55.2 31.0 3.4 103 0.0 

Total % 5.7 12.9 4.3 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 5.7 28.6 0.0 35.7{ 229 12.9 14 43 0.0 41.4 


Exiting Leg Total 7 1 13 25 24 70 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


8:00 AM 

8:00 AM 9 

8:15 AM 9 

8:30 AM 6 
7 


Total Volume 


6 0 0 0 1 10 0 12 8 3 0 2 0 13 
33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3 83.3 0.0 61.5 23.1 0.0 15.4 0.0 


% Approach Total 


Entering Leg 2 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1. 10 0 12 8 3 0 2 0 13 31 
Exiting Leg 3 0 4 12 12 31 


Total 9 0 4 24 25 62 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
. DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM " Ernall datarequests@pdillecom 
End Time: 9:30AM 
Class: Buses 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast West 


pa a 
0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 


0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 Al 


6:30 AM 
6:45 AM 


il Al 0 0 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


7:00 AM ) 2 ) ) ) 2 ) ) ) ) ) 0 ) ) ) ) ) 0 ) 0 ) 6 0 6 3 2 0 2 0 7 15 
7:15 AM 2 5 0) 0) 0) 7 0) 0) 0 0 0) 0 0 0) 0) ) 0 0 1 0) 0) 4 0 5 0 i 0 0) 0 i 13 
7:30 AM 1 1 ) 0 0 2 ) ) ) ) ) ) 0 0 ) 0 ) ) ) 0 1 1 0) 2 1 1 0) 0) 0 2 6 
7:45 AM 0 4 0 0 0 4 0 0 0 () 0 0) 0 () 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 () 0) 0 0 sl 

Total 3 9 0) 0 ) 12 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 2 12 0) 15 5 4 0 2 0 11 38 
8:00 AM ) 1 0 ) 0) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0) ) 0 0 1 0) ‘fl 1 2 0 0 0 3 5 
8:15 AM 1 1 0) 0 0) 2 0) 0) 0 ) 0) 0 0) 0) 0 ) 0) 0 0) 0) 0 1 0) 1 0 0) 0) 0) 0) 0 3 
8:30 AM 1 1 ) 0 ) 2 ) ) ) 0 ) ) 0 ) ) ) ) ) ) 0 0 ) 0) 0) 1 4 0) 0) 0) 5 7 
8:45 AM 0 0) 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0) 0 0 0 () 0) () 0 0 0) 0 0) 0) 1 0) 0) 0 0 4 1 

Total 2 3 ) ) ) 5 ) ) ) 0 ) 0 ) ) ) 0 ) ) ) 0 ) 2 0) 2 3 6 0) 0 0 9 16 
9:00 AM ) ) ) 0) ) ) ) ) ) ) ) 0 ) 0 ) ) ) 0 ) 0) 1 0) 0 ‘ 3 0 0 0) 4 
9:15 AM 1 0 0 0 0 i 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 1 0 2 0 0 0 0 0 

Total 1 0 0 ) 0 1 0 ) ) 0 ) ) 0 ) ) 0 ) ) ) ) 2 1 0 3 1 3 0 0) 0) 4 8 
Grand Total 7 15 0) 0) 0) 22 0) ) 0 0) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) 4 16 0) 21 9 15 0 2 0) 26 69 
Approach % 31.8 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 19.0 76.2 0.0 34.6 57.7 0.0 WW 0.0 

Total % 10.1 21.7 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 5.8 23.2 0.0 304/ 13.0 21.7 0.0 2.9 0.0 37.7 


Exiting Leg Total 6 0 16 24 23 69 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:00 AM 
7:00 AM 0 0 (0) 0 (0) 15 
7:15 AM 0 0 0 13 
7:30 AM 0 0 0 6 
0 0 0 
Total Volume 3 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 12 0 
% Approach Total 25.0 75.0 00 00 0.0 67 0.0 13.3 80.0 0.0 455 364 0.0 182 0.0 


Entering Leg 3 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 12 0 15 5 4 0 2 0 11 38 
Exiting Leg 4 0 5 14 15 38 


Total 16 0 5 29 26 76 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM " Fralldatarequests@pelllccom 
EndTime: 9:30AM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast East South West 
FM MN SN 
ie} ie} 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 ie} ie} 0 0 ie} 0 0 0 ie} ie} 0 0 0 0 0 ie} ie} ie} 0 0 0 ie} ie} ie} 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6:30 AM 


6:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


7:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 uh dl 
7:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Hk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ul 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2: 
8:30 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 il 
8:45 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 
9:00 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
9:15 AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
Grand Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 8 
Approach % 00 00 00 00 00 00 00 0.0 00 00 00 00 0.0 100.0 0.0 00 00 00 00 1000 00 0.0 00 00 1000 00 00 00 0.0 00 00 00 00 20.0 80.0 

Total % 00 00 00 00 00 00 00 oof 00 00 00 OO 00 OO 125 125) 00 00 00 OO 00 125 00 125) 00 00 OO 125 00 00 00 125) 00 00 00 00 00 125 50.0 62.5) 


Exiting Leg Total (0) 1 1 (0) 6 8 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


Le a 
FN 
7:30 AM 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 10} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} ie} 0 ie} 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 0 0 0 1 


7:45 AM 0 


0 


0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 


0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 uk 0 0 1. A 
0 1 1 1 1 0 0 1 2 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Volume 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


0 0 
0 0 0 0 0 0 
0.0 © 86Os 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 6a 0. 0. 0. 0.0 100.0 0.0 Os 0. 0. 0.0 1000 0. 0.0 © O1 0. 0. 0. 0. 0. 0.0 © Ol 0. 0. 0. 


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 0.500 


% Approach Total 50.0 50.0 


0.500 


Entering Leg 0 0 0 0 ie} 0 ie} ie} 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10} 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ie} 10} 0 10} 0 0 1 1 
Exiting Leg 0 1 1 


Total 0 2 2 0 4 8 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume ae ae 
Site Code:  13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Start Time: 6:30 AM Email: datarequests@pdillc.com 
EndTime: 9:30AM 
Class: Pedestrians 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast eee ee ee ed West 


Fe 
0 ie} 0 ie} 0 0 610 €« 10 0 0 0 ie} 0 2 4 6 ie} ie} 0 0 ie} 1 1 2 0 0 0 0 Oo 12 3°15 ie} ie} ie} ie} 0 3 20 23 5 


6:30 AM 
6:45 AM 0 0 0 0 0 6 13 19 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 Oo 12 1. 13 0 0 0 0 Oo 18 2 20 0 0 0 0 0 8 40 48 
7:00 AM 0 0 0 0 0 4 15 19 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 0 20 2 22 0 0 0 0 0 26 2 28 0 0 0 0 0 6 27 33 121 
7:15 AM 0 0 0 0 0 4 27 31 0 0 0 0 0 20 2. 22 0 0 0 0 0 23 1 24 0 0 0 0 Oo 18 5 -23 0 0 0 0 0 4 48 52 152 
7:30 AM 0 0 0 0 0 3 27 30 0 0 0 0 0 8 4 2 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 Oo 13 2. 15 0 0 0 0 0 6 41 47 109 
7:45 AM 0 0 0 0 0 4 19 23 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 Oo 16 Oo 16 0 0 0 0 0 25 6 31 0 0 0 0 0 3 38 41 130 
Total 0 0 0 0 0 15 88 103 0) 0 0 0 0 57 #15 72 0 0 0 0 0 62 5 67 0 0 0 0 0 82 15 97 0 0 0 0 0 19 154 173 512 
8:00 AM 0 0 0 0 0 0 21 2 0 0 0 0 0 39 13 «52 0 0 0 0 Oo 42 8 50 0 0 0 0 0 24 4 28 0 0 0 0 0 1 49 50 201 
8:15 AM 0 0 0 0 0 2 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 20 0 0 0 0 Oo 25 4 29 0 0 0 0 0 3 (29° 32 118 
8:30 AM 0 0 0 0 0 Oo 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 19 9 28 0 0 0 0 0 5 24 29 91 
8:45 AM 0 0 0 0 0 6 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 2 17 0 0 0 0 0 5 22 27 75 
Total 0 0 0 0 0 8 63 7 0 0 0 0 0 64 #31 95 0 0 0 0 0 66 13 79 0 0 0 0 0 83 19 102 0 0 0 0 O 14 124 138 485 
9:00 AM 0 0 0 0 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 Oo 13 16 0 0 0 0 0 17 22 62 
9:15 AM 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 2 10 0 0 0 0 0 5 10 15 38 
Total 0 0 0 0 0 5 16 2 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 21 5 26 0 0 0 0 0 10 27 37 100 
Grand Total 0 0 0 0 0 34 190 224 0 0 0 0 0 139 56 195 0 0 0 0 0 147 22 169 0 0 0 0 0 216 44 260 0 0 0 0 0 54 365 419] 1267 
Approach % 0.0 00 00 00 00 15.2 848 0.0 00 00 00 00 713 287 0.0 00 00 00 00 87.0 13.0 00 00 00 00 00 831 169 0.0 00 00 O00 00 129 871 
Total % 00 00 00 OO 00 27 150 17.7 00 00 00 OO OO 110 44 154 00 00 00 OO OO 116 17 133 00 00 00 00 00 170 35 205) 00 00 00 00 00 43 288 33.1 


Exiting Leg Total 224 195 169 260 419] 1267 


Peak Hour Analysis from 06:30 AM to 09:30 AM begins at: 


7:15 AM State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast a West 


FN 
4 27 31 20 2 22 23 1 24 18 5 23 48 52 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 152 
41 47 109 


7:15 AM 
7:30 AM 


Total Volume 592 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 11 94 105 0 0 0 0 0 81 24 105 0 0 0 0 0 84 #11 «95 0 0 0 0 0 80 17 97 0 0 0 0 0 14 176 190 592 
Exiting Leg 105 105 95 97 190 592 


Total 210 210 190 194 380] 1184 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code:  13796.00 ene re 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 “46 Morton Street, Framingham, MA 01702. 
Start Time: 3:30PM TS EcuEueceican 
EndTime: 6:30PM 
Class: Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 
South 
3:30 PM 39 53 9 0 0 101 1 0 ie} 0 0 1 0 ie} 0 0 0 ie} 8 2 63 89 0 162 51 64 ie} 9 0 124 
3:45 PM 34 41 8 1 ie} 84 1 ie} ie} ie} 0 1 0 ie} ie} 0 ie} ie} 4 0} 78 87 0 179 48 51 ie} 22 0 121 
4:00 PM 31 52 0 0 0 93 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 {0} 0 0 10} 78 73 10} 161 50 64 10} 18 10} 132 388 
4:15 PM 37 38 9 0 0 84 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0 1 0 a 1 10} 89 93 ie} 193 66 63 0 21 ie} 150 428 
4:30 PM 24 44 5 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 66 75 Oo 155 55 64 0 18 0 137) 375 
4:45 PM 36 39 0 ie} 1 86 1 ie} 1 0 0 2 0 0 0 0 ie} ie} 26 ie} 79 85 0 190 65 65 ie} 18 ie} 148 426 
Total 128 173 44 0 1 346 2 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 61 0 312 326 0 699 236 256 0 75 0 567] 1617 
5:00 PM 29 42 1 ie} 0 82 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 0} 0 7 0 91 92 0 200 59 51 1 27 10} 138 420 
5:15 PM 28 40 5 0 0 73 ie} 1 1 0 0 2 0 0 ie} 0 0 0 22 0 82 71 1 176 58 71 1 22 0 152 403 
5:30 PM 35 49 8 0 1 93 0 0 ie} ie} ie} 0 0 0 0 ie} 0 0 6 ie} 83 87 0 186 49 62 0 6 0 117 396 
5:45 PM 38 41 2 ie} ie} 91 ie} ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} ie} ie} 73 838 ie} 178 57 67 0 14 0 138 407 
Total 130 172 36 0 1 339 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 ie} 0 72 0 329 338 1 740 223 251 2 69 10} 545] 1626 
6:00 PM 40 24 3 0 0 77 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 ie} 0 0 10} 27 0 43 63 0 133 56 68 2 26 0 152 362 
6:15 PM 28 38 4 ie} 80 0 ie} ie} 0 0 ie} 0 ie} ie} 9 91 72 183 48 55 0 20 ie} 123 386 
Total 68 62 27 0 0 157 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 ie} 46 1 134 135 0 316 104 123 2 46 0 275 748 
Grand Total 399 501 124 1 2 1027 4 1 2 1 0 8 ie} 0 0 1 0 1 201 3 916 975 1 2096 662 745 4 221 QO 1632] 4764 
Approach % 38.9 48.8 12.1 0.1 0.2 50.0 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 9.6 0.1 43.7 46.5 0.0 40.6 45.6 0.2 13.5 0.0 
Total % 8.4 10.5 2.6 0.0 0.0 21.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.1 19.2 20.5 0.0 44.0 13.9 15.6 0.1 4.6 0.0 34.3 


Exiting Leg Total 1143 8 1071 1167 1375] 4764 
Cars 381 492 121 1 2 997 4 il 2 1 0 8 0 il 0 Al 200 3 910 961 1 2075 652 732 4 220 1608] 4689 
% Cars 95.5 98.2 97.6 100.0 100.0 97.1} 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0] 99.5 100.0 99.3 98.6 100.0 99.0} 985 98.3 100.0 99.5 0.0 98.5] 98.4 


Exiting Leg Total 
Heavy Vehicles 
% Heavy Vehicles 
Exiting Leg Total 
Buses 

% Buses 


Exiting Leg Total 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


Northeast West 
4:15 PM 37 38 9 84 0 0 0 0 11 89 93 193 66 63 0 21 
4:30 PM 24 44 15 83 14 66 75 155 55) 64 18 


79 
91 


85 


92 


0 
0 
86 2: 
82 0 

2; 


0 
0 
0 
0 
Total Volume 0 
0 


% Approach Total 
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PDI File #: 
Location: 
Location: 

City, State: 
Client: 

Site Code: 
Count Date: 
Start Time: 
End Time: 
Class: 


PHE 


Cars 

Cars % 

Heavy Vehicles 
Heavy Vehicles % 
Buses 

Buses % 


Cars Enter Leg 
Heavy Enter Leg 
Bus Enter Leg 
Total Entering Leg 


Cars Exiting Leg 
Heavy Exiting Leg 
Buses Exiting Leg 

Total Exiting Leg 


175607 (46) 

N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
E: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

Revere, MA 

VHB/ A. Berthaume 

13796.00 

Tuesday, May 09, 2017 

3:30 PM 

6:30 PM 


North 


Northeast 


0.250 0.974] 0.250 0.000 0.250 


123 159 42 0 1. 325 1 
97.6 97.5 93.3 0.0 100.0 97.0] 100.0 
a 2 2 0 0 5 0 
0.8 12 4.4 0.0 0.0 135 0.0 
2 2 1. 0 0 5 0 
1.6 1.2 2.2 0.0 0.0 15 0.0 
123 159 42 0 uf 325 1 
1 2 2 0 0 5 0 

2 2 Hk 0 0 By 0 

0 1 1 


0 1. 
0.0 100.0 
0 0 
0.0 0.0 
0 0 
0.0 0.0 
0 ul 
0 0 
0 0 
0 1 


PRECISION 


DATA 
INDUSTRIES, LLC 


Email: datarequests@pdillc.com 


46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 


Cars, Heavy Vehicles, and Buses (Combined) 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street 


East 


0.000 0.000 0.250} 0.000 0.000 0.000 0.250 


elocoO FGOGOCOFO 


0 
0.0 
0 
0.0 
0 
0.0 


0 


0 
0 
0 


2, 
100.0 
0 

0.0 

0 

0.0 


2 


bloOoOF NjJoo 


e]o0oo0 FDAOAOCOO 


fo) 


oO 
e]oo0 FDAOOCOO 


0 1 
0.0 100.0 
0 0 
0.0 0.0 
0 0 
0.0 0.0 
0 Hl 
0 0 
0 0 
0 1 


0.000 


e]o0oo0 FDAOOCOO 


Winthrop Avenue 


South 
0.778 0.000 

67 0 323 342 (0) 732 240 238 1 83 (0) 562] 1622 

98.5 0.0 99.4 99.1 0.0 99.2 98.0 97.9 100.0 98.8 0.0 98.1 98.4 

1 0 1 3i 0 5 5 3) 0 0 0 8 18 

1.5 0.0 0.3 0.9 0.0 0.7 2.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 

0 0 1 0 0 al 0 2 0 1 0 3) 9 

0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 1.2 0.0 0.5 0.5 

67 0 323 342 0 732 240 238 1 83 0 562} 1622 

1 0 1 3 0 5 5 3 0 0 0 8 18 

0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 3 9 

0 0 1 0 1649 

1622 

18 

9 

410 471} 1649 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 
City, State: Revere, MA 
Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
Site Code:  13796.00 ene te 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 “26 Morton Street, Framingham, MA 01702. 
Start Time: 3:30PM oT Sekdumqenepdicamn. 
EndTime: 6:30PM 
Class: Cars 
South 
3:30 PM 36 51 9 ie} ie} 96 1 ie} 0 ie} 0 1 0 ie} 0 0 0 ie} 8 2 62 87 0 159 49 63 ie} 9 ie} 121 
3:45 PM 33 40 8 1 ie} 82 1 ie} ie} ie} 0 1 ie} 0 0 0 0 ie} 4 ie} 76 86 ie} 176 46 51 ie} 22 ie} 119 
4:00 PM 28 52 0 0 0 90 1 0 0 1 0 2 0 0 ie} 0 0 10} 0 0 77 68 0 155 50 62 0 18 0 130 377 
4:15 PM 36 38 8 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 1 0 a 1 0 88 92 ie} 191 65 63 0 20 0 148 422 
4:30 PM 24 44 3 ie} ie} 81 0 0 0 0 ie} 0 0 ie} ie} 0 ie} ie} 3 ie} 66 74 ie} 153 55 62 ie} 18 ie} 135 369 
4:45 PM 34 38 0 0 1 83 1 0 1 0 0 2 0 ie} ie} 0 ie} ie} 26 ie} 79 84 ie} 189 64 63 ie} 18 ie} 145 419 
Total 122 172 41 0 1 336 2 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 60 0 310 318 0 688 234 250 0 74 0 558] 1587 
5:00 PM 29 39 1 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10} 10} 7 {0} 90 92 ie} 199 56 50 1 27 0 134 412 
5:15 PM 27 40 5 0 0 72 ie} 1 1 0 ie} 2 0 0 0 ie} 0 10} 22 0} 82 71 1 176 58 69 1 22 0 150 400 
5:30 PM 34 49 8 ie} 1 92 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0 0 ie} 6 0 83 86 0 185 48 61 ie} 6 0 115 392 
5:45 PM 33 41 2 0 0 86 ie} ie} 0 0 ie} 0 0 ie} 0 0 ie} ie} ie} 73 87 ie} 177 57 67 ie} 14 ie} 138 401 
Total 123 169 36 0 1 329 0 1 1 ie} 0 2 0 0 ie} 0 0 0 72 0 328 336 1 737 219 247 2 69 ie} 537] 1605 
6:00 PM 39 24 3 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 ie} 0 0} 10} 27 10} 43 62 0 132 56 67 26 0 151 359 
6:15 PM 28 36 4 0 78 0 0 0 0 0 ie} 0 ie} 0 0 0 0 9 91 72 183 48 54 10} 20 0 122 383 
Total 67 60 27 ie} 0 154 ie} 0 0 0 0 0 0 ie} ie} ie} ie} ie} 46 1 134 134 0 315 104 121 2 46 ie} 273 742 
Grand Total 381 492 121 1 2 997 4 1 2 1 0 8 0 ie} 0 1 0 1 200 3 910 961 1 2075 652 732 4 220 0 1608] 4689 
Approach % 38.2 49.3 12.1 0.1 0.2 50.0 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 9.6 0.1 43.9 46.3 0.0 40.5 45.5 0.2 13.7 0.0 
Total % 8.1 10.5 2.6 0.0 0.0 21.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.1 19.4 20.5 0.0 44.3 13.9 15.6 0.1 4.7 0.0 34.3 


1343] 4689 


Exiting Leg Total 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


445 PM 
North Northeast South West 

4:45 PM 34 38 10 83 1 0 1 0 26 189 64 63 0) 18 

5:00 PM 29 39 79 0) 0) 0 56 50 1 27 


72 0 1 A: 

92 

2 326 
0.6 


0 
0 199 
1 
0 


0 
34 0 73 0 


0 0 0 
1 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 81 0 334 333 1 
38.0 50.9 10.4 0.0 25.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 00 446 44.5 0.1 41.5 44.7 04 13.4 


0.912 0.847 0.773 0.000 0.500 0.886] 0.250 0.250 0.500 0.000 0.000 0.500) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000} 0.779 0.000 0.928 0.905 0.250 0.941] 0.883 0.880 0.500 0.676 0.000 0.907] 0.968 


Total Volume 


% Approach Total 


PHE 


124 


Entering Leg 166 34 0 2 


Exiting Leg 


Total 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
: Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM ""Emall:datarequests@palllccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Heavy Vehicles 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast West 


erat (eral 
1 2 0 0 0 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


ee 
0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 T 6 


3:30 PM 


4:00 PM ) ) ) 0 ) ) ) ) ) ) 0) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 0) 2 0 2 0) 1, 0 0 0 i 3 
4:15 PM 0) 0) 1 () 0) a 0) 0) 0) 0) 0 0 0 0 0 0) ) 0) 0 0 1 1 0) 2 i 0) 0) 0) 0 il 4 
4:30 PM 0 ) 1 0 ) 1 0 ) ) ) 0 ) ) ) ) ) 0 0 1 0 0) q 0) 2 0) 0 0) 0) 0 0 3 
4:45 PM 1 4. 0) 0 0 2 0 0) 0) 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 2 0 0 0 3 6 
Total 1 1 2 0) ) 4 ) ) ) 0) 0) 0 ) 0 ) ) ) ) 1 ) 1 5 ) 7 2 3 ) 0 ) 5 16 
5:00 PM ) 1 ) ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0) ) ) ) 0) 0 0) 0 3 1 0) 0 0 4 5 
5:15 PM i 0 0 0) 0 1 0 0 0) 0 0) 0) 0 0 0 0 0) 0 0 0) 0 0) 0 0 0) 1 0 0) 0) 1 2 
5:30 PM ) ) ) ) ) ) ) ) 0 ) ) ) ) 0 0 ) ) ) 0 ) 0 1 0) 1 1 1 0) 0) 0) 2 3 
5:45 PM 5 0 0) 0 0) 5 0) 0) () 0) 0) 0 0 0 0 0 0) 0) 0 0 0) 1 0 sl 0 0 0) 0 0) 0 6 
Total 6 1 ) 0 0 7 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2 ) 2 4 3 0) ) ) 7 16 
6:00 PM ) ) ) 0 ) 0) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 ) 0 ) 0 0) 0) 0 0) 0 0) 0) 0) 
6:15 PM 0 2 0 0 0 2 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 () 0 0 0 0) 0) 0 0 0 0 0 2 
Total 0 2 ) ) ) 2 0 0 ) 0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 0 1 ) ) ) ) ) ) 3 
Grand Total 9 7 2 ) ) 18 ) ) ) ) 0 ) ) ) 0 ) ) ) 1 ) 2 10 0) 13 7 6 0) 0) 0) 13 44 
Approach % 50.0 38.9 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77 0.0 154 76.9 0.0 53.8 46.2 0.0 0.0 0.0 
Total % 20.55 15.9 45 0.0 0.0 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 45 22.7 0.0 29.5] 15.9 13.6 0.0 0.0 0.0 29.5 


Exiting Leg Total 2; 0 9 14 19 44 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 2 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7 2 1 0 0 0 3 16 
Exiting Leg 2, 0 2 5 7 16 
Total 8 0 2 12 10 32 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
. DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
' Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM " Ernall datarequests@pdillecom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Buses 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast West 


Se ee ee 
2 0 0 0 0 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 


3:30 PM 


4:00 PM 3 ) ) ) ) 3 ) ) ) ) 0) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 3 0) 4 0 1. 0) 0 0 i 8 
4:15 PM f 0) 0 0 0 i 0 0) 0) 0) 0 0 0 0 0 0) ) (0) 0) 0 0) 0) 0 0 0 0) 0 1 0) i 2 
4:30 PM ) ) 1 ) ) 1 0 ) ) ) 0 ) ) ) ) ) 0 ) ) 0 0) 0 0 0 0) 2 0) 0 0) 2 3 
4:45 PM 1 0) 0 0 0 4 0) 0) 0) 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 () 1 

Total 5 ) 1 ) 0 6 ) ) ) 0) 0) 0 ) 0 ) ) ) ) ) ) 1 3 0) 4 0 3 ) 1 ) 4 14 
5:00 PM 0 2 0 0) 0) 2 0) 0) 0 0 0 0 0 0 0) 0) 0) 0 0) 0) i 0) 0) 1 0) 0) 0) 0 0 0 3 
5:15 PM 0 0) 0 0) 0 0) 0 0 0) 0 0) 0) 0 0 0 0 0) 0) 0 0) 0 0 0) 0 0) 1 0) 0) 0) 1 1 
5:30 PM 1 ) ) ) ) 1 ) ) 0 ) ) ) ) 0 0 ) ) ) ) ) 0) 0) 0 ) 0 0) 0) 0) ) 0) fl 
5:45 PM 0) 0) 0) 0 0 0 0 0) () 0) 0) 0 0 0 0 0 0) 0) 0) 0 0 0) () 0) 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 2 ) 0 ) 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) 1 0) 1 ) ) ) 1 5 
6:00 PM ) 0 ) 0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 0 0) 0) 1 0) 0) 0 1 2 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 i 

Total 1 ) ) ) ) 1 ) 0 ) 0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 ) ) ) 2 0 ) ) 2 3 
Grand Total 9 2 1 ) ) 12 ) ) ) ) 0 ) ) ) 0 ) ) ) ) ) 4 4 0) 8 3 7 0 1 0 11 31 
Approach % 75.0 16.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 27.3 63.6 0.0 9.1 0.0 

Total % 29.0 65 3.2 0.0 0.0 38.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129 129 0.0 25.8 9.7 22.6 0.0 3.2 0.0 35.5 


Exiting Leg Total 5 0 8 5 13 31 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


3:30 PM State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast West 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7 3 2 0 1 0 6 19 
Exiting Leg 4 0 2 3 10 19 
Total 10 0 2 10 16 38 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 4 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax: 508-875-0118 
Start Time: 3:30PM " Fralldatarequests@pelllccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Bicycles (on Roadway and Crosswalks) 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast ee ee ee ed West 


FN 
0 ie} 0 ie} ie} 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ie} 1 ie} ie} 0 0 ie} ie} 0 0 0 0 0 ie} ie} 0 0 0 0 ie} ie} ie} 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3:30 PM 
3:45 PM 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ul 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sl 
4:45 PM 0 Hl 0 0 0 0 0 uf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sl 
Total 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
5:00 PM 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 
5:15 PM 0 0 0 0 0 0 2. 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
5:30 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5:45 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ul 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Total 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 11 
6:00 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6:15 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Al 0 1 0 0 0 0 0 il 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Grand Total 0 1 0 0 0 1 2. 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 16 
Approach % 0.0 250 00 00 00 25.0 50.0 0.0 00 00 00 00 1000 00 0.0 00 00 00 00 25.0 75.0 0.0 00 250 00 00 50.0 25.0 0.0 00 00 00 00 1000 00 
Total % 00 63 O00 OO 00 63 125 25.0f 00 00 00 00 00 188 00 188 00 00 00 00 00 63 188 25.0) 00 00 63 00 00 125 63 25.0) 00 00 00 00 00 63 00 63 


Exiting Leg Total 4 xf 4 4 1. 16 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


4:30 PM State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


North Northeast a West 


Pe Doe [on Peeve] erm [ee fee ee efi ve ne re oe foe] oo Pm De orn [oe] oe [ow Foo] [oe Pome] we [oe [om rel [om ono] me | Tot 
0 ie} 


1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 


0 


4:30 PM 
4:45 PM 


0 
0 
0 
0 


Total Volume 


% Approach Total 


Entering Leg 0 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 2 0 2: 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 a 0 1 11 
Exiting Leg 4 2 3 1 1 11 


Total 8 4 6 2 2 22 
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PDI File #: | 175607 (46) 
Location: N: State Road S: Bennington Street NE: Unity Avenue 
Location: £: Winthrop Avenue W: Winthrop Avenue 

City, State: Revere, MA 


Client: VHB/ A. Berthaume PRECISION 
: DATA 
Site Code: 13796.00 INDUSTRIES, LLC 
Count Date: Tuesday, May 09, 2017 46 Morton Street, Framingham, MA 01702 
; Office: 508-875-0100 Fax:508-875-0118 
Start Time: 3:30PM " Emnalldatarequests@palllccom 
EndTime: 6:30PM 
Class: Pedestrians 


State Road Unity Avenue Winthrop Avenue Bennington Street Winthrop Avenue 


ea NG amas NOR aI ee ee ee We 
Pree [oe Poe Fon ona] a [ora] freee ov oor vs fone] owe] om [oe [orn] on ore] em [ow Poe] me [om [orm] on] me [oe Dom foe] oe [oom] a] | Tot 
0 0 0 0 Oo 31 #14 #45 0 0 0 0 Oo 12: 17 29) 0 0 0 0 0 5.42) 7 0 0 0 0 0 6 10 16 0 0 0 0 O 33 27 + «60 


0 0 Al 5 6 0 0 0 0 0 7 #11 = «18 0 0 0 0 Oo 17 #11 += «28 


3:30 PM 


3:45 PM 0 0 0 0 Oo 12 7 AQ 0 0 0 0 0 10 9. 19 0 0 0 


4:00 PM 0 0 0 0 0 24 #10 34 0 0 0 0 o 14 6 20 0 0 0 0 0 6 Ss 4 0 0 0 0 0 13 17 0 0 0 0 0 24 #12 36 118 
4:15 PM 0 0 0 0 0 20 13 33 0 0 0 0 o 14 7 22 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 13° 17, 0 0 0 0 0 27 23 50 130 
4:30 PM 0 0 0 0 0 24 6 30 0 0 0 0 0 7 15 22 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 9 11 20 0 0 0 0 0 29 10 39 118 
4:45 PM 0 0 0 0 0 10 13 23 0 0 0 0 0 9° 13 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 10 8 18 0 0 0 0 0 15 #19 34 93 
Total 0 0 0 0 0 78 42 120 0 0 0 0 0 39 37 76 0 0 0 0 Oo 14 #18 32 0 0 0 0 0 27 #45 72 0 0 0 0 0 95 64 159 459 
5:00 PM 0 0 0 0 0 17 #10 27 0 0 0 0 0 10 6 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 #19 32 0 0 0 0 0 37 7 44 124 
5:15 PM 0 0 0 0 0 30 12 42 0 0 0 0 Oo 11 6 17 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 18 20 0 0 0 0 0 53 14 «67 155 
5:30 PM 0 0 0 0 0 14 6 20 0 0 0 0 0 10 9: 19 0 0 0 0 0 6 11 17 0 0 0 0 0 17) 21 0 0 0 0 0 29 6 35 112 
5:45 PM 0 0 0 0 0 20 4 24 0 0 0 0 0 8 5 13 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 4 15 19 0 0 0 0 0 29 11 40 102 
Total 0 0 0 0 0 81 32 113 0 0 0 0 0 39 26 65 0 0 0 0 0 18 #419 37 0 0 0 0 0 23 69 92 0 0 0 0 0 148 38 186 493 
6:00 PM 0 0 0 0 0 25 10 35 0 0 0 0 0 8 12 20 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 1 15 16 0 0 0 0 Oo 31 #13 44 123 
6:15 PM 0 0 0 0 0 24 6 30 0 0 0 0 0 8 12 20 0 0 0 0 0 5 2 yf 0 0 0 0 0 8 18 26 0 0 0 0 Oo 25 7 32 115 
Total 0 0 0 0 0 49 16 65 0 0 0 0 0 16 24 40 0 0 0 0 0 5 10 15 0 0 0 0 0 9 33 42 0 0 0 0 0 56 20 76 238 
Grand Total 0 0 0 0 QO 251 111 362 0 0 0 0 0 116 113 229 0 0 0 0 0 43 64 107 0 0 0 0 QO 72 168 240 0 0 0 0 0 349 160 509} 1447 
Approach % 0.0 00 00 00 00 693 307 0.0 00 00 00 00 507 49.3 00 00 00 00 00 40.2 598 0.0 00 00 00 00 30.0 70.0 0.0 00 00 00 00 686 314 
Total % 00 00 00 OO 00 173 7.7 25.0 00 00 00 OO OO 80 78 158 00 00 00 OO 00 30 44 74 00 00 00 00 00 50 116 166 00 00 00 00 00 241 411 35.2 


Exiting Leg Total 362 229 107 240 509] 1447 


Peak Hour Analysis from 03:30 PM to 06:30 PM begins at: 


Le a a 
FE 
3:30 PM 0 Oo 31 14 #45 0 0 ie} Oo 12 #17 ~«29 ie} 0 0 0 0 5 12 17 0 ie} 0 0 0 6 10 16 0 0 0 0 33 27 + «60 167 


3:45 PM 1 5 6 


Total Volume 505 


% Approach Total 


Entering Leg 0 0 0 0 0 87 44 131 0 0 0 0 0 50 39 89 0 0 0 0 0 15 28 43 0 0 0 0 O 21 47 #68 0 0 0 0 0 101 73 174 505 
Exiting Leg 131 89 43 68 174 505 
Total 262 178 86 136 348] 1010 
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HYM Suffolk Downs 


Parking Lot Enter/Exit Counts 


26 26 parked cars before 10:30 


location: Revere, MA 25 mph on Tomesello Way 

project #: 13796.01 34 34 parked past 6:00pm 

date: Thursday, September 28, 2017 

Parking Lot 
Time Enter Exiting Total Enter Total Exit Total Parked Total Vehicles 
From North From South To North 
10:30 AM 4 1 3 6 5 9 22 14 
10:45 AM 7 2 1 3 32 16 
11:00 AM 7 5 2 7 37 19 
11:15 AM 7 8 2 10 39 22 
11:30 AM 13 7 2 9 51 30 
11:45 AM 18 5 2 7 66 29 
12:00 PM 15 4 1 5 80 24 
12:15 PM 8 6 4 10 90 30 
12:30 PM 21 8 4 12 109 43 
12:45 PM 19 Po 130 33 
1:00 PM 13 A 21 9 142 30 
1:15 PM 12 4 28 7 163 35 
1:30 PM 8 3 18 18 163 36 
1:45 PM 5 1 12 5 170 17 
2:00 PM 10 2 16 15 171 31 
2:15 PM 2 168 25 
2:30 PM 9 4 14 ae es ee. a ee 163 31 
2:45 PM 5 a a, | ae ee ee | 161 20 
3:00 PM 2 4 i ee ee ee 154 19 
3:15 PM 6 5 1 152 24 
3:30 PM 6 145 29 
3:45 PM 3 3 2 142 25 
4:00 PM 6 4 14 ee 138 24 
4:15 PM 5 4 i ee 132 24 
4:30 PM 8 2 8 131 21 
4:45 PM 3 2 13 2 5 15 121 20 
5:15 PM 2 3 18 0 5 18 99 23 
5:30 PM 4 1 14 pt 86 23 
5:45 PM 2 3 a5 34 62 
392 352 


89 
78 
77 
79 
121 


HYM Suffolk Downs 


Parking Lot Enter/Exit Counts 


23 23 parked cars before 10:30 


location: Revere, MA 25 mph on Tomesello Way 

project #: 13796.01 4 Acars in lot past 8:30 

date: Thursday, October 05, 2017 

Parking Lot 
Time Enter Exiting Total Enter Total Exit Total Parked Total Vehicles 
From North 
10:30 AM 4 0 4 2 6 21 10 
10:45 AM 5 0 0 28 7 
11:00 AM 11 0 5 34 16 
11:15 AM 5 0 3 41 13 
11:30 AM 12 (¢) 3 57 22 
11:45 AM 15 1 6 72 27 
12:00 PM 15 0 5 89 27 
12:15 PM 18 1 9 111 40 
12:30 PM 20 3 16 126 47 
12:45 PM v7 144 40 
1:00 PM 17 0 27 7 164 34 
1:15 PM 19 3 32 8 188 40 
1:30 PM 10 6 10 16 26 178 42 
1:45 PM 14 7 5 21 13 186 34 
2:00 PM 5 8 3 13 19 180 32 
2:15 PM 5 2 15 169 25 
2:30 PM 3 3 22 161 22 
2:45 PM 10 Cc 163 28 
3:00 PM 10 5 1 P=  —— | —— | — fe —— 34 
3:15 PM 7 3 15 1249 30 
3:30 PM 7 5 iE 15 28 
3:45 PM 5 0 19 |) 24 
4:00 PM 5 2 10 125 20 
4:15 PM 3 2 12 117 18 
4:30 PM 3 5 12 ee ets er cee ies ee 112 21 
4:45 PM 5 5 7 2 10 9 113 19 
5:00 PM 3 1 16 2 4 18 99 22 
5:15 PM 7 2 6 4 9 10 98 19 
5:30 PM 7 2 21 ee 83 33 
5:45 PM 2 1 12 ee ee ee 70 19 
6:00 PM 1 eS 65 7 
6:15 PM 1 1 8 57 12 
6:30 PM 2 54 7 
6:45 PM 0 Po tO 44 10 
7:00 PM 1 pO et 39 7 
7:15 PM 0 De 35 4 
7:30 PM 1 0 5 po 31 6 
7:45 PM 0 0 14 a ee 16 15 
8:00 PM 1 1 10 5 15 
8:15 PM 2 2 1 ee ee 6 7 
460 930 


78 
80 
81 
93 
93 


Suffolk Downs Redevelopment Expanded ENF/PNF 


Vehicular Crash Data 


Grouped Crash Data from MassDOT Website 
Crash Rate Sheets 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
Boardman Street at Route 1A 


Crash Number City/Town Crash Date Crash Time Weekday Police Agency RMV Document # Report IDs Crash Severity Number of Vehicles | Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | Manner of Collision | Road Surface Ambient Light Weather Condition Roadway Near Intersection Roadway | Distance And Direction From Intersection | Vehicle Travel Directions Most Harmful Events Vehicle Action Prior to Crash | Vehicle Configuration | Non Motorist Type 
2826813|BOSTON 12/4/2011] 11:15 PM 7|State police Pw201134200921 [2011-0E4-007871 Property damage only (none injured) 1 Ol O|single vehicle crash [Dry Dark -lighted roadway [Clear MCCLELLAN HIGHWAY Rte IAN [BOARDMAN STREET Vice [Vi:(Collision with median barrier) _[Va: Travelling straight ahead __|Vi:(Passenger car) 

|SELECT [Crash Number], [City/Town], [Crash Date], [Crash Time], [Police Agency], [RMV Document #i], [Report IDs], [Crash Severity], [Number of Vehicles], [Number of NonFatal Injuries], [Number of Fatal Injuries], [Manner 

lof Collision}, [Road Surface], [Ambient Light], [Weather Condition], [Roadway], [Near Intersection Roadway], [Distance And Direction From Intersection], [Vehicle Travel Directions], [Most Harmful Events], [Vehicle Action 


Prior to Crash], [Vehicle Configuration], [Non Motorist Type], [X], [Y] FROM [TBL_CRASH_REPORT_VIEW] WHERE (([Crash Date] >= '2010-01-01' AND [Crash Date] <= '2014-12-31')) 


[This query was also restricted by a map filter. 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Jughandle at Route 1A 


Crash Number City/Town Crash Date Crash Time Weekday Police Agency RMV Document # Report IDs Crash Severity Number of Vehicles | Number of NonFatal Inj Number of Fatal Injuries Manner of Collision Road Surface ‘Ambient Light Weather Condition Roadway Near Intersection Roadway | Distance And Direction From Intersection | Vehicle Travel Directions Most Harmful Events Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Configuration Non Motorist Type 
IVa:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
RAMP- RT 1A SB TO RT 1A NB / LEE 1va:(Collision with motor vehicle in traffic) |sport utility) with only four tires) 
2691695 [REVERE a/7/2011 1:24 PM 5|Local police lpR201101800220 Non-fatal injury Sideswipe, same direction [Dry Daylight [Clear BURBANK HIGHWAY Rte 1A S va:8 /v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _[V1: Travelling straight ahead / V2:Turning left |v2:(Passenger car) 
|Vi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
1V1:{Collision with motor vehicle in traffic) lvan, panel, pickup, sport utility) with only 
3349294 /REVERE 12/8/2012 3:42 PM 6|Local police lpR201234800524 12-585052-AC Property damage only (none injured) lHead-on Dry Dusk [Cloudy/Unknown _|LEE BURBANK HIGHWAY Rte 1A vase /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) |i: Making U-turn / V2:Turning left {four tires) 


col 


2010-01-01" AND [Crash Date] 


"2014-12-31')) 


|SELECT [Crash Number], [City/Town], [Crash Date], [Crash Time], [Police Agency], [MV Document #], [Report IDs], [Crash Severity], [Number of Vehicles], [Number of NonFatal Injuries}, [Number of Fatal Injuries], [Manner of 
ion], [Road Surface], [Ambient Light], [Weather Condition], [Roadway], [Near Intersection Roadway], [Distance And Direction From Intersection], [Vehicle Travel Directions], [Most Harmful Events], [Vel 
[crash], [Vehicle Configuration], [Non Motorist Type], [X], [Y] FROM [TBL_CRASH_REPORT_VIEW] WHERE (({Crash Date] 


le Action Prior to. 


[This query was also restricted by a map filter. 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
Winthrop Avenue at Route 1A Southbound On-Ramp 


Crash Number City/Town Crash Date Crash Time Weekday Police Agency RMV Document # Report IDs Crash Severity Number of Vehicles | Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | _ Manner of Collision Road Surface ‘Ambient Light Weather Condition Roadway Near Intersection Roadway Distance And Direction From Intersection | Vehicle Travel Directions Most Harmful Events Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Configuration Non Motorist Type 
lWi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini 
12015-085-005542 / 2015-0AS- RAMP-RT 145 NB/REVERE BEACH PKWY TO !v1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing ox|van, panel, pickup, sport utility) with only 
4065864] REVERE 7/25/2015| 1:45 PM State police Pw201520800407 looss42 INon-fatal injury 2 2 o|Rear-end Dry Daylight Cloudy REVERE BEACH PARKWAY RTA olvace /v2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic four tires) | 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
}v1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing ox[utility) with only four tires) V3;(Light 
RAMP-RT 145 NB/REVERE BEACH PKWY TO lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic / V3:Slowing or stopped in|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
4081902] REVERE 9/3/2015] 11:20 AM State police Pw201525200610 2015-085-006629 Non-fatal injury 3 y o|Rear-end Dry Daylight Iclear IRT-1 / REVERE BEACH PARKWAY | olva-w /v2:w /v3:w lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|traffic utility) with only four tires) | 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lv1:{Collision with light pole or other sport utility) with only four tires) V2:(Light 
post/support) V2:(Collision with motor _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
2681204|REVERE 1/13/2011] 4:27 AM State police Pw201101900122 12011-085-000159 Property damage only (none injured) o o|Rear-end lwet Dark - lighted roadway Not Reported Rte 145 lva:s / v2: lvehicle in traffic) straight ahead utility) with only four tires) 
2700904|REVERE 2/19/2011 1:43 PM State police Pw201106800711, [2017-0AS-000857 Property damage only (none injured) 0 [Single vehicle crash Dry Dark - roadway not lighted [Clear Rte 145 N Rte IA Van [Va:{Collision with utility pole) |Va: Travelling straight ahead lWa:(Passenger car) 
lVi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Slowing or stopped in traffic / lvan, panel, pickup, sport utility) with only 
2716097|REVERE 4/19/2011] 1:15 PM| State police Pw201111100206 2011-085-001866 INon-fatal injury 2 1 o|Rear-end lwet Daylight Cloudy/Rain REVERE BEACH PARKWAY LEE BURBANK HIGHWAY lva:w /v2:.w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:Travelling straight ahead four tires) 
lva:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Turning left / V2:Travelling straight 
2727575|REVERE 5/13/2013] 4:35 PM State police Pw201115300516 12011-085-002360 Non-fatal injury 2 2 olAngle Dry Daylight Iclear Rte 145 RAMP-REVERE BEACH PARKWAY TO 1A SB vas /v2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
RAMP- REVERE BEACH PARKWAY TO RT 1A, lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |V4: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
2742874|REVERE 7/19/2011] 8:20 PM| State police Pw201120200105 2011-005-004248 Property damage only (none injured) 2 0 ofAngle Dry Dark - lighted roadway clear Rte 145 N se lva:w /v2:.Ww !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead lvi:(Passenger car) v2:(Passenger car) 
IVi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, min 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |van, panel, pickup, sport utility) with only 
3372654|REVERE 11/16/2011] 2:48 AM| State police Pw201308400922 12011-085-007059 Property damage only (none injured) 2 0 o|Head-on Dry Dark - lighted roadway Cloudy REVERE BEACH PARKWAY HITCHBORN STREET lVace / v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead four tires) 
IVa:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) 
lv1:(Reported but invalid) V2:(Collision with lv2:(Passenger car) V3:(Light truck(van, mini- 
motor vehicle in traffic) V3:(Collision with V1: Changing lanes / V2:Slowing or stopped |van, panel, pickup, sport utility) with only 
3113663|REVERE 5/27/2012 4:33 PM State police Pw201215000235, 12012-085-004582 Not Reported 3 | o|Rear-end Dry Daylight Not Reported REVERE BEACH PARKWAY LEE BURBANK HIGHWAY IVa:N / v2:€ /V3:N motor vehicle in traffic) in traffic / V3:Travelling straight ahead __[four tires) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) V1: Travelling straight ahead / V2:Turning. 
3369871|REVERE 3/11/2013] 8:33 AM State police Pw201307800616 2013-085-002217 INon-fatal injury 2 y osideswipe, same direction _ [Dry Daylight [clear Rte 16 E Rte 145 Vice /v2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [left lva:(Passenger car) v2:(Tractor/semi-trailer) 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
lv1:{Collision with other movable object) _|V1: Slowing or stopped in traffic / Itruck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3545842|REVERE 7/28/2013] 7:05 PM| State police Pw201321700417 12013-085-007723 Property damage only (none injured) 2 o o|Rear-end Dry Daylight Iclear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N lva:8/ v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:Travelling straight ahead utility) with only four tires) 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |V4: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3664772|REVERE ay21/2013| 4:40 PM State police Pw201333700913, 2013-085-011250 Non-fatal injury 2 y olAngle Dry Dark - lighted roadway clear Rte 145 E LEE BURBANK HIGHWAY Rte 1S lvace/v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead lva:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
IVa:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini 
!v1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead /V2:Turning  |van, panel, pickup, sport utility) with only 
3800669|REVERE 5/5/2014] 11:10 AM State police Pw201413400139 12014-085-003098 INon-fatal injury 2 y olAngle Dry Daylight [cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte UNKNOW E _|LEE BURBANK HIGHWAY vice /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [left four tires) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) lva:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini 
lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing or|van, panel, pickup, sport utility) with only 
3802765|REVERE 5/6/2014] 1:55 PM| State police Pw201413900919 2014-085-003125 Non-fatal injury 3 y o|Rear-end Dry Daylight Iclear REVERE BEACH PARKWAY Rte UNKNOW E _|LEE BURBANK HIGHWAY lva:w /v2:W /V3:W lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) [stopped in traffic / V3:Not reported |four tires) v3:(Passenger car) 
Rte 1A / LEE BURBANK HIGHWAY / REVERE lv1:(Collision with utility pole) V2:(Collision 
3871057|REVERE 6/19/2014] 2:57 PM| Local police PR201417700304 14-17292-AC Unknown 2 o o|Rear-end Dry Daylight [Clear/Unknown __|BEACH PARKWAY Van /v2:8 with motor vehicle in traffic) Vi: Travelling straight ahead /'V2:Parked _ |V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
RAMP-RT 145 NB/REVERE BEACH PKWY TO lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
3963225|REVERE 10/3/2014] 2:35 PM| State police Pw201429001411 12014-085-007450 Property damage only (none injured) 2 o ofAngle Dry Daylight clear REVERE BEACH PARKWAY RTA lva:w /v2:.w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic lvi:(Truck/trailer) V2:(Passenger car) 
3985374] REVERE 77/30/2014] 2:07 AM| State police PW201435300126, [2014-0AS-008870 Property damage only (none injured) 7 0 O|Single vehicle crash Dry Dark- lighted roadway clear REVERE BEACH PARKWAY HILLSIDE AVENUE [van |Vi:(Collision with tree) [Vi: Travelling straight ahead lVa:(Passenger car) 


|SELECT [Crash Number], 
[city/town], (Crash Date}, 
[crash Time], [Police 
[Agency], [RMV Document #, 


[This query was also restricted by a map filter. 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
American Legion Hwy at Bell Circle (North) 


Crash Number City/Town Crash Date Crash Time Weekday Police Agency RMV Document # Report IDs Crash Severity Number of Vehicles | Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries ‘Manner of Collision Road Surface ‘Ambient Light Weather Condition Roadway Near Intersection Roadway | Distance And Direction From Intersection | Vehicle Travel Directions ‘Most Harmful Events Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Configuration Non Motorist Type 
IVi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
lva:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V: Travelling straight ahead / V2:Travelling _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
4048612 [REVERE 2/18/2015 1:55AM Local police lpR201507100650 15-5446 Non-fatal injury 2 Osideswipe, same direction __ [Snow lDark lighted roadway _|clear AMERICAN LEGION HIGHWAY IVa:N /v2:NN lv2:() straight ahead four tires) 
!vi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
4069196 [REVERE 5/22/2015 3:57 PM Local police lpR201516001332 15-15518-AC Unknown. 2 olAngle Dry Daylight Clear BEACH STREET AMERICAN LEGION HIGHWAY lvaw /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) 
!v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Changing lanes / V2:Entering traffic lane /|Vi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
4150487 REVERE 42/17/2015 10:36 PM Local police lpR201535800244 1Srev-41135-ac Property damage only (none injured) 3 O|sideswipe, same direction _|Wet Dark -lighted roadway _|Rain BELL CIRCLE IBEACH STREET lVa:s / V2:e /V3:E !v3:(Collision with motor vehicle in traffic) __|V3:Entering traffic lane. lv3:(Passenger car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
2709631 REVERE 3/6/2011 3:53 AM Local police lpR201107500123 Non-fatal injury 2 olAngle Wet Dark -lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE / AMERICAN LEGION HIGHWAY vas /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lva:(Passenger car) V2:() 
IVi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
lva:{Collision with motor vehicle in traffic) _|Vi: Slowing or stopped in traffic / V2:Slowing |van, panel, pickup, sport utility) with only 
3244681 [REVERE 6/17/2012 3:07 PM Local police lpR201218000213 Non-fatal injury 2 o|Rear-end Wet Daylight Iclear BELL CIRCLE IBEACH STREET lVa:n /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) Jor stopped in traffic {four tires) 
IWi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
Itruck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
utility) with only four tires) V3:(Passenger 
2723520|REVERE 5/7/2011 7:00 AM Local police lpR201113600319 Non-fatal injury 3 o|Rear-end Dry Daylight [Clear/Clear Rte 1A / BELL CIRCLE lva:8 /v2:8 /v3:8 lvi:(Unknown) V2:(Unknown) V3:(Unknown)_|V1: Unknown / V2:Unknown /V3:Unknown_|car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
3007893 [REVERE 2/29/2012 8:50 AM Local police lpR201206800121 Property damage only (none injured) 2 O|Rear-end Wet Dark -lighted roadway _|Rain/Snow BEACH STREET lpeLL CIRCLE lva-w / v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|stopped in traffic lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
!vi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Turning 
2879756 |REVERE 1/8/2012 11:00 AM Local police lpR201202500609 Non-fatal injury 2 olAngle Dry Daylight Clear AMERICAN LEGION HIGHWAY / BELL CIRCLE vas /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [right lva:(Tractor/semi-trailer) V2:(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling _|V1:(Unknown heavy truck, cannot classify) 
2732450 REVERE 6/13/2011 2:40 PM Local police lpR201116500432 Not Reported 2 olAngle Dry Daylight clear BELL CIRCLE Rte 1AS lv1:8 /v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lv2:(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) IVi:(Bus (seats for 7-15 people, including 
3731463 [REVERE 10/10/2013 2:43 PM Local police lpR201332300135 13-28450-ac Non-fatal injury 2 olAngle Dry Daylight Cloudy BELL CIRCLE / BEACH STREET / vas / v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Backing / V2:Slowing or stopped in traffic |driver)) V2-(Motorcycle) 
BEACH STREET / AMERICAN LEGION 
2789221 REVERE 10/18/2011 11:30 AM Local police lpR201129900750 Property damage only (none injured) 2 Osideswipe, same direction __|Wet Daylight Rain HIGHWAY lva:e /v2:8 vast) v2:0) \V1: Not reported / V2:Not reported vast) v2:0) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
2790145 [REVERE 30/20/2011 6:20 AM Local police lpR201130000119 Property damage only (none injured) 2 olAngle Wet Dark -lighted roadway [Cloudy BELL CIRCLE / AMERICAN LEGION HIGHWAY lva:s /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) 
AMERICAN LEGION HIGHWAY Rte 60 S / BELL !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling _|Vi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
2739383 REVERE 6/18/2011 9:45 PM Local police PR201118700148 Property damage only (none injured) 3 o|Rear-end lDry Dark -lighted roadway __|Clear CIRCLE lva:s / v2:s / v3:8 lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead / V3:Travelling straight ahead_|v3:(Passenger car) 
BELL CIRCLE Rte 1A N / AMERICAN LEGION lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
2741388 REVERE 7/2/2011 1:27 PM Local police lpR201119401206 Property damage only (none injured) 2 O|sideswipe, same direction [Dry Daylight [Clear/Cloudy HIGHWAY Van /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lva:() v2:0) 
Ivi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
BELL CIRCLE / BEACH STREET / AMERICAN lV1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
2742750 REVERE 7/7/2011 12:00 PM Local police lpR201120000409 Property damage only (none injured) 2 olAngle Dry Dark -lighted roadway _|Clear LEGION HIGHWAY lvaw /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead {four tires) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3064744 |REVERE 4/8/2012 1:54AM Local police lpR201210100731 Non-fatal injury 2 olAngle Dry Dark -lighted roadway __|Clear BELL CIRCLE Rte 1A N / BEACH STREET lVa:n /v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
AMERICAN LEGION HIGHWAY / BEACH lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3390124 REVERE 3/7/2013 11:54 AM Local police lpR201307400435 13-5869 Property damage only (none injured) 2 olAngle Wet Daylight Snow STREET lva.w / v2: lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3549267 |REVERE 7/21/2013 2:51 AM Local police lpR201321100247 13-19710-AC Property damage only (none injured) 2 olAngle lDry Dark -lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE / BEACH STREET lVa:n /v2:e !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lva:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
(3349287 [REVERE 12/5/2012 6:14 PM Local police [PR201234800520 [12-584774-AC Non-fatal injury 1 O|Single vehicle crash Dry Dawn [Clear/Unknown’ BELL CIRCLE [Rte 1A, [Van Ivi:(Collision with pedestrian) \Vi: Travelling straight ahead lvi:(Passenger car) P2:Pedestrian 
lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|Va: Entering traffic lane / V2:Travelling 
3602060|REVERE 9/26/2013 8:45 AM Local police lpR201326900122 13-26905-AC Property damage only (none injured) 2 olAngle lDry Daylight [Clear BELL CIRCLE IBEACH STREET lvace /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle intraffic) _|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Tractor/semi-trailer) 
LEE BURBANK HIGHWAY / BELL CIRCLE Rte 
ISR1A S / AMERICAN LEGION HIGHWAY Rte lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3370553 REVERE 3/23/2013 12:40 AM Local police lpR201303200121 13-1795 Non-fatal injury 2 olAngle lDry Dark -lighted roadway _|Clear SR60E Ivan / v2: lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lvi:(Passenger car) v2:(Passenger car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling _|V1:(Passenger car) V2:(Bus (seats for 7-15, 
3821035 [REVERE 2/18/2014 11:51 AM Local police lpR201405900303 14-4771-AC Property damage only (none injured) 2 olAngle ce Daylight lsnow EVERETT STREET Van /v2:N !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead people, including driver)) 
[EE BURBANK HIGHWAY / BELL CIRCLE Rte Ivi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
ISR1A S / AMERICAN LEGION HIGHWAY Rte Ivi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead /V2:Turning _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
3801834 /REVERE 1/25/2014 4:22PM Local police PR201403100404 14-2536-ac Property damage only (none injured) 2 olAngle lory Daylight Iclear ISR60 W lVa:n /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [right {four tires) 
BELL CIRCLE Rte 1A N / BEACH STREET Rte 1A lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3797686 [REVERE 2/27/2014 6:37AM Local police lpR2o1407800844 14-5601-ac Property damage only (none injured) 2 O|sideswipe, same direction [Dry Daylight [Cloudy IN / BELL CIRCLE IVa: /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lvi:(Tractor/semi-trailer) V2:(Passenger car) 
[AMERICAN LEGION HIGHWAY / BELL CIRCLE 
3877032 |REVERE 6/30/2014 12:07 PM Local police [PR201419000122 14-18528-AC Non-fatal injury 1 o|Unknown lDry Daylight [Clear Rte SRIAS lvaw. lvi:(Collision with pedestrian) \V1: Travelling straight ahead lva:(single-unit truck (3-or-more axles)) [p2:Pedestrian 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lva:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V: Travelling straight ahead / V2:Travelling  |sport utility) with only four tires) 
3900141 |REVERE 7/24/2014 1:03 PM Local police lpR201421700613 14-21371-a¢ Non-fatal injury 2 olAngle Dry Daylight [Clear BELL CIRCLE IRte 60 lva:w / v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lv2:(Passenger car) 
[AMERICAN LEGION HIGHWAY Rte SR60 E/ 
BELL CIRCLE Rte SR1A S / VETERANS OF lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |Va: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3910231 [REVERE 7/18/2014 2:03 AM Local police lpR201420900233 14-20645-AC Non-fatal injury 2 olAngle Dry Dark -lighted roadway _|Clear FOREIGN WARS PARKWAY lva-w / v2: lv2:(Collision with motor vehicle intraffic) _|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
Ivi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Slowing or stopped in traffic / V2:Slowing 
!v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _or stopped in traffic / V3:Travelling straight _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
3910370|REVERE 8/14/2014 5:29 PM Local police lpR201423000935 14-24144-a¢ Non-fatal injury 3 o|Rear-end Dry Daylight clear BELL CIRCLE / Rte 60 £ / BEACH STREET vase /v2:e / V3:e lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _Jahead lv3:(Single-unit truck (2-axle, 6-tire)) 
lv2:{Collision with motor vehicle in traffic) |: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
3943137 |REVERE 9/9/2014 3:02 PM Local police lpR201426000123 14-27109-ac Non-fatal injury 2 o|Rear-end Dry Daylight [Clear |/ AMERICAN LEGION HIGHWAY BEACH STREET Rte 60 lVa:n /v2:N |v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
LEE BURBANK HIGHWAY / BELL CIRCLE Rte 
SR1A S E / AMERICAN LEGION HIGHWAY Rte lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) Va: Slowing or stopped in traffic / 
3955748 REVERE 9/27/2014 6:15 PM Local police lpR201427500437 14-29065-AC Property damage only (none injured) 2 olAngle Dry Daylight [Clear ISR60 W Vas / V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:Travelling straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3965539 REVERE 30/19/2014 2:12 AM Local police lpR201429400343 14-31297-AC Property damage only (none injured) 2 olAngle Wet Dark -lighted roadway _|Cloudy/Rain AMERICAN LEGION HIGHWAY / BELL CIRCLE vas /v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
3965540 REVERE 10/18/2014 12:26 AM Local police lpR201429400344 14-31188-ac Property damage only (none injured) 2 o|Rear-end Dry Dark -lighted roadway __|Clear AMERICAN LEGION HIGHWAY BELL CIRCLE lva:8 /v2:N |v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
VETERANS OF FOREIGN WARS PARKWAY Rte Ivi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling _|V1:(Passenger car) V2:(Bus (seats for 7-15, 
3965543 [REVERE 10/15/2014 9:50 PM Local police lpr201429400347, 14-30957-AC Property damage only (none injured) 2 olAngle lDry Dark -lighted roadway __|Clear/Cloudy AN BELL CIRCLE lVa:e /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead people, including driver)) 
3994096 [REVERE 12/7/2014 3:19 PM Local police lpR201500900345 36235-ac Property damage only (none injured) i single vehicle crash Dry Dusk clear BELL CIRCLE / BEACH STREET lvaw. lvi:(Collision with highway traffic sign post) _|V1: Leaving traffic lane lva:(Passenger car) 


Col 


'2010-01-01' AND [Crash Date] 


2014-12-31')) 


|SELECT [Crash Number], [City/Town], [Crash Date], [Crash Time], [Police Agency], [RMV Document #], [Report IDs], [Crash Severity], [Number of Vehicles], [Number of NonFatal Injuries}, [Number of Fatal Injuries], [Manner of 
ion], [Road Surface], [Ambient Light], [Weather Condition], [Roadway], [Near Intersection Roadway], [Distance And Direction From Intersection], [Vehicle Travel Directions], [Most Harmful Events], [Vel 
|Crash], [Vehicle Configuration}, [Non Motorist Type], [X], [¥] FROM [TBL_CRASH_REPORT_VIEW] WHERE (([Crash Date] 


le Action Prior to. 


[This query was also restricted by a map filter. 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 W: 


American Legion Hwy at Bell Circle (South) 


Crash Number City/Town Crash Date Crash Time Weekday Police Agency RMV Document # Report IDs Crash Severity Number of Vehicles | Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries Manner of Collision Road Surface} Ambient Light —_| Weather Condition Roadway Near Intersection Roadway | Distance And Direction From Intersection | Vehicle Travel Directions Most Harmful Events Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Configuration Non Motorist Type 
IVi:(Bus (seats for more than 15 people, 
including driver)) V2:(Light truck(van, mini- 

lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |van, panel, pickup, sport utility) with only 
4097711] REVERE 9/28/2015| 7:00 AM| 1|MBTA police PR201528700123, 12015-10362 / 2015-10362 _|Non-fatal injury 2 3 o|Rear-end Dry Daylight Clear/Clear LEE BURBANK HIGHWAY BELL CIRCLE 300 feet S of lvi:8/ v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead four tires) o| 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) V4: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
4011095] REVERE 15/2015] 9:43 AM| 1)Local police PR201502200139 1Srev-413-ac Property damage only (none injured) 2 o o|Rear-end Dry Daylight Iclear BELL CIRCLE o OlVva:n / v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic lvi:(Passenger car) v2:(Passenger car) | 
IVi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |v: Slowing or stopped in traffic / lvan, panel, pickup, sport utility) with only 
1v2:(Collision with motor vehicle in traffic) |v2:Slowing or stopped in traffic / four tires) V3:(Unknown vehicle 
4011296] REVERE 4/1/2015] 11:01 PM 4Local police PR201503500607 Srev-96-ac Non-fatal injury 3 3 o|Rear-end Dry Dark- lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE o OlVA:N / V2:N /V3:N lv3:(Collision with parked motor vehicle) _|V3:Travelling straight ahead configuration) 0 
1Srev-6514-ac / 15rev- lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |v: Slowing or stopped in traffic / lva:(Passenger car) V2:(Unknown heavy 
4020212] REVERE 2/27/2015| 2:45 PM 5|Local police PA201503700142 / PR201506800148 |6514-ac Non-fatal injury 2 2 olAngle lWet Daylight Iclear BELL CIRCLE o olva:w /v2:w. lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|v2:Slowing or stopped in traffic truck, cannot classify) o 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
4069672) REVERE 5/30/2015| 4:40 PM| 6|Local police PR201516000631 15-16498-ac Property damage only (none injured) 2 0 o|Rear-end Dry Daylight lclear BELL CIRCLE o olvace / v2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) | 
[ISREV-34002-AC / 15REV- 
}34002-AC / 1SREV-34002- 
JAC / 1SREV-34002-AC / 
|1SREV-34002-AC / 15REV- 
4124078] REVERE 10/18/2015] 11:28 AM| 7|Local police PR201529500133 34002-AC/15REV-34 _|Non-fatal injury y y single vehicle crash Dry Daylight Iclear BELL CIRCLE o olva.n lv1:{Other) vi: Travelling straight ahead lv1:(Motorcycle) | 
]Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |i: Travelling straight ahead / V2:Travelling |sport utility) with only four tires) 
2706817|REVERE 2/12/2013] 9:18 PM 6|Local police PR201105900146 Not Reported 2 | ofAngle Dry Dark- lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE Ivan / v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead lv2:(Passenger car) 
IVa: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
2704259|REVERE 4/28/2011] 8:00 PM| 5|Local police PR201103800148 Non-fatal injury 2 2 olAngle Dry Dark lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE vas / v2:w vast) v2:0) straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
2702434|REVERE 2/8/2013] 10:35 PM 2|Local police PR201104601137 Not Reported 2 | Angle Wet Daylight Rain BELL CIRCLE lvi:8/ v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
]Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |v: Slowing or stopped in traffic / sport utility) with only four tires) 
2714896| REVERE 3/19/2013] 2:40 PM 6|Local police PR201108300345 INon-fatal injury 2 y o|Rear-end Dry Daylight lclear LEE BURBANK HIGHWAY EVERETT STREET lVa:n / v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:Travelling straight ahead lv2:(Passenger car) 
|Vi:(Collision with motor vehicle in traffic) IVi:(Truck tractor (bobtail)) V2:(Passenger 
2953331|REVERE 12/3/2013] 9:20 AM| 6|Local police PR201134800528 Property damage only (none injured) 2 o olAngle Dry Daylight [Cloudy BELL CIRCLE vas /v2:8 lv2:() Iva: Turning right / V2:Turning right car) 
IVi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini 
lv: Leaving traffic lane / V2:Travelling _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
2723519|REVERE 5/3/2011] 11:45 AM| 2|Local police PR201113600318 Property damage only (none injured) 2 o o|Angle Dry Daylight Iclear BELL CIRCLE lvi:8/ v2:8 lva:() v2:() straight ahead {four tires) 
IVa:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) |i: Travelling straight ahead / V2:Travelling |sport utility) with only four tires) 
3560144|REVERE 8/5/2013] 6:07 AM 1|Local police PR201322700414 13-21304-ac Property damage only (none injured) 2 o o|sideswipe, same direction Dry Daylight lclear BELL CIRCLE lva:s /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead lv2:(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Slowing or stopped in traffic / 
3509935|REVERE 71/4/2013} 12:43 PM 4|Local police PR201319100105, 13-17897-AC INon-fatal injury 2 y o|Rear-end Dry Daylight lclear BELL CIRCLE Rte 16 N / Rte 16 IVa: / v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) |V2:Slowing or stopped in traffic lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |v: Slowing or stopped in traffic / 
3285537|REVERE 9/17/2012 5:05 PM| 1|Local police PR201227100606, Property damage only (none injured) 2 0 o|Rear-end Dry Daylight clear BELL CIRCLE lva:s /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|v2:Travelling straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |v: Slowing or stopped in traffic / truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
2728459|REVERE 5/26/2013] 5:30 PM| 4]Local police PR201115300130 INon-fatal injury 2 y o|Rear-end Dry Daylight clear BELL CIRCLE lvi:8/ v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|v2:Travelling straight ahead utility) with only four tires) 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |V4: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3563557|REVERE 8/17/2013] 7:46 AM| 6|Local police PR201322700335, 13-22590-ac Unknown 2 | olAngle Dry Daylight (Clear/Other BELL CIRCLE IVa:N / v2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead lva:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) sport utility) with only four tires) 
3032068|REVERE 4/12/2012| 7:41 AM| 4Local police PR201207300231 Property damage only (none injured) 2 o olAngle Dry Daylight Rain BELL CIRCLE lva:s /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _[V1: Turning right / V2:Turning right lv2:(Unknown heavy truck, cannot classify) 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3663071|REVERE 10/30/2013] 12:26 AM| 3|Local police PR201330901528 113-30380-AC INon-fatal injury 2 y o|sideswipe, opposite direction _|Dry Dark- lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE lva:w /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lva:(Passenger car) v2:(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Changing 
3380583|REVERE 3/23/2013] 1:48 AM| 6|Local police PR201308700508 13-7324-AC Property damage only (none injured) 2 0 osideswipe, same direction Dry Dark lighted roadway _|Clear/Other BELL CIRCLE Ivan / v2:N lv2:(Collision with other movable object) _|lanes lva:(Truck/trailer) V2:(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
3595654|REVERE 9/18/2013] 11:25 AM 3|Local police PR201326900416 13-25993-AC Property damage only (none injured) 2 o o|Rear-end Dry Daylight clear BELL CIRCLE Van / v2:n lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic lva:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Changing |V1-(Passenger car) V2:(Single-unit truck (3- 
3264970|REVERE 9/17/2012| 8:12 AM 1)Local police PR201225500345 Property damage only (none injured) 2 o olAngle Dry Daylight lclear BELL CIRCLE vas /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|lanes lor-more axles)) 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |sport utility) with only four tires) 
3475234|REVERE 6/7/2013] 12:30 PM 5|Local police PR201316400740, 13-15070-AC Property damage only (none injured) 2 o olAngle lWet Daylight [Cloudy/Rain BELL CIRCLE lva:w /v2:Ww lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lv2:(Tractor/semi-trailer) 
Iv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V4: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
Iv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic / V3:Slowing or stopped in|V1:(Truck/trailer) V2:(Truck/trailer) 
3419238| REVERE 5/6/2013] 1:05 PM| 1)Local police PR201313501104 13-11625-AC Non-fatal injury 4l 3 o|Rear-end Dry Daylight lear BELL CIRCLE IVi:N/V2:N /V3:N/V4:N _|V4-(Collision with motor vehicle in traffic) _ traffic / V4:Slowing or stopped in traffic __[V3:(Passenger car) V4-(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
3211373|REVERE 6/2/2012 4:07 PM| 6|Local police PR201215800224 Property damage only (none injured) 3 o o|Rear-end Wet Daylight Rain BELL CIRCLE Rte 1A N IVa:N / V2:N /V3:N lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead / V3:Travelling straight aheag|V3:(Passenger car) 
|Vi:(Bus (seats for 7-15 people, including 
2751984|REVERE 8/3/2011] 3:00 PM| 3|Local police PR201122800718 Property damage only (none injured) 2 o ofAngle Dry Daylight Iclear BELL CIRCLE lvi:8/ v2:8 vast) v2:0) IVa: Other / V2:Other driver) V2:(Truck/trailer) 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |v: Slowing or stopped in traffic / 
lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) —|v2:Slowing or stopped in traffic / Ivi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
3319530|REVERE 32/14/2012] 2:34 PM 5|Local police PR201235300636, Unknown 3 | o|Rear-end Dry Daylight [clear BELL CIRCLE Rte 60 N IVa: / V2:N /V3:N lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V3:Slowing or stopped in traffic lv3:(Passenger car) 
lVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
3783053|REVERE 3/25/2014] 11:46 AM| 2|Local police PR201403500437 14-8141-ac Property damage only (none injured) y o olAngle Dry Daylight [cloudy BELL CIRCLE vas lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead sport utility) with only four tires) 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3806158|REVERE 2/14/2014! 11:46 AM| 5|Local police PR201405200503, 14-aa12-ac Property damage only (none injured) 2 o olAngle Wet Daylight [cloudy BELL CIRCLE lvi:8/ v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3792168|REVERE 3/13/2014! 9:29 AM| 4|Local police PR201407900409 14-6945-ac Property damage only (none injured) 2 o o|Angle Snow Daylight lsnow/Cloudy BELL CIRCLE lva:s /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Other / V2:Other lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lva:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini] 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |van, panel, pickup, sport utility) with only 
3880361|REVERE 71/4/2014] 2:45 PM 5|Local police PR201419000349 {14-19102-AC Non-fatal injury 2 2 ofAngle lWet Daylight Rain BELL CIRCLE lvaw /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead four tires) 
lva:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Turning left / V2:Travelling straight 
3898758|REVERE 7/25/2014] 9:29 AM| 5|Local police PR201421700115, 14-21465-ac INon-fatal injury 2 y ofAngle Dry Daylight Iclear BELL CIRCLE vas /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |sport utility) with only four tires) 
3949781|REVERE 9/4/2014] 6:15 PM 4tocal police PR201425400324 14-26563-AC Property damage only (none injured) 2 o olAngle Dry Daylight [clear BELL CIRCLE lv: / v2:8 !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead lv2:(Passenger car) 


|SELECT [Crash Number], [City/Town], [Crash Date], [Crash Time], [Police Agency], [RMV Document #!], [Report IDs], [Crash Severity], [Number of Vehicles], [Number of NonFatal Injuries}, [Number of Fatal Injuries], [Manner of 
collision}, (Road Surface], [Ambient Light], [Weather Condition], [Roadway], [Near Intersection Roadway], [Distance And Direction From Intersection], [Vehicle Travel Directions], [Most Harmful Events], [Vehicle Action Prior to 
[crash], [Vehicle Configuration], [Non Motorist Type], [X1, [Y] FROM [TBL_CRASH_REPORT_VIEW] WHERE (({Crash Date] >= '2010-01.01' AND [Crash Date] <= '2014-12-31')) 


[This query was also restricted by a map filter. 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 W: 


Route 16 at Bell Circle 


Crash Number City/Town Crash Date Crash Time Weekday Police Agency RMV Document # Report IDs Crash Severity Number of Vehicles | Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | _ Manner of Collision | Road Surface Ambient Light | Weather Condition Roadway Near Intersection Roadway Distance And Direction From Intersection | Vehicle Travel Directions Most Harmful Events Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Configuration Non Motorist Type 
BELL CIRCLE / LEE BURBANK HIGHWAY Rte 
ISR1A N / VETERANS OF FOREIGN WARS lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) V4: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 
4081704] REVERE 5/22/2015| 5:28 PM| 5|Local police PR201519600314 1Srev-15524-ac Property damage only (none injured) 2 | o|Rear-end Dry Daylight clear PARKWAY Rte SRIA N | olv:s /v2s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) | 
IVi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, min 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing or|van, panel, pickup, sport utility) with only 
4041348 |REVERE 5/9/2015] 8:25 AM 6|State police Pw201513400422 12015-085-003046 Property damage only (none injured) 2 o o|Rear-end Dry Daylight Cloudy RAMP-RT 16 EB TO RTS 1A/60 WB Rte 16 €_|LEE BURBANK HIGHWAY Rte 1A N olvace / v2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic four tires) o 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) lv1:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
!v2:(Collision with motor vehicle in traffic) V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |V3:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
2714906|REVERE 3/18/2013] 10:00 AM 5|Local police PR201108300349 INon-fatal injury 3 y O|Not reported Not reported |Not reported Not Reported BELL CIRCLE Rte 60 N / Rte 1AN IVa: / V2:N /V3:N lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead / V3:Travelling straight ahead|sport utility) with only four tires) 
VETERANS OF FOREIGN WARS PARKWAY Ivi:(Truck/trailer) V2:(Light truck(van, mini- 
Rte 1A N / BELL CIRCLE / LEE BURBANK Iv1:(Collision with motor vehicle in traffic) lvan, panel, pickup, sport utility) with only 
2724244|REVERE 5/6/2011] 5:19 PM 5|Local police PR201113700113, Property damage only (none injured) 2 o Osideswipe, same direction _ [Dry Daylight Iclear HIGHWAY Rte 16 E vace /v2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Not reported /'V2:Changing lanes four tires) 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
2730428|REVERE 6/4/2013] 1:50 AM 6|Local police PR201116000144 INon-fatal injury 2 2 osideswipe, same direction _ [Dry Dark- lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE / Rte 16 lvace /v2:e !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lva:(Passenger car) v2:(Motorcycle) 
RAMP - REVERE BEACH PKWY TO BELL lVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
3168284|REVERE 3/20/2012] 6:04 AM 2|state police Pw201219300902 12012-085-002298 Non-fatal injury y y single vehicle crash Dry Dusk clear CIRCLE Rte 16 € BELL CIRCLE lva:e lv1:{Collision with tree) Vi: Travelling straight ahead sport utility) with only four tires) 
BELL CIRCLE / LEE BURBANK HIGHWAY Rte 
116 E / VETERANS OF FOREIGN WARS. lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3407635|REVERE 4/3/2013] 10:25 AM| 3|Local police PR201310600115, 113-8361-AC Property damage only (none injured) 2 o olAngle Dry Daylight clear PARKWAY Rte 1A N/ Ivan / v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
BELL CIRCLE / VETERANS OF FOREIGN lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Slowing or stopped in traffic / 
3560577|REVERE 8/7/2013] 11:12 AM 3|Local police PR201322700511, 13-21533-ac INon-fatal injury 2 y o|Rear-end Dry Daylight lclear IWARS PARKWAY Rte 1A N / lVa:n / v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:Travelling straight ahead lvi:(Passenger car) v2:(Passenger car) 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
BELL CIRCLE / LEE BURBANK HIGHWAY Rte lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |sport utility) with only four tires) 
3882642|REVERE 4/20/2014| 8:48 PM| 7|Local police PR201411400918 INon-fatal injury 2 4 o|Rear-end Dry Dark lighted roadway _|Clear 16 € Ivan / v2:N lv2:(Collision with parked motor vehicle) _|straight ahead lv2:(Passenger car) 
lVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
{truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) utility) with only four tires) V3:(Light 
lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Unknown / V2:Travelling straight ahead |truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3869045|REVERE 6/1/2014! 5:26 PM| 7|Local police PR201415600515, 114-15232-AC INon-fatal injury 3 y olAngle Dry Daylight lclear LEE BURBANK HIGHWAY Rte 1A N. RAMP-RT 16 EB TO RTS 1A/60 WB Rte 16 E lva:8 / v2:8 /V3:8 lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|/ V3:Travelling straight ahead utility) with only four tires) 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) V1: Slowing or stopped in traffic / 
3878864|REVERE 6/23/2014] 4:14 PM 1)Local police PR201418400122 {14-17790-AC Unknown 2 o olRear-end Dry Daylight Iclear BELL CIRCLE LEE BURBANK HIGHWAY lva:s /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|v2:Travelling straight ahead lva:(Passenger car) V2:(Passenger car) 


|SELECT [Crash Number], [City/Town], [Crash Date], [Crash Time], [Police Agency], [RMV Document #!], [Report IDs], [Crash Severity], [Number of Vehicles], [Number of NonFatal Injuries}, [Number of Fatal Injuries], 
[Manner of Collision], [Road Surface], [Ambient Light], [Weather Condition], [Roadway], [Near Intersection Roadway], [Distance And Direction From Intersection], [Vehicle Travel Directions], [Most Harmful Events], 
[Vehicle Action Prior to Crash], [Vehicle Configuration], [Non Motorist Typel, [X], [Y] FROM [TBL_CRASH_REPORT_VIEW] WHERE (([Crash Date] >='2010-01-01" AND [Crash Date] <= '2014-12-31')) 


[This query was also restricted by a map filter. 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


VFW Hwy at Bell Circle 


Crash Number City/Town Crash Date Crash Time Weekday Police Agency RMV Document # Report IDs Crash Severity Number of Vehicles | Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries ‘Manner of Collision Road Surface ‘Ambient Light Weather Condition Roadway Near Intersection Roadway | Distance And Direction From Intersection | Vehicle Travel Directions ‘Most Harmful Events Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Configuration Non Motorist Type 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
4002255 REVERE 3/15/2015 8:58 AM 4|Local police lpR201500500644 1Srev-1490-ac Property damage only (none injured) 2 O|sideswipe, same direction _|Wet Daylight [Cloudy AMERICAN LEGION HIGHWAY BELL CIRCLE vas /v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Turning right / V2:Turning right lvi:(Passenger car) V2:(Tractor/semi-trailer) 
lva:(Collision with motor vehicle in traffic) __|V1: Travelling straight ahead / V2:Not lvi:(Tractor/semi-trailer) V2:(Unknown 
4010557 |REVERE 2/5/2015 7:25PM 4|Local police lpR201505000531 1Srev-3831-ac Property damage only (none injured) 2 O|Rear-end Wet Dark -lighted roadway __|Cloudy/Rain BELL CIRCLE AMERICAN LEGION HIGHWAY Van /v2:8 lv2:0) reported lvehicle configuration) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
4083480 REVERE 7/11/2015 7:43 AM 6|Local police lpR201520300435 1Srev-21616-ac Non-fatal injury 2 olAngle Dry Daylight [Clear/unknown BELL CIRCLE / AMERICAN LEGION HIGHWAY vas /v2.w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
{iSrev-40017-ac / 15rev- 
140017-ac / 15rev-40017-ac / 
1Srev-40017-ac / 15rev- 
140017-ac / 1Srev-40017-ac / lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V4: Slowing or stopped in traffic / 
4124575 [REVERE 12/7/2015 6:28 PM 1 [Local police PR201534900221 1Srev-40 Property damage only (none injured) 2 O|Not reported Not reported _|Not reported Not Reported BELL CIRCLE Rte 10 lVace /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:Travelling straight ahead lva:(Passenger car) V2:(Tractor/semi-trailer) 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
Itruck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
utility) with only four tires) V3:(Passenger 
2723520|REVERE 5/7/2011 7:00 AM 6|Local police lpR201113600319 Non-fatal injury 3 O|Rear-end lDry Daylight [Clear/Clear Rte 1A/ BELL CIRCLE lVi:8 / V2:8 / V3:8 lvi:(Unknown) V2:(Unknown) V3:(Unknown) |V1: Unknown / V2:Unknown /V3:Unknown_|car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling |V1:(Unknown heavy truck, cannot classify) 
2732450|REVERE 6/13/2011 2:40 PM 1 [Local police lpR201116500432 Not Reported 2 olAngle Dry Daylight clear BELL CIRCLE Rte 1A lv1:8 /v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lv2:(Passenger car) 
[3349287 [REVERE 12/5/2012 6:4 PM 3]Local police [PR201234800520 [12-584774-AC Non-fatal injury 1 O|Single vehicle crash Dry Dawn [Clear/Unknown’ BELL CIRCLE [Rte 1A Van |Vi:(Collision with pedestrian) |Vi: Travelling straight ahead [Vi:(Passenger car) P2:Pedestrian 
[AMERICAN LEGION HIGHWAY / BELL CIRCLE 
3877032 |REVERE 6/30/2014 12:07 PM 1 [Local police lpR201419000122 14-18528-AC Non-fatal injury 1 o|unknown lDry Daylight [Clear Rte SRIAS. lvaw. lvi:(Collision with pedestrian) lV: Travelling straight ahead lva:(single-unit truck (3-or-more axles)) Ip2:Pedestrian 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3965539 REVERE 10/19/2014 2:12 AM 7|Local police lpR201429400343 14-31297-AC Property damage only (none injured) 2 olAngle Wet Dark -lighted roadway __|Cloudy/Rain AMERICAN LEGION HIGHWAY / BELL CIRCLE vas /v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1: Travelling straight ahead / v2:Slowing or 
3965540 REVERE 30/18/2014 12:26 AM 6|Local police lpR201429400344 14-31188-ac Property damage only (none injured) 2 o|Rear-end Dry Dark -lighted roadway __|Clear AMERICAN LEGION HIGHWAY BELL CIRCLE lva:8 /v2:N |v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|stopped in traffic lvi:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
I VETERANS OF FOREIGN WARS PARKWAY Rte lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling _|V1:(Passenger car) v2:(Bus (seats for 7-15, 
3965543 [REVERE 10/15/2014 9:50 PM 3]Local police lpR201429400347 114-30957-AC Property damage only (none injured) 2 olAngle lDry Dark -lighted roadway __|Clear/Cloudy AN. BELL CIRCLE lVa:e /v2:N !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|straight ahead people, including driver)) 


|SELECT [Crash Number], [City/Town], [Crash Date], [Crash Time], [Police Agency], [RMV Document #], [Report IDs], [Crash Severity], [Number of Vehicles], [Number of NonFatal Injuries}, [Number of Fatal Injur 
Collision], [Road Surface], [Ambient Light], [Weather Condition], [Roadway], [Near Intersection Roadway], [Distance And Direction From Intersection], [Vehicle Travel Directions], [Most Harmful Events], [Vehii 
crash}, [Vehicle Configuration], [Non Motorist Type], [X], [Y] FROM [TBL_CRASH_REPORT_VIEW] WHERE (([Crash Date] >= '2010-01-01' AND [Crash Date] <= '2014-12-31')) 


s], [Manner of 
le Action Prior to. 


[This query was also restricted by a map filter. 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
Beach Street at Bell Circle 


Crash Number Crash Date Crash Time Weekday City/Town Locality Crash Severity Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries ‘Manner of Collision Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Travel Directions Most Harmful Events Vehicle Configuration Non Motorist Type | Road Surface Ambient Light Weather Condition Roadway Distance And Direction From Intersection | Police Agency RMV Document # Report IDs Roadway Contributing Code 
lV: Travelling straight ahead / V2:Travelling 1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3289597 9/30/2012 2:10 AM|Sun REVERE IREVERE INon-fatal injury o|Angle straight ahead vais / v2:W lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark-lighted roadway __|Cloudy [BELL CIRCLE Local police _|PR201228500241 Not reported 
lV: Travelling straight ahead / V2:Travelling 1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3549267 7/21/2013 2:51 AM|Sun REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) olAngle straight ahead Vain / V2: lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE / BEACH STREET lLocal police _|pR201321100247 13-19710-AC Not reported 
lV: Travelling straight ahead / V2:Travelling 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3713972 11/16/2013 3:13 PM|sat REVERE REVERE INon-fatal injury olAngle straight ahead lva:w /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight [Clear/Cloudy IBEACH STREET / JOHN MOONEY ROAD Local police _|PR201332400522 13-32211-a¢ Not reported 
1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) |V1:(Bus (seats for 7-15 people, including 
3731463 10/10/2013 2:43 PM| Thu REVERE REVERE INon-fatal injury o|Angle Iva: Backing / V2:Slowing or stopped in traffic [V1:S / V2:S lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|driver)) v2:(Motorcycle) Dry Daylight [Cloudy IBELL CIRCLE / BEACH STREET / Local police _|PR201332300135 13-28450-ac Not reported 
Ivi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
lV: Travelling straight ahead / V2:Travelling lva:(Collision with motor vehicle in traffic) __|van, panel, pickup, sport utility) with only BELL CIRCLE / BEACH STREET / AMERICAN 
2742750 7/7/2011 12:00 P| Thu REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) olAngle straight ahead lvaw / v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [four tires) Dry Dark-lighted roadway _|Clear LEGION HIGHWAY Local police _|PR201120000409 Not reported 
lvi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
lV: Slowing or stopped in traffic / V2:Slowing lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) van, panel, pickup, sport utility) with only 
3244681 6/17/2012 3:07 Pm|sun REVERE REVERE INon-fatal injury o|Rear-end lor stopped in traffic IVa:N /V2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) __|four tires) Wet Daylight clear BELL CIRCLE Local police _|pR201218000213 Not reported 
lv1:{Collision with motor vehicle in traffic) |:(Motorcycle) V2:(Unknown vehicle 
3560151 7/31/2013 3:19 PM|Wed REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) O|Not reported lV: Unknown / V2:Unknown vas /v2s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|configuration) INot reported _|Not reported Not Reported BELL CIRCLE Local police _|PR201322700419 13-20848-AC Not reported 
Vi: Entering traffic lane / V2:Travelling 1V1:{Collision with motor vehicle in traffic) 
3602060 9/26/2013 8:45 AM |Thu REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) olAngle straight ahead Vase /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Tractor/semi-trailer) Dry Daylight Clear BELL CIRCLE Local police _|PR201326900122 13-26905-AC Not reported 
lV: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3007893 2/29/2012 8:50 AM|Wed REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) O|Rear-end |stopped in traffic lva:w / v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Wet Dark lighted roadway _|Rain/Snow IBEACH STREET lLocal police _|PR201206800121 Not reported 
lV: Travelling straight ahead / V2:Travelling 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3064744 4/8/2012 2:54 AM|Sun REVERE REVERE INon-fatal injury olAngle straight ahead Vain /v2:8 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark-lighted roadway _|Clear BELL CIRCLE Rte 1A N / BEACH STREET lLocal police _|PR201210100731 Not reported 
lVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) __|sport utility) with only four tires) 
3645443 10/30/2013 9:54 AM|Wed REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) olAngle lVa: Other / v2:Turning right van / v2:n lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Tractor/semi-trailer) Wet Daylight [Cloudy/Rain IBEACH STREET / BELL CIRCLE Rte 1A S lLocal police _|PR201330900913 13-30405-ac Not reported 
lV: Slowing or stopped in traffic / V2:Slowing 1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
lor stopped in traffic / V3:Travelling straight !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|1:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
3910370 8/14/2014] 5:29 P| Thu REVERE REVERE INon-fatal injury O|Rear-end lahead IVA: / V2: / V3:E 1v3:(Collision with motor vehicle in traffic) __|V3:(Single-unit truck (2-axle, 6-tire)) Dry Daylight [clear BELL CIRCLE / Rte 60 E / BEACH STREET lLocal police _|PR201423000935 14-24144-a¢ None 
lV: Travelling straight ahead / V2:Travelling 1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) BELL CIRCLE Rte 1A N / BEACH STREET Rte 1A 
3797686 2/27/2014] 6:37 AM|Thu REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) O|sideswipe, same direction __|straight ahead lVa:n /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Tractor/semi-trailer) V2:(Passenger car) Dry Daylight [Cloudy IN / BELL CIRCLE lLocal police _|PR201407800844 14-5601-ac Unknown. 
IVi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) __|van, panel, pickup, sport utility) with only MAHONEY CIRCLE / LEE BURBANK HIGHWAY 
3835933, 3/10/2014] 1:48 PM|Mon REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) olAngle IVa: Other / v2-Other lva:w / v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [four tires) Dry Daylight [Cloudy Rte 1AS Local police _|PR201407800637 114-6680-ac None 
lV: Travelling straight ahead / V2:Travelling 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3849334 6/10/2014] 8:52 AM|Tue REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) olAngle straight ahead vais / V2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|v1-(Tractor/semi-trailer) V2:(Passenger car) Dry Daylight [Clear BELL CIRCLE / BEACH STREET lLocal police _|PR201416100444 14-16244-ac None 
IVa: Changing lanes / V2:Travelling straight 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Truck tractor (bobtail}) V2:(Passenger 
3887139 7/19/2014] 11:03 aM [Sat REVERE REVERE INon-fatal injury olAngle lahead Vain /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|car) Dry Daylight [clear Rte 16 Local police _|PR201420400431 / PA201418200123 _|14-20818-ac / 14-20818-ac_| Traffic congestion related 
|V1:{Collision with light pole or other 
3939432 8/19/2014] 2:27 AM|Tue REVERE IREVERE lUnknown O|single vehicle crash Vi: Travelling straight ahead vie post/support) lvi:(Passenger car) Dry Dark -lighted roadway _|Clear BEACH STREET / BELL CIRCLE Rte SRIAS Local police _|PR201424000245 14-24644-AC None 
Ivi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
lV: Travelling straight ahead / V2:Travelling lva:(Collision with motor vehicle in traffic) __|van, panel, pickup, sport utility) with only LEE BURBANK HIGHWAY Rte 1A N / BEACH 
2702431 2/6/2011 5:47 Pm|Sun REVERE IREVERE lProperty damage only (none injured) o|Angle straight ahead lva:e /'v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [four tires) Wet Dark-lighted roadway _|Cloudy ISTREET Local police _|PR201104601134 Not reported 
Vi: Travelling straight ahead / V2:Entering 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
2709655 3/3/2011 7:45 AM |Thu REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) olAngle traffic lane lva:w /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _[va-() v2) Dry Daylight iClear IBEACH STREET / JOHN MOONEY ROAD Local police _|PR201107500131 Not reported 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) 
Vi: Travelling straight ahead / V2:Slowing or 1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) V3:(Light truck(van, mini- 
|stopped in traffic / V3:Slowing or stopped in lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) van, panel, pickup, sport utility) with only 
3761732 1/2014 10:03 PM| sat. REVERE REVERE INon-fatal injury olAngle traffic lva:s / V2:N / V3:N [v3:(Collision with motor vehicle in traffic) [four tires) Ice Dark-lighted roadway _|Clear BEACH STREET lLocal police _|PR201401300221 14-423-ac Not reported 
3994096 az/7/2014 3:19 pm|sun REVERE REVERE lProperty damage only (none injured) O|single vehicle crash V2: Leaving traffic lane lvaw lva:(Collision with highway traffic sign post) _|V1:(Passenger car) Dry Dusk Clear BELL CIRCLE / BEACH STREET lLocal police _|PR201500900345 36235-ac None 
1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
lV: Changing lanes / V2:Entering traffic lane / lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|a:(Passenger car) V2:(Passenger car) Road surface condition (wet, icy, snow, slush, 
4150487 12/17/2015 10:36 P| Thu REVERE IREVERE lProperty damage only (none injured) olsideswipe, same direction __|V3:Entering traffic lane Vass / V2:E /V3:E lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|v3:(Passenger car) Wet Dark-lighted roadway _|Rain [BELL CIRCLE Local police _|pR201535800244 1Srev-41135-ac etc.) 
[SELECT [Crash Number], [Crash Date], [Crash Time], [Crash Hour], [City/Town], [Locality], [RPA Abbreviation], [MassHighway District], [Crash 


|Severity], [Maximum Injury Severity Reported], [Number of NonFatal Injuries], [Number of Fatal Injuries], [Number of Vehicles], [Manner of 
Collision], [Vehicle Action Prior to Crash], [Vehicle Travel Directions], [First Harmful Event], [First Harmful Event Location], [Most Harmful Events], 
[Vehicle Sequence of Events], [Vehicle Configuration], [FMSCA Reportable], [Age of Driver - Youngest Known], [Age of Driver - Oldest Known], 
[Driver Contributing Codes}, [Non Motorist Type], [Non Motorist Action], [Non Motorist Location], [Hit & Run], [Road Surface], [Ambient Light], 
[Weather Condition], [Street Number], [Roadway], [Distance And Direction From Intersection], [Near Intersection Roadway], [Exit Route], 
[Distance And Direction From Exit Number], [Exit Number], [Milemarker Route], [Distance And Direction From Milemarker], [Milemarker], 
[Landmark], [Distance And Direction From Landmark], [Traffic Way], [Speed Limit], [Roadway Intersection Type], [Traffic Control Device Type], 
[Traffic Device Functioning], [Police Agency], [Linked RI Functional Classification], [Linked RI Access Control], [Linked RI Toll Road], [Linked RI 
\Jurisdiction}, (Linked RI Number of Travel Lanes], [Linked RI Opposing Number of Travel Lanes], [Linked RI Street Name], [Linked RI Street 
Operation], [Linked RI Facility Type], [Linked RI Speed Limit], [Linked RI Urban Type], [Linked RI Urbanized Area], [Linked RI Urban Location Type], 
[Linked Ri Average Daily Traffic], [Linked RI Year of ADT], [Linked RI Truck Route], [Schoolbus Related], [1s Geocoded], [Geocoding Method], [XI, [Y], 
[This query was also restricted by a map filter. 
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Street 


Crash Number | Crash Date | Crash Time Weekday Crash Severity Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | Number of Vehicles Manner of Coll Vehicle Action Prior to Crash Most Harmful Events Vehicle Configuration Non Motorist Type Road Surface Roadway Distance And Direction From Intersection | Police Agency RMV Document # Report IDs 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini-| 
V1: Slowing or stopped in traffic / 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
4042521) _5/6/2015| _7:50 AM REVERE _|Non-fatal injury q | 2|Rear-end 1V2:Slowing or stopped in traffic Va:e /V2:E 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight [Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 16 E olstate police _|Pw201513900342 2015-0A5-002936 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
V1: Slowing or stopped in traffic / 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
4044999] _5/19/2015| 10:40 AM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Rear-end 1V2:Slowing or stopped in traffic lva:w / v2: 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Wet. Daylight Rain RAMP-RT 1A SB TO RT 16 WB Rte 16 W o|state police _|Pw201514700306 2015-0A5-003373 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
4014350] 2/26/2015| _ 9:10 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | t) 2|Angle straight ahead lVa:e /V2:W 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway [Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte SR16 E o|state police _|Pw201506101508, 2015-0A5-001256 / 2015-0A5-001256 
V1: Slowing or stopped in traffic / V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
4078746| _8/2/2015| __4:45 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Rear-end \V2:Travelling straight ahead IVa: /V2:N 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight IClear REVERE BEACH PARKWAY o|state police _|Pw201524300333, 2015-0A5-005736 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
lvan, panel, pickup, sport utility) with only 
Vi: Travelling straight ahead / V2:Slowing 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) V3:(Light truck(van, mini-van, 
Jor stopped in traffic / V3:Slowing or 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|panel, pickup, sport utility) with only four 
4081233|_8/21/2015| 4:35 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 3|Rear-end stopped in traffic IVA:E / V2:E / V3:E 1v3:(Collision with motor vehicle in traffic) _ tires) Dry Daylight [Clear REVERE BEACH PARKWAY o|state police —_ |Pw201525000173, 2015-0A5-006276 / 2015-0A5-006276 
Vi: Turning left / V2:Travelling straight V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
4088466] 9/20/2015| 11:31 AM REVERE _|Property damage only (none injured) | t) 2|Angle ahead lVi:8 /v2:8 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight IClear WINTHROP AVENUE O|Local police _|PR201521100249 15rev-30545-ac 
4061437| _5/30/2015| _ 6:32 AM REVERE _|Non-fatal injury q d 1|Single vehicle crash Vi: Other Vis. vaz() lv1:(Unknown heavy truck, cannot classify) Dry Daylight iClear REVERE BEACH PARKWAY. O|state police _|Pw201519400841 2015-0A5-003729 
IViz(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
V1: Travelling straight ahead / V2:Turning 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _ sport utility) with only four tires) 
4090594] 9/27/2015| 2:41 AM REVERE _|Non-fatal injury il | 2|Angle left Vase /V2:S 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway IClear REVERE BEACH PARKWAY o|state police _|Pw201527400172 2015-0A5-007129 
V1: Travelling straight ahead / V2:Changing V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
4111985] 11/15/2015] 1:58 AM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Angle lanes Va:e /V2:E 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:() Dry Dark - lighted roadway IClear REVERE BEACH PARKWAY Rte 16 E o|state police _ |Pw201532300565, 2015-0A5-008206 / 2015-0A5-008206 
4111986] 11/18/2015] 4:24 PM REVERE _|Non-fatal injury q | 1 [Single vehicle crash V1: Travelling straight ahead lvi:w \V1:(Collision with pedestrian) lv1-(Passenger car) P2:Pedestrian Dry Dark - lighted roadway IClear RAMP-RT 1A SB TO RT 16 WB Rte 16 W state police _ |Pw201532300566 2015-0A5-008271 
IViz(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) REVERE BEACH PARKWAY / REVERE BEACH 
4133051] 12/21/2015| 5:21 AM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Rear-end lor stopped in traffic IVa:N /V2:N 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway IClear PARKWAY o|state police _|Pw201601200476 2015-0A5-008942 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini 
lvan, panel, pickup, sport utility) with only 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) V3:(Light truck(van, mini-van, 
V1: Travelling straight ahead / V2:Turning 'V2:(Collision with moped) V3:(Collision with |panel, pickup, sport utility) with only four HARRIS STREET / REVERE BEACH PARKWAY 
2689456] 1/31/2011| 6:30 PM REVERE _|Non-fatal injury 3 | 3|Head-on left / V3:Travelling straight ahead IVL:N / V2:E / V3:W motor vehicle in traffic) tires) Wet Dark - lighted roadway IClear |/ WINTHROP AVENUE Rte 16 State police |PW201104501713 2011-0A5-000475 
V1: Slowing or stopped in traffic / \V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Single-unit truck (3-or-more axles)) |/ RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
2701726 _2/19/2011| 6:42 AM REVERE _|Non-fatal injury il d 2|Rear-end V2:Travelling straight ahead Va:e /V2:E 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Daylight Not Reported PKWY Rte 16 State police _|PW201106800707 2011-0A5-000840 
Vi: Backing / V2:Slowing or stopped in V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Single-unit truck (2-axle, 6-tire)) 
2709474) _3/23/2011| 11:50 AM REVERE _|Non-fatal injury q | 2|Rear-end traffic lV1:8 /V2:8 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Daylight IClear HARRIS STREET / REVERE BEACH PARKWAY Local police _|PR201108700320 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport REVERE BEACH PARKWAY Rte 16 E / 
2741239] 6/2/2011|__7:12 PM REVERE _|Non-fatal injury il | 2|Rear-end lor stopped in traffic IVa:N /V2:N 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) utility) with only four tires) Dry Daylight iClear WINTHROP AVENUE State police _|PW201119900109 2011-0A5-002907 
IViz(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
V1: Travelling straight ahead / V2:Making U-| V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) 
2737465|_6/10/2011| 4:00 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Angle turn lV1:8 /v2:8 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Daylight IClear HARRIS STREET Local police _|PR201117300449 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
3372640] 9/28/2011| _9:55 PM REVERE _|Non-fatal injury 2 | 2|Angle straight ahead IVL:N / V2:E V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Dark - lighted roadway Not Reported HARRIS STREET / WINTHROP AVENUE State police _|PW201308400907 2011-0A5-005989 
2853094] 1/1/2012| 8:18 AM REVERE [Not Reported | d 1 [Single vehicle crash Vi: Not reported Vase V1:(Other) lvi-(Passenger car) Wet Daylight IClear REVERE BEACH PARKWAY Rte 16 E State police |PW201200900809 2012-0A5-000005 
Vi: Travelling straight ahead / V2:Travelling V1:(Collision with motor vehicle in traffic) HARRIS STREET / WINTHROP AVENUE / 
3163042) 1/28/2012 3:45 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | t) 2|Angle straight ahead IVi:W /V2:N 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight IClear REVERE BEACH PARKWAY. State police |PW201219101004 2012-0A5-000730 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
2916132) 2/18/2012| 12:49 AM| REVERE _|Non-fatal injury il | 1|Single vehicle crash Vi: Turning right Vase V1:(Collision with highway traffic sign post) |sport utility) with only four tires) Dry Dark - lighted roadway IClear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 E State police _|PW201205300220 2012-0A5-001315 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
Itruck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
V1: Slowing or stopped in traffic / 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) utility) with only four tires) V3:(Light 
'V2:Slowing or stopped in traffic / }V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3376941, _9/1/2012| __3:30 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 3|Rear-end \V3:Travelling straight ahead IVa:E / V2:E / V3:E 1v3:(Collision with motor vehicle in traffic) utility) with only four tires) Dry Daylight IClear REVERE BEACH PARKWAY Rte 16 E State police _|Pw201309100515 2012-0A5-010116 
V1: Slowing or stopped in traffic / V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3250384] 9/3/2012| __9:28 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | t) 2|Rear-end \V2:Travelling straight ahead IVa:N /V2:N 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway [Clear REVERE BEACH PARKWAY State police _|PW201225500221. 2012-0A5-010249 
Vi: Turning left / V2:Travelling straight V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3286149| 10/26/2012| _10:55 PM| REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Angle ahead lVa:e /V2:W 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Not Reported Rte 16 W / WINTHROP AVENUE / State police |PW201231000607 2012-0A5-012365 
Vi:(Collision with light pole or other RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3324577| 12/29/2012| 12:50 AM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 1 [Single vehicle crash Vi: Turning right Va:e post/support) lV1:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway [Cloudy PKWY Rte 16 E State police _|PW201300304105 2012-0A5-014419 
V1: Slowing or stopped in traffic / 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
'V2:Slowing or stopped in traffic / 'V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V3:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3336839| 12/29/2012| 10:15 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 3|Sideswipe, same direction _ |V3:Slowing or stopped in traffic IVA:E / V2:E / V3:E \v3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) lsnow Dark - lighted roadway |Snow/Blowing sand, snow PKWY Rte 16 E State police _|PW201301500113 2012-005-014441 
V1:(Collision with other movable object) RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3359831] 2/10/2013] 5:25 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Sideswipe, same direction _ |V1: Turning left / V2:Turning left lva-w / v2: 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Truck/trailer) Dry Dark - lighted roadway [Clear/Snow PKWY Rte 16 State police _|PW201305600214 2013-0A5-001273 
V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing V1:(Collision with motor vehicle in traffic) RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3368547) 3/13/2013| 3:13 PM REVERE _|Non-fatal injury q | 2|Rear-end lor stopped in traffic VA:e / V2:E 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight [Clear PKWY Rte 16 E State police _|PW201307400511 2013-0A5-002288 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling V1:(Collision with motor vehicle in traffic) RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3373755 _3/15/2013| _1:35 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Angle straight ahead lva:w /V2:S 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight Not Reported PKWY Rte 16 State police |PW201308501305 2013-0A5-002356 
RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3430454] 5/25/2013| 1:02 AM REVERE _|Not Reported t) | 1 Single vehicle crash V1: Travelling straight ahead lVa:N \V1:(Collision with median barrier) lvi-(Passenger car) Wet Dark - lighted roadway |Cloudy/Rain PKWY Rte 16 E state police |PW201315100131 2013-0A5-004574 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3543859|_7/23/2013| 12:05 AM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Angle straight ahead lVa:e /v2:S 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway [Cloudy Rte 16 E State police _|PW201321300130 2013-0A5-007458 
Vi: Not reported /V2:Not reported / IVi-(Passenger car) V2:(Passenger car) RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3562309 8/19/2013] _5:40 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 3|Rear-end \V3:Not reported IVi:8 / V2:8 / V3:8 vaz() V2:() V3:() lv3:(Passenger car) Dry Daylight ICloudy PKWY Rte 16 W State police _|PW201323400304 2013-0A5-008716 
V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing V1:(Collision with motor vehicle in traffic) RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3611438] 10/16/2013 5:20PM REVERE _|Non-fatal injury 2 | 2|Rear-end lor stopped in traffic Va:e / V2: 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dusk [Cloudy PKWY Rte 16 State police _|PW201329600205 2013-0A5-010400 
Vi: Travelling straight ahead / V2:Slowing V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3655070| 10/27/2013| 2:19 AM REVERE _|Non-fatal injury q t) 2|Rear-end lor stopped in traffic lvi:w / v2: 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway IClear HARRIS STREET / REVERE BEACH PARKWAY Local police _|PR201330300524 13-30112-AC 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini-| 
V1: Travelling straight ahead / V2:Turning 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3664862) 11/12/2013| 8:35 AM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Angle left lVa:W /V2:€ 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight [Cloudy PKWY Rte 16 State police _|PW201333701008 2013-0A5-011014 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only WINTHROP AVENUE / REVERE BEACH 
3819731] 2/6/2014] _ 6:20 PM REVERE _|Non-fatal injury 2 | 2|Angle straight ahead lVa:w /V2:S 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Dark - lighted roadway IClear PARKWAY Rte 16 W Local police _|PR201405800529 14-3680-ac 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
V1: Travelling straight ahead / V2:Slowing 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3772277| __3/6/2014| 10:17 AM REVERE _|Property damage only (none injured) | | 2|Rear-end lor stopped in traffic lVa:w / v2: 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight IClear PKWY Rte 16 W State police _|PW201408400526 2014-0A5-001718 
V1: Travelling straight ahead / V2:Turning V1:(Collision with motor vehicle in traffic) RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3772290] 3/20/2014] __5:05 PM REVERE _|Non-fatal injury il | 2|Angle left lVa:W /V2:€ 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight IClear PKWY Rte 16 W State police _|PW201408400535 2014-0A5-002060 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini- 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
3868064 6/18/2014| 9:22 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | t) 2|Angle straight ahead Va:e /V2:E 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Dark - lighted roadway IClear REVERE BEACH PARKWAY Rte 16 E State police |PW201418300120 2014-0A5-004384 
IVi-(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini 
V1: Slowing or stopped in traffic / \V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3863279| 6/20/2014] 11:40 AM REVERE _|Non-fatal injury q | 2|Rear-end V2:Travelling straight ahead lVa:w /v2:w 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight [Clear PKWY Rte 16 W State police _|PW201417600512 2014-005-004425 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Winthrop Avenue at Revere Beach Pkwy/Har 


Street 


Iva: Slowing or stopped in traffic / 


V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 


IViz(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) 


3928684] 8/30/2014| 11:35 PM 6|REVERE _|Non-fatal injury Rear-end V2:Travelling straight ahead lVa-w / v2: 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway IClear RAMP-RT 1A SB TO RT 16 WB Rte 16 W State police |PW201425200231 2014-0A5-006566 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling V1:(Collision with motor vehicle in traffic) RAMP - BURBANK HWY TO REVERE BEACH 
3963173| 10/9/2014] 11:51 PM 4|REVERE _|Property damage only (none injured) Head-on straight ahead lVa:e /V2:W 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway IClear PKWY Rte 16 E State police _|Pw201429001515 2014-0A5-007636 
IVi-(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
Vi: Turning left / V2:Travelling straight V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) REVERE BEACH PARKWAY / RAMP-RT 16 EB 
3999867| 12/25/2014| 11:05 PM 4REVERE _|Non-fatal injury lAngle ahead lVa:e /V2:W 1V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Not Reported ITO RTS 14/60 WB Rte SR16 E / State police _|PWw201502900810 2014-0A5-009384 
IVi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
Vi: Travelling straight ahead / V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
4031744] 12/30/2014] _7:13 PM 2|REVERE __|Non-fatal injury ISideswipe, same direction _ [V2:Overtaking/passing 1v2:(Collision with motor vehicle in traffic) utility) with only four tires) Dry Dark - lighted roadway [Clear/Unknown JRAMP-RT 16 EB TO RTS 14/60 WB Rte 16 E Local police _|PR201500700826 14-38557-AC 


data was 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


North Shore Road at Winthrop Avenue 


Crash Number | Crash Date | Crash Time Weekday City/Town Crash Severity Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | Number of Vehicles Manner of Collision Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Travel Directions Most Harmful Events Vehicle Configuration Non Motorist Type Road Surface Ambient Light Weather Condition Roadway Distance And Direction From Intersection | Police Agency RMV Document # Report IDs 
Vi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mi 
lVi: Slowing or stopped in traffic / lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only NORTH SHORE ROAD / REVERE BEACH 
4099404] 10/19/2015| _5:25 PM REVERE _|Property damage only (none injured) | ) 2|Rear-end lv2:Travelling straight ahead lva-w /v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight Clear PARKWAY Rte SR145 N O|state police _|PW201529600177 2015-0AS-007587 
lVi: Slowing or stopped in traffic / lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
4031960] _4/3/2015| _ 10:30 PM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2|Rear-end lv2:Travelling straight ahead Vva:w /v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _[V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Wet Dark - lighted roadway Rain REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N o|state police _|Pw201510500307 2015-0A5-002123 
\Va:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
lvi: Travelling straight ahead / V2:Travelling lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3995877 _1/9/2015|__7:04 PM REVERE _|Non-fatal injury 1 | 2|sideswipe, same direction straight ahead Van / V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) ity) with only four tires) Dry Dark - lighted roadway (Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 E ofstate police _|Ppw201502001307 2015-0A5-000192 
lvi: Travelling straight ahead / V2:Turning lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) NORTH SHORE ROAD / REVERE BEACH 
4000888] _1/24/2015| 12:02 AM| REVERE _|Property damage only (none injured) o| 0) 2|Angle left Va:w /v2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _[V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear PARKWAY Rte SR145 N O|state police _[Pw201503300703 2015-0A5-000510 
lVi: Turning left / V2:Travelling straight lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
4012494) 2/14/2015| 3:05 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2|Sideswipe, opposite direction _ [ahead ae /V2:W lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Not Reported / Rte 145 o|state police _|pw201505600705 2015-0A5-000967 
Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
IVa: Turning left / V2:Travelling straight !V1:(Collision with motor vehicle in traffic) [sport utility) with only four tires) INORTH SHORE ROAD / REVERE BEACH 
4059104] 6/16/2015] _ 12:30 PM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2|Angle lahead Van / V2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) P3:Other non-motorist (wheelchair, etc.) [Dry Daylight Clear PARKWAY Rte SR145 N O|state police _|pw201519400908 2015-0A5-004283 
lvi: Travelling straight ahead / V2:Slowing lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
lor stopped in traffic / V3:Slowing or lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) 
2701725| 2/18/2011] __7:47 PM REVERE _|Non-fatal injury 3 0) 3|Rear-end stopped in traffic Vase / V2:€ / V3:E lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V3:(Passenger car) Wet Dark - lighted roadway [Cloudy Rte 145 [state police _[Pw201106800706 2011-0A5-000813 
Va:() V2:(Light truck(van, mini-van, panel, INORTHSHORE ROAD / REVERE BEACH 
2725710| 5/19/2011] __7:50 PM REVERE _|Not Reported o| o| 2|Rear-end lV1: Not reported / V2:Not reported Vas /V2:8 lva:() v2: pickup, sport utility) with only four tires) Unknown __|Unknown Clear PARKWAY Local police _[PR201114500409 
IVa: Changing lanes / V2:Travelling straight lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) 
2731101) 6/10/2011) _11:25 AM REVERE _|Non-fatal injury q o| 2|Angle lahead lva:e /V2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Istate police _[Pw201116400117 2011-0A5-003085 
Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
IVa: Turning left / V2:Travelling straight lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N / 
2802130| 11/21/2011) __5:30 PM REVERE _|Property damage only (none injured) o| 0) 2|Angle lahead Van / v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear INORTHSHORE ROAD lstate police [Pw201132700201 2011-0A5-007174 
\Va:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
lvi: Travelling straight ahead / V2:Travelling lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
2829481) 12/11/2011] __2:10 AM REVERE __|Property damage only (none injured) o| t) 2\Rear-end straight ahead Vva:w /v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _ utility) with only four tires) Dry Dark - lighted roadway Clear Rte 145 W / NORTHSHORE ROAD lstate police _[Pw201134800208 2011-0A5-007562 
lVi: Travelling straight ahead / V2:Changing lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
2839527| 12/23/2011) 12:10 PM REVERE __|Property damage only (none injured) o| | 2|sideswipe, same direction lanes Vase / V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight [Cloudy REVERE BEACH PARKWAY lstate police [pw201136400213 2011-0A5-007850 
\Va:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
\Vi: Travelling straight ahead / V2:Travelling lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S / 
3155870| 12/24/2011) __3:01 PM REVERE __|Property damage only (none injured) o| t) 2|Angle straight ahead Vas / V2:€ lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) utility) with only four tires) Dry Daylight Clear INORTHSHORE ROAD lstate police _[Pw201218400604 / PW201308401035 __|2011-0A5-007866 / 2011-0A5-007866 
\Va:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini-| 
lVi: Entering traffic lane / V2:Travelling lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
2937671) 3/2/2012) __8:37 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2|Angle straight ahead IVa:N /V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Wet Daylight (Cloudy REVERE BEACH PARKWAY lstate police [pw201206500224 2012-0A5-001689 
lVi: Turning left / V2:Travelling straight lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3002964] 3/15/2012) __1:25 PM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2|Angle lahead Va:w /V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Istate police _[Pw201207900504 2012-0A5-002161 
Iva: Changing lanes / V2:Slowing or stopped lv:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3168288| 3/22/2012| _4:33 PM REVERE _|Property damage only (none injured) o| 0) 2|Sideswipe, same direction in traffic Vase / V2:6 lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight (Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S [state police _[Pw201219300904 2012-0A5-002390 
lvi: Travelling straight ahead / V2:Turning lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3376893] 4/25/2012| _9:50 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| t) 2|Angle left V1:E / V2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 [State police _ |Pw201309100607 2012-0A5-003534 
IVi: Slowing or stopped in traffic / lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 W / 
3138860| 5/22/2012) 11:08 AM REVERE _|Not Reported o| o| 2|Rear-end lv2:Travelling straight ahead Vva:w /v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _[V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Wet Daylight Rain INORTHSHORE ROAD lstate police [Ppw201217000232 2012-0A5-004391 
IVa: Turning left / V2:Travelling straight lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3293920| 11/22/2012] __4:54 AM REVERE _|Non-fatal injury 1 | 2|Angle ahead Vva:w /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway [Cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 lstate police _[Pw201233200902 2012-0A5-013247 
lVi: Travelling straight ahead / V2:Changing lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3322795| 12/11/2012| 8:25 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| t) 2|Sideswipe, same direction lanes lVace /V2:e lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight [Cloudy REVERE BEACH PARKWAY O feet E of [state police _[pw201236600406 2012-0A5-013906 
[Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) 
3356230| 2/19/2013| _8:44 PM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2|Sideswipe, same direction IVa: Turning left / V2:Making U-turn VA:E / V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Wet Dark - lighted roadway Rain REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S [State police _ |pw201305100604 2013-0A5-001542 
\Va:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
lVi: Travelling straight ahead / V2:Travelling lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3361731] 2/20/2013| _ 8:20 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| t) 2|Angle straight ahead Va:w /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) ity) with only four tires) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY [state police _[Ppw201305901334 2013-0A5-001567 
|Vi: Slowing or stopped in traffic / lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3375574] 3/22/2013, __1:45 PM REVERE __|Property damage only (none injured) o| | 2|Rear-end lv2:Travelling straight ahead lva-w /v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight [Cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte 16 W Istate police _[Pw201308701329 2013-0A5-002576 
lVi: Slowing or stopped in traffic / lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3491171) 5/26/2013) _12:35 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| t) 2\Rear-end lv2:Slowing or stopped in traffic Vva:w /v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear/Cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 Istate police _[Pw201318300503 2013-0A5-004607 
lV: Slowing or stopped in traffic / lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Unknown heavy 
3476534] 6/9/2013, __5:40 AM REVERE __|Property damage only (none injured) o| t) 2\Rear-end lv2:Travelling straight ahead Vva:w /v2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck, cannot classify) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N Istate police [Pw201317501301 2013-0A5-005313 
\Va:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lVi: Travelling straight ahead / V2:Travelling lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) 
3584870| 8/27/2013) 11:13 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2|Angle straight ahead va:w /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Daylight Not Reported REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 W Istate police [pw201325400217 2013-0A5-009023 
Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lVi: Turning left / V2:Travelling straight lV1:(Collision with motor vehicle in traffic) [sport utility) with only four tires) 
3584003| _9/5/2013| _ 9:25 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2|Angle lahead Vae /V2:W lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Wet Daylight [Cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 W [state police _[pw201325300549 2013-0A5-009303 
3600490] 9/30/2013, _5:00 PM REVERE _|Non-fatal injury 1 | 1|Single vehicle crash lvi: Slowing or stopped in traffic Iva: lv1:(Collision with pedestrian) lva:(Passenger car) P2:Pedestrian Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 lstate police [pw201327500506 2013-0A5-010043 
lvi:(Collision with cyclist (bicycle, tricycle, P2:Pedalcyclist (bicycle, tricycle, unicycle, 
3603989| 10/5/2013| 10:12 PM REVERE _|Non-fatal injury 1 | 1|Angle lvi: Travelling straight ahead vas lunicycle, pedal car)) \Va:(Passenger car) pedal car) Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 Istate police _ [pw201328100302 2013-0A5-010169 
\Va:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
3630037| 10/24/2013] _3:28 PM REVERE _|Non-fatal injury 1 | 1|Single vehicle crash lvi: Travelling straight ahead Vas lv1:(Collision with pedestrian) sport utility) with only four tires) P1:Pedestrian Dry Daylight Clear |/ REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 lstate police _[Pw201330400315 2013-0A5-010570 
3626645| 10/27/2013] __2:19 AM REVERE _|Property damage only (none injured) o| o| 1|Single vehicle crash IVa: Turning right vas lv1:(Collision with tree) Va:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S Istate police [pw201330300603 2013-0A5-010623 
lvi:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3675834] 12/3/2013, __9:14 PM REVERE _|Property damage only (none injured) o| | 2\Head-on IVa: Turning left / V2:Not reported Vase /V2:w lv2:() Va:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 lstate police [pw201334400128 2013-0A5-011539 
Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) V3:(Light truck(van, mi 
IVi: Turning left / V2:Turning left / 1v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
3712549| 12/19/2013] __9:53 PM REVERE _|Non-fatal injury 3 o| 3|Angle lv3:Travelling straight ahead IVa:e /V2:E / V3:N lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 lstate police _[Ppw201400900520 2013-0A5-011982 
\Va:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
lVi: Travelling straight ahead / V2:Turning lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3716768) 1/14/2014) _7:55 PM REVERE _|Property damage only (none injured) o| t) 2|Angle left Vas / V2: lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) utility) with only four tires) Wet Dark - roadway not lighted _ [Rain Rte 145 N Istate police _[pw201402100642 2014-0A5-000341 
Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lvi: Travelling straight ahead / V2:Slowing lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) 
3732542) 2/7/2014) _12:15 AM REVERE __|Property damage only (none injured) o| | 2|Sideswipe, same direction lor stopped in traffic Va:N / V2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N Istate police _[Ppw201404302916 2014-0A5-000954 
\Va:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
IVa: Turning left / V2:Travelling straight lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3772274] 3/5/2014|__9:36 PM REVERE __|Property damage only (none injured) o| t) 2|Angle ahead Vae /V2:w lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) ity) with only four tires) Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 E Istate police _[Pw201408400525 2014-0A5-001704 
lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mi 
lVi: Travelling straight ahead / V2:Turning lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
3772281) 3/10/2014] __ 6:55 AM REVERE __|Property damage only (none injured) o| | 3|Sideswipe, opposite direction _|left / V3:Turning left Va:w /V2:N /V3:N lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) V3:(Passenger car) Wet Dawn Snow REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 [state police _[pw201408400362 2014-0A5-001800 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
North Shore Road at Winthrop Avenue 


lV: Turning left / V2:Travelling straight 


1v1:(Collision with motor vehicle in traffic) 


[Vi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mi 
van, panel, pickup, sport utility) with only 


3772282| 3/11/2014] _7:35 PM REVERE __|Non-fatal injury 2|angle ahead lva:s / V2:N lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [four tires) Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 IState police _|pw201408400529 2014-0A5-001838 
Viz(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
lV: Travelling straight ahead / V2:Slowing lV1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S / 
3845941] 3/19/2014] _1:55 PM REVERE _|Property damage only (none injured) 2|Rear-end lor stopped in traffic Vi: / V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear INORTHSHORE ROAD Local police _|PR201407000347 114-7567-AC 
IV1:(Collision with light pole or other \V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
3788924] 3/29/2014] 4:51 PM REVERE _|Property damage only (none injured) 1|Single vehicle crash IVa: Turning right Vas post/support) sport utility) with only four tires) Wet. Daylight Cloudy/Rain REVERE BEACH PARKWAY Rte UNKNOW. [State police _|Pw201410401005 2014-0A5-002292 
\V1:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mit 
lV: Turning left / V2:Travelling straight 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
3802863| 5/12/2014] 1:24 AM REVERE _|Property damage only (none injured) 2|angle ahead Vi: /V2:W lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) [four tires) Dry Dark - lighted roadway Clear Rte 145 N lState police _|pw201413901018 2014-0A5-003270 
IV: Turning left / V2:Travelling straight IV1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3868051| 6/30/2014] _9:35 PM REVERE _|Non-fatal injury 2|angle lahead lva:w /v2:s lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 [State police _|pw201418300215 2014-0A5-004843 
\V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
lV: Travelling straight ahead / V2:Turning 1V1:(Collision with motor vehicle in traffic) |truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3910545] 8/8/2014] __ 2:37 PM REVERE _|Property damage only (none injured) 2|Head-on left IVA:N / V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _ utility) with only four tires) Dry Daylight Not Reported REVERE BEACH PARKWAY Rte UNKNOW. [State police _|pw201423200817 2014-0A5-005900 
\Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
\Vi: Travelling straight ahead / V2:Turning !V1:(Collision with motor vehicle in traffic) [sport utility) with only four tires) REVERE BEACH PARKWAY Rte SR145 S / 
3979937| 11/28/2014] _ 12:23 PM REVERE _|Property damage only (none injured) 2|angle left Va: / V2:E lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear NORTH SHORE ROAD [State police _|pw201433901116 2014-0AS-008798 
lV1:(Collision with cyclist (bicycle, tricycle, P2:Pedalcyclist (bicycle, tricycle, unicycle, INORTH SHORE ROAD / REVERE BEACH 
3990204] 12/15/2014] 11:15 AM REVERE _|Non-fatal injury 1Angle lV1: Travelling straight ahead lva:w lunicycle, pedal car) V1:(Passenger car) pedal car) Dry Daylight Clear PARKWAY Rte SR145 N [State police |Pw201500600420 2014-0A5-009173 
\V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling lV1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3997015] 12/25/2014] __1:58 AM REVERE —_|Unknown 2|Angle straight ahead Vis /V2:S !v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1-(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway (Cloudy/Clear INORTH SHORE ROAD Local police _|PR201500500136 {14rev-38033-ac 


[This data was 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
Tomasello Drive at Winthrop Avenue 


Crash Number | Crash Date | Crash Time | City/Town Crash Severity Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | Number of Vehicles | Manner of Collision Vehicle Action Prior to Crash Vehicle Configuration Non Motorist Type Road Surface | Ambient Light Weather Condition Roadway Distance And Direction From Intersection | Police Agency RMV Document # Report IDs 
ial ; F F , V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, ; 
4007248 REVERE | Property damage only (none injured) 0 0 1 Single vehicle crash V1: Travelling straight ahead pratt ; 0 Snow Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S 0 State police Pw201504801214 2015-0A5-000723 
sport utility) with only four tires) 
2/3/2015| 3:55PM 
V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
4009384 REVERE | Property damage only (none injured) 0 0 2 Angle V1: Other /V2:Travelling straight ahead | *P y) with only es) V23(Ug 0 Dry Dark - lighted roadway Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N 0 State police Pw201505000127 2015-0A5-001043 
truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
siisfvis| ~/ses pen utility) with only four tires) 
V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
V1: Travelling straight ahead / V2:Slowi sport utility) with only four tires) V2:(Light 
4017909 REVERE | Property damage only (none injured) 0 0 2 Angle taelling staight ahead / N2istowing ar) ‘50 'y) with only res) V2:(Lie! 0 Ice Dark - lighted roadway |Snow/Blowing sand, snow! REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N 0 State police PW201506800411 2015-0A5-000899 / 2015-0A5-000899 
stopped in traffic truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
SAapois|’ “est ai utility) with only four tires) 
V1: Slowing or stopped in traffic / V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
4022262 REVERE Non-fatal injury 1 0 3 Rear-end V2:Travelling straight ahead / V3:Slowing or | V3:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 0 Dry Daylight Not Reported REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N 0 State police Pw201507900118 2015-0A5-001558 
Styatis| a Stas eel stopped in traffic sport utility) with only four tires) 
2015-0A5-003352 / 2015-0A5-003352 
4044436 REVERE | Property damage only (none injured) 0 0 1 Single vehicle crash V1: Turning right V1:(Passenger car) 0 Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S 0 State police | PW201514600933 / PW201514600933 / / 
2015-0A5-003352 / 2015-0A5-003352 
5/18/2015| _6:35 PM 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelli 
4068467 REVERE Non-fatal injury 1 0 2 Angle e pie tied raven) va:(Passenger car) V2:(Passenger car) 0 Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N 0 State police Pw201521500330 2015-0A5-005345 / 2015-0A5-005345 
7/20/2015| _8:45 AM 
V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelli t utility) with only four tires) V2:(Light 
4072249 REVERE Non-fatal injury 1 0 2 Angle cavelling eiaight aliead J arTeavelling | .SoOK utiihy) wit Gnly tour Gres) V2(Ue P3:Other non-motorist (wheelchair, etc.) Dry Daylight Cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S 0 State police PW201522500311 2015-0A5-005889 
straight ahead truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
ajapiois |“ anseAM utility) with only four tires) 
V1: Travelling straight ahead / V2:Enteri 2015-0A5-008917 / 2015-0A5-008917 
4125931 REVERE Non-fatal injury 1 0 2 Angle ravelling straight ahead /V2:Entering | 1 (p.-cenger car) V2:(Passenger car) 0 Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S 0 State police PW201536200167 / / 
traffic lane 2015-0A5-008917 
12/20/2015] 9:30AM 
Viz(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
V1: Turning left / V2:Travelling straight sport utility) with only four tires) 
2679669| _1/7/2011| 10:25 AM|REVERE _| Property damage only (none injured) 2|Angle ahead \v2:(Passenger car) Dry Daylight Not Reported REVERE BEACH PARKWAY State police _|Ppw201101300119 2011-0A5-000082 
\V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
V1: Turning left /V2:Travelling straight —_|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport TOMESELLO WAY / REVERE BEACH 
2820644| 11/18/2011] _ 9:28 AM|REVERE _|Non-fatal injury 2|Angle ahead utility) with only four tires) Dry Daylight Clear PARKWAY Rte 145 $ state police _|pw201133900211 2011-0A5-007115 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3376953] 10/12/2012] _9:25 PM|REVERE _| Property damage only (none injured) 2|Angle straight ahead \V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway _|Clear WINTHROP PARKWAY Rte 145 N State police _|pw201309100715 2012-0A5-011781 
\V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
3453053| _ 6/3/2013| _ 5:50 PM|REVERE _| Property damage only (none injured) 1Single vehicle crash _|V1: Turning right sport utility) with only four tires) Dry Daylight Cloudy Rte 145 State police _|pw201316400616 2013-0A5-005039 
P2:Pedaleyclist (bicycle, tricycle, unicycle, REVERE BEACH PARKWAY Rte SR145 E/ 
3541155|_7/24/2013| _4:15 PM|REVERE _|Non-fatal injury 1 Angle V4: Turning right \V1:(Passenger car) pedal car) Dry Daylight Clear UNKNOWN state police _ |pw201321100228 2013-0A5-007553 
REVERE BEACH PARKWAY Rte SR145 5 / 
3603387| 9/27/2013] 4:00 PM|REVERE _| Property damage only (none injured) 1|Single vehicle crash _|V1: Travelling straight ahead V1:(Passenger car) Dry Daylight Clear UNNAMED ROAD State police _ |pw201328001018 2013-0A5-009962 
3826855] 1/11/2014] 6:18 PM|REVERE __[Not Reported 1|Single vehicle crash __[V1: Travelling straight ahead Vi-(Passenger car) P2:Pedestrian Wet Dark - lighted roadway __|Rain/Fog, smog, smoke | REVERE BEACH PARKWAY Local police __|PR201402400227 14-1178-AC 
V1: Travelling straight ahead / V2:Turning 
3830022| 5/29/2014] 10:45 AM|REVERE _|Non-fatal injury 2|Angle left \V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte SR145 / state police _ |pw201416100507 2014-0A5-003757 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling 
3842143| 6/10/2014] _5:09 AM|REVERE _|Non-fatal injury 2|Angle straight ahead \V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Wet Dawn Cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte SR145 / State police _ |pw201416400413 2014-0A5-004139 
V1: Travelling straight ahead / V2:Entering 
3959853| 9/22/2014] _2:30 PM|REVERE _|Non-fatal injury 2|Angle traffic lane \V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte SR145 / State police _|pw201428900546 2014-0A5-007136 
V1: Travelling straight ahead / V2:Travelling REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 E / 
3971139] 10/22/2014] _1:35 PM|REVERE _| Property damage only (none injured) 2|Angle straight ahead \V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Wet Daylight Cloudy WINTHROP AVENUE State police _|pw201431700624 2014-0A5-007925 
V1: Changing lanes / V2:Travelling straight 
3976529| 11/21/2014] _4:50 PM|REVERE _| Property damage only (none injured) 2|Rear-end ahead \V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway _|Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N state police _|pw201432900317 2014-0A5-008647 
\V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, REVERE BEACH PARKWAY Rte SR145 S / 
3997021) 12/23/2014] _6:13 AM|REVERE _|Non-fatal injury 1|Head-on V4: Turning left sport utility) with only four tires) P2:Pedestrian Wet Dark- lighted roadway _ [Rain FURLONG DRIVE Local police _|PR201500500140 14rev-37809-ac 
This data was 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
Crescent Avenue at Bennington Street 


Crash Number | Crash Date | Crash Time | City/Town Crash Severity Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | Manner of Collision Vehicle Action Prior to Crash Most Harmful Events Vehicle Configuration Non Motorist Type | Road Surface Ambient Light Weather Condition Roadway Distance And Direction From Intersection | Near Intersection Roadway | Police Agency | RMV Document # | Report IDs 
V1: Travelling straight ahead / V2:Turning | V1:(Collision with motor vehicle in traffic 15rev- 
4064500 REVERE Non-fatal injury 1 0 Angle eee / . (coll ; eee ic) | as(Passenger car) V2:(Passenger car) 0 Dry Daylight Clear BENNINGTON STREET / CRESCENT AVENUE 0 0 Local police | PR201519500138 
left V2:(Collision with motor vehicle in traffic) 20162-ac 
6/30/2015| __7:24 AM 
3392192 3/12/2013| 8:03 PM|REVERE _|Non-fatal injury O|Head-on Vi: Travelling straight ahead \V1:(Collision with pedestrian) V1:(Passenger car) P2:Pedestrian Wet Dark - lighted roadway _ [Rain BENNINGTON STREET Local police |PR201308000349 |13-6393 
\V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
V1: Travelling straight ahead / V2:Turning _|V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
3126020| 4/12/2012] _2:28 PM|REVERE _|Non-fatal injury oAngle left \V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _ utility) with only four tires) Wet Daylight Rain BENNINGTON STREET CRESCENT AVENUE Local police _|PR201211000138 
V1: Entering traffic lane / V2:Travelling \V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
2749393| 7/26/2011] _5:20 PM|REVERE _|Property damage only (none injured) o|Angle straight ahead \V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _[V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear CRESCENT AVENUE / BENNINGTON STREET Local police _|PR201121400645 
Iv: Slowing or stopped in traffic / \V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
2738079| 6/14/2011] _ 3:20 PM|REVERE _|Not Reported o|Rear-end 1V2:Travelling straight ahead \V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|v4:() V2:() Dry Daylight Cloudy BENNINGTON STREET Local police _|PR201118100140 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
Bennington Street at Winthrop Avenue/State Road 


Crash Number | Crash Date | Crash Time | City/Town Crash Severity Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | Number of Vehicles Manner of Collision Most Harmful Events Vehicle Configuration Non Motorist Type Road Surface Ambient Light Weather Condition Roadway Distance And Direction From Intersection | Near Intersection Roadway | Police Agency RMV Document # Report IDs 
\V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
4029015] 2/18/2015] _8:15 PM|REVERE _|Non-fatal injury | 0 2) Angle }V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Snow Dark - lighted roadway Cloudy WINTHROP AVENUE | O[Local police _|PR201509100135, 15rev-5532-ac 
\V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) V2:(Light 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|truck(van, mini-van, panel, pickup, sport 
2733403] 6/10/2011] 11:30 PM|REVERE _|Property damage only (none injured) 0 ) 2) Angle \V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _ utility) with only four tires) Dry Dark - lighted roadway Clear STATE ROAD / WINTHROP AVENUE Local police _|PR201116800341 
P2:Pedestrian / P3:Pedestrian / 
2757220| 8/4/2011] 11:30 PM|REVERE _|Non-fatal injury 1 oO 1|Sideswipe, same direction \V1:(Collision with pedestrian) \V1:(Passenger car) P4:Pedestrian Dry Dark - roadway not lighted _|Clear STATE ROAD WINTHROP AVENUE Local police _|PR201123800125 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) BENNINGTON STREET / WINTHROP 
2790854] 10/15/2011] 12:59 AM|REVERE _|Non-fatal injury 2 oO 2|Angle }v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Wet Dark - lighted roadway Cloudy/Rain JAVENUE Local police _|PR201129700145 
STATE ROAD / WINTHROP AVENUE / 
2812488] 11/18/2011] _5:00 PM|REVERE _|Non-fatal injury 1 ty) 1|Single vehicle crash \V1:(Collision with median barrier) \V1:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear BENNINGTON STREET Local police _|PR201131400726 
Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _ sport utility) with only four tires) 
3168289] 3/23/2012] _3:10 PM|REVERE _|Property damage only (none injured) 0 oO 2|Rear-end }V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear STATE ROAD Rte 145 WINTHROP AVENUE State police _ |PW201219300714 2012-0A5-002434 
}V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|sport utility) with only four tires) V2:(Single- 
3069205] 5/1/2012] 11:55 AM|REVERE _|Not Reported 0) 0 2) Angle 1v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|unit truck (2-axle, 6-tire)) Wet Daylight Cloudy/Rain STATE ROAD Rte 145 E WINTHROP AVENUE State police _ |PW201213000406 2012-0A5-003682 
)V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _ sport utility) with only four tires) WINTHROP AVENUE / BENNINGTON 
3243283] 8/1/2012] _8:45 AM|REVERE _|Property damage only (none injured) 0 ) 2|Sideswipe, same direction \v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Unknown heavy truck, cannot classify) Dry Daylight Clear/Other STREET Local police _|PR201223300118 
}V1:(Collision with light pole or other \V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
3229836 8/7/2012] 12:35 AM|REVERE _|Property damage only (none injured) 0 ty) 1|Single vehicle crash post/support) sport utility) with only four tires) Dry Dark - lighted roadway Not Reported STATE ROAD Rte 145 E WINTHROP AVENUE State police _ |PW201222000223 2012-0A5-008648 
3276342] _9/6/2012| _7:-44 AM|REVERE _|Non-fatal injury 1 0 T[Angle [Vi:{Collision with pedestrian) Vi:(Passenger car) P3:Pedestrian Dry Daylight Clear WINTHROP AVENUE Local police _ [PR201225600205 
3349345| 10/28/2012| 11:14 PM|REVERE _|Non-fatal injury 1 0 [Single vehicle crash [Vi:(Collision with pedestrian) Vi:(Passenger car) P2:Pedestrian Wet Dark - lighted roadway Rain/Cloudy BENNINGTON STREET Local police _ [PR201301001004 12-581341-AC 
3368398] 1/10/2013| 5:13 PM|REVERE _|Non-fatal injury 1 0 [Unknown [Vi:(Collision with pedestrian) Vi:(Passenger car) P2:Pedestrian Dry Dark - lighted roadway Clear STATE ROAD Local police _ [PR201302800143 13-858 
\Vi:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
sport utility) with only four tires) 
}V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V2:(Passenger car) V3:(Light truck(van, mini-| 
'v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
3370528] 1/24/2013] _3:45 PM|REVERE _|Non-fatal injury 3 ) 3|Head-on 'v3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight Clear BENNINGTON STREET Local police _|PR201303200113 13-1947 
}V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
3368854] _2/1/2013| 8:09 AM|REVERE _|Property damage only (none injured) 0 oO 1|Single vehicle crash }V1:(Collision with pedestrian) sport utility) with only four tires) P2:Pedestrian Dry Daylight Clear WINTHROP AVENUE WASHINGTON AVENUE Local police _|PR201303800144 13-2712-AC 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3543146] 7/26/2013| 11:51 AM|REVERE _|Property damage only (none injured) 0 oO 2|Rear-end }V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Wet Daylight Cloudy/Rain WINTHROP AVENUE Local police _|PR201321100301 13-20290-AC 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) WINTHROP AVENUE / BENNINGTON 
3589834] _9/7/2013| _9:40 PM|REVERE _|Non-fatal injury | oO 2|Angle }V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway Clear STREET Local police _|PR201325500327 13-24894-ac 
\V1:(Light truck(van, mini-van, panel, pickup, 
3730850] 12/9/2013] _8:35 AM|REVERE _|Non-fatal injury 1 oO 1|Angle /V1:(Collision with pedestrian) sport utility) with only four tires) Wet Daylight Cloudy/Rain WINTHROP AVENUE Local police _|PR201335200210 13-34555-ac 
3763059| _1/8/2014| 1:10 PM|REVERE _|Non-fatal injury 1 0 T[Angle [Vi:(Collision with pedestrian) Vi:(Passenger car) P2:Pedestrian Dry Daylight Clear WINTHROP AVENUE STATE ROAD Local police _[PR201402300715 14-831-AC 
3809254] 5/23/2014] 12:10 AM|REVERE _|Property damage only (none injured) 0 oO 1|Single vehicle crash \V1:(Collision with curb) \V1:(Passenger car) Wet Dark - lighted roadway Not Reported STATE ROAD Rte 145 E WINTHROP AVENUE State police _ |PW201414700515 2014-0AS-003541 
[Vi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini} 
'V1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only STATE ROAD / WINTHROP AVENUE / 
3949767| 9/6/2014] 11:44 AM|REVERE _|Non-fatal injury 3 oO 2|Rear-end \v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight Clear/Other DONNELLY SQUARE Local police _|PR201425400321 14-26724-AC 
Vi:(Collision with motor vehicle in traffic) 
}V2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V41:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
4002971] 11/21/2014] _7:08 PM|REVERE _|Property damage only (none injured) 0 o 3]Angle v3:() }v3:(Unknown vehicle configuration) Dry Dark - lighted roadway Clear WINTHROP AVENUE STATE ROAD Local police __|PR201434900408 14REV-34595-AC 


This data was 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 
Winthrop Avenue at Revere Beach Parkway 


Crash Number Crash Date Crash Time Locality Crash Severity Number of NonFatal Injuries | Number of Fatal Injuries | Number of Vehicles | Manner of Collision Vehicle Action Prior to Crash Most Harmful Events Vehicle Configuration Non Motorist Type | Road Surface Ambient Light Weather Condition Roadway Distance And Direction From Intersection Near Intersection Roadway Police Agency | RMV Document # Report IDs 
|Vi:(Collision with light pole or other 
3715058| 1/8/2014 12:14 PM|REVERE REVERE Property damage only (none injured) o| o| 1|Single vehicle crash _|V1: Travelling straight ahead post/support) Va:(Passenger car) [slush Daylight Clear WINTHROP AVENUE REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 _|State police _[PW201401500511 |2014-0A5-000184 
\Vi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini| 
\Va: Slowing or stopped in traffic / lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
4042526 5/11/2015] 8:50 AM|REVERE REVERE Property damage only (none injured) o| | 2|Rear-end \v2:Travelling straight ahead [v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight (Cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S State police _ |Pw201513900349 |2015-0A5-003108 
\Viz(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini-| 
\Vi: Slowing or stopped in traffic / IV1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 
2680657| 1/8/2011 10:55 PM|REVERE REVERE Property damage only (none injured) o| | 2|Angle \v2:Travelling straight ahead [v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Wet Dark - lighted roadway _|Not Reported Rte 145 N / WINTHROP AVENUE State police _|PW201101800306 |2011-0A5-000111 
\Vi: Travelling straight ahead /V2:Turning _|V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
3441491] 5/30/2013] 3:00 PM|REVERE REVERE Property damage only (none injured) o| | 2\Rear-end right lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _[V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Local police _|PR201315600116 |13-14129-ac 
\V1: Travelling straight ahead /V2:Slowing _|V1:(Collision with motor vehicle in traffic) 
lor stopped in traffic / V3:Slowing or lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V1:(Passenger car) V2:(Passenger car) 
4063777 7/7/2015 12:35 PM|REVERE REVERE Non-fatal injury 1 | 3|Rear-end stopped in traffic lv3:(Collision with motor vehicle in traffic) _|V3:(Passenger car) Dry Daylight (Cloudy REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S WINTHROP AVENUE State police _|pw201520200142 |2015-0A5-004947 
REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 / 
3154672 6/25/2012| 2:15 AM|REVERE REVERE Property damage only (none injured) o| t) 1|Single vehicle crash__|V1: Turning left lv1:(Collision with curb) va:(Passenger car) Dry Dark - lighted roadway _|Clear WINTHROP AVENUE / State police _|Pw201218000228 |2012-0A5-006080 
\Vi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini-| 
V1: Slowing or stopped in traffic / lv1:(Collision with motor vehicle in traffic) _|van, panel, pickup, sport utility) with only 2015-0A5-002346 / 2015-0A5-002346 / 
4034219 4/13/2015] 10:10 AM|REVERE REVERE Non-fatal injury 2 o| 2|Rear-end [v2:Slowing or stopped in traffic lv2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 S WINTHROP AVENUE State police |Pw201511200752 |2015-0A5-002346 
\Vi:(Passenger car) V2:(Light truck(van, mini-| 
Vi: Travelling straight ahead /V2:Turning _|V1:(Collision with motor vehicle in traffic) van, panel, pickup, sport utility) with only 
4112648 11/18/2015] 10:10 AM|REVERE REVERE Property damage only (none injured) o| | 2|angle left [v2:(Collision with motor vehicle in traffic) _|four tires) Dry Daylight Clear REVERE BEACH PARKWAY Rte 145 N State police |Pw201532400198 |2015-0A5-008268 


[SELECT [Crash Number], [Crash Date], [Crash Time], [Crash Hour], [City/Town], [Locality], [RPA Abbreviation], 
[MassHighway District], [Crash Severity], [Maximum Injury Severity Reported], [Number of NonFatal Injuries], 
[Number of Fatal Injuries), [Number of Vehicles], [Manner of Collision], [Vehicle Action Prior to Crash], [Vehicle Travel 


Directions}, [First Harmful Event], [First Harmful Event Location], [Most Harmful Events], [Vehicle Sequence of Events], 
[Vehicle Configuration], [FMSCA Reportable], [Age of Driver - Youngest Known], [Age of Driver - Oldest Known], [Driver 
Contributing Codes}, [Non Motorist Type], [Non Motorist Action}, [Non Motorist Location], [Hit & Run], [Road Surface], 


[Ambient Light], [Weather Condition], [Street Number], [Roadway], [Distance And Dire 
Intersection Roadway], [Exit Route], [Distance And Direction From Exit Number], [Exit Number], [Milemarker Route], 


t 


n From Intersection], [Near 


ance And Direction From Milemarker], [Milemarker], [Landmark], [Distance And Direction From Landmark], 


[Traffic Way], [Speed Limit], [Roadway Intersection Type], [Traffic Control Device Type], [Traffic Device Functioning], 
[Police Agency], [Linked RI Functional Classification], [Linked RI Access Control], [Linked RI Toll Road], [Linked RI 
lJurisdiction}, [Linked RI Number of Travel Lanes}, [Linked RI Opposing Number of Travel Lanes], [Linked RI Street 


[This query was also restricted by a map filter. 


Hd assachusetts Forwa 'sSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Boston 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR : 


TOTAL # OF CRASHES : 


CRASH RATE CALCULATION : RATE = 


Comments : 
Project Title & Date: 


COUNT DATE : May 9th 2017 


[| sianauzev: = [x 


~ INTERSECTION DATA ~ 


UNSIGNALIZED : 


Boardman Street 


Route 1A 


PEAK HOUR VOLUMES 


Total Peak 
Hourly 
Approach 


INTERSECTION ADT ( V ) = TOTAL DAILY 
apeRO;C veri : 


# OF AVERAGE # OF 
1 YEARS : cals YEAR ( 
(A* 1,000,000 ) 
(V *365) 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Hd assachusetts Forwa ISSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR : 


TOTAL # OF CRASHES : 


COUNT DATE : May 9th 2017 


UNSIGNALIZED: [| | ~—ssiGnaLizep: = [x =| 


~ INTERSECTION DATA ~ 


Jughandle 


Route 1A 


Total Peak 
Hourly 


INTERSECTION ADT ( V) = TOTAL DAILY 
aint APPROACH VOLUME: URES 
# OF AVERAGE # OF 
2 YEARS - eS i YEAR ( 
CRASH RATE CALCULATION : 7 oe ca 865 


Comments : 
Project Title & Date: 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


rd assachusetts Forwai >¢sD O T 


SEE 2 Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR: 


TOTAL # OF CRASHES : 


CRASH RATE CALCULATION : 


Comments : 
Project Title & Date: 


COUNT DATE : May 9th 2017 


[ 


~ INTERSECTION DATA ~ 


UNSIGNALIZED : SIGNALIZED : 


Winthrop Avenue 


Route 1A SB On-Ramp 


Total Peak 
Hourly 
Approach 


INTERSECTION ADT (V ) = TOTAL DAILY 
APPROACH VOLUME : 


AVERAGE # OF 
cas inl YEAR ( 


0.090 


# OF 
YEARS : 


(A * 1,000,000 ) 
(V *365) 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Hd assachusetts Forwa 'sSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR : 


TOTAL # OF CRASHES : 


CRASH RATE CALCULATION : RATE = 


Comments : 
Project Title & Date: 


COUNT DATE : May 9th 2017 


[ ee 


~ INTERSECTION DATA ~ 


UNSIGNALIZED : SIGNALIZED : 


American Legion Highway North 


Bell Circle 


ell Circle 


American Legion Hwy 


PEAK HOUR VOLUMES 


Total Peak 
Approach 
Volume 


38,244 


Pee [ee [oer 


INTERSECTION ADT ( V) = TOTAL DAILY 
APPROACH VOLUME : 


AVERAGE # OF 
sieciars it YEAR ( 


0.090 


(A * 1,000,000 ) 
(V *365) 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Hd assachusetts Forwa ISSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR : 


TOTAL # OF CRASHES : 


COUNT DATE : May 9th 2017 


UNSIGNALIZED: [| | ~—ssiG@NALIzeD: Ss [x sd 


~ INTERSECTION DATA ~ 
American Legion Highway South 


Bell Circle 


> 
s 
a i 
< 
2 
ry 
o 
i 
c 
oO 
oO 
= 
o 
E 
<x 


Bell Circle 


PEAK HOUR VOLUMES 


Total Peak 
Hourly 


ve INTERSECTION ADT (V ) = TOTAL DAILY 
APPROACH NCEDNE! 
— AVERAGE # OF 
33 Veane: cS sei YEAR ( 
CRASH RATE CALCULATION : RATE = rere 


Comments : 
Project Title & Date: 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Hd assachusetts Forwa 'sSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


COUNT DATE : May 9th 2017 


UNSIGNALIZED: [| | ~—ssiG@NaLizeD: = [x si 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR: 


TOTAL # OF CRASHES 


~ INTERSECTION DATA ~ 


ed Route 16 


Route 16 


Bell Circle 


PEAK HOUR VOLUMES 
Total Peak 


Hourly 
Approach 


0.090 INTERSECTION ADT ( V ) = TOTAL DAILY 
APPROACH VOLUME : 
#OF AVERAGE # OF 
: 11 YEARS : alaaclaas ‘ais YEAR ( 


(A * 1,000,000 ) 


CRASH RATE CALCULATION : 0.27 RATE = Se 


Comments : 
Project Title & Date: 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


ma assachusetts Forwa sSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


COUNT DATE : May 9th 2017 


UNSIGNALIZED: [ | ~—ssiG@naLizeD: Ss [x =i 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


Project Title & Date: 


~ INTERSECTION DATA ~ 


Bell = VFW Hwy 


VEW Highway 


Bell Circle 


PEAK HOUR VOLUMES 
Total Peak 


Hourly 
Approach 


oh . INTERSECTION ADT (V ) = TOTAL DAILY 
K" FACTOR : 0.090 ABPROACH VGLUNIE? 17,700 
— AVERAGE # OF 
TOTAL#OF CRASHES :} 11 ane: ce - YEAR ( 
CRASH RATE CALCULATION : RATE = rere 
Comments : 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Hd assachusetts Forwa 'sSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


COUNT DATE : May 9th 2017 


UNSIGNALIZED: [| | ~—ssiGnaLizep: = [x =| 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR: 


TOTAL # OF CRASHES : 


Project Title & Date: 


~ INTERSECTION DATA ~ 


Beach Street 


Bell Circle 


Beach Street 


mS) 
Oo 
— 
O 
Zo) 
faa) 


PEAK HOUR VOLUMES 
Total Peak 


Hourly 
Approach 


0.090 INTERSECTION ADT ( V) = TOTAL DAILY 
APPROACH VOLUME : 
#OF AVERAGE # OF 
22 YEARS : 5 a YEAR ( 


CRASH RATE CALCULATION : RATE = A 
Comments : 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


rd assachusetts Forwar >¢sD O T 


SEE 2 Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere COUNT DATE : May 9th 2017 


DISTRICT : 5 UNSIGNALIZED: [| _SIGNALIZED: 


~ INTERSECTION DATA ~ 
MAJOR STREET : Revere Beach Parkway 


MINOR STREET(S): Winthrop Avenue/Harris Street 


Harris Street 


INTERSECTION Revere Beach Parkway 
DIAGRAM Winthrop Ave 
(Label Approaches) 


PEAK HOUR VOLUMES 
APPROACH : Total Peak 
Hourly 
DIRECTION : Approach 
Volume 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


ik . INTERSECTION ADT (V ) = TOTAL DAILY 
K" FACTOR: 0.090 APPROACH VOLUME : 48,456 
#OF AVERAGE # OF 
TOTAL # OF CRASHES : 43 YEARS : alas if YEAR ( 
7 (A * 1,000,000 ) 
CRASH RATE CALCULATION : TV *365) 


Comments : 
Project Title & Date: Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


tr Massa E, setts Forwa, >¢sD O T 


SEE 2 Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR: 


TOTAL # OF CRASHES : 


COUNT DATE: May 9th 2017 


[| —signauizen : 


~ INTERSECTION DATA ~ 


UNSIGNALIZED : 


Winthrop Avenue 


North Shore Road 


N Shore Road 


oe 


Winthrop Ave 


PEAK HOUR VOLUMES 
Total Peak 


Hourly 
Approach 


INTERSECTION ADT ( V ) = TOTAL DAILY 
APPROACH VOLUME : 


32,978 
AVERAGE # OF 
aici ag YEAR ( 
CRASH RATE CALCULATION : 


Comments : 
Project Title & Date: 


# OF 
YEARS : 


(A * 1,000,000 ) 
(V *365) 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Hd assachusetts Forwa 'sSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere COUNT DATE: May 9th 2017 


DISTRICT : 5 UNSIGNALIZED: [| | _ SIGNALIZED: 


~ INTERSECTION DATA ~ 
MAJOR STREET : Winthrop Avenue 


MINOR STREET(S) : Tomesello Drive 


Winthrop Ave 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


> 


Tomesello Drive 


PEAK HOUR VOLUMES 


APPROACH : Total Peak 
Hourly 
DIRECTION : Approach 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 
tees INTERSECTION ADT ( V) = TOTAL DAILY 
prague es APPROACH VOLUME : 
g66 AVERAGE # OF 
TOTAL # OF CRASHES : 21 anne: Canstes! i YEAR ( 
CRASH RATE CALCULATION : ate (ie) 


Comments : 
Project Title & Date: Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Hd assachusetts Forwa 'sSDO T 


@) Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR: 


TOTAL # OF CRASHES : 


COUNT DATE : May 9th 2017 
UNSIGNALIZED : siGNALizeD: [| 


~ INTERSECTION DATA ~ 
Bennington Street 


Crescent Avenue 


Bennington Street 


Crescent Ave 


PEAK HOUR VOLUMES 
Total Peak 


Hourly 
Approach 


TOTAL DAILY 
APPROACH VOLUME : 


AVERAGE # OF 
lacie 4 YEAR ( 
CRASH RATE CALCULATION : RATE = 


Comments : 
Project Title & Date: 


INTERSECTION ADT ( V ) = 


# OF 
YEARS : 


(A* 1,000,000 ) 
(V *365) 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


rd assachusetts Forwai >¢sD O T 


SEE 2 Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR: 


TOTAL # OF CRASHES : 


COUNT DATE: May 9th 2017 


[| signauizep : 


~ INTERSECTION DATA ~ 


UNSIGNALIZED : 


Winthrop Avenue 


State Road/Bennington Street/Unity Avenue 


State Road 
Unity Ave 


Winthrop Ave 


Winthrop Ave 


Bennington Street 


PEAK HOUR VOLUMES 
Total Peak 


Hourly 
Approach 


INTERSECTION ADT ( V ) = TOTAL DAILY 
APPROACH VOLUME : 


18,278 
AVERAGE # OF 
iiias il YEAR ( 
CRASH RATE CALCULATION : 


Comments : 
Project Title & Date: 


# OF 
YEARS : 


(A * 1,000,000 ) 
(V *365) 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


rd assachusetts Forwar >¢sD O T 


SEE 2 Highway 


INTERSECTION CRASH RATE WORKSHEET 


CITY/TOWN : Revere 


DISTRICT : 5 


MAJOR STREET : 


MINOR STREET(S) : 


INTERSECTION 
DIAGRAM 
(Label Approaches) 


APPROACH : 


DIRECTION : 
PEAK HOURLY 


VOLUMES (AM/PM) : 


"K" FACTOR: 


TOTAL # OF CRASHES : 


COUNT DATE : May 9th 2017 


signauized: [| 


~ INTERSECTION DATA ~ 


UNSIGNALIZED : 


Revere Beach Parkway 


Winthrop Avenue 


Winthrop Avenue 


PEAK HOUR VOLUMES 
Total Peak 


Hourly 
Approach 


INTERSECTION ADT ( V ) = TOTAL DAILY 
APPROACH VOLUME : 


29,778 
AVERAGE # OF 
ies a7 YEAR ( 
CRASH RATE CALCULATION : 


Comments : 
Project Title & Date: 


# OF 
YEARS : 


(A * 1,000,000 ) 
(V *365) 


Suffolk Downs Redevelopment Phase 1 Waiver 


Suffolk Downs Redevelopment 


Trip Generation 


Program A Trip Generation Table 
Program B Trip Generation Table 


Phase 1 Project Trip Generation Table 


Expanded ENF/PNF 


Suffolk Downs 


Trip Generation Estimate 
November 2017 


Suffolk Downs Redevelopment Estimated Trip Generation - Summary of Program A 


Distributi Unadjusted Net Unadjusted Internal Adjusted Pass-by Adjusted Walk/Bike/Other Avg Pass-by 
on _TripRate Vehicle Trips Vehicle Trips Capture Person Trips Trips SOV/HOV TransitShare Walk i HVOR Vehicle Trips Transit Trips Trips Trips 
Daily Mid-Rise Res 5.45 7350 7350 11,605 3504 5,269 2,623 
50.0% 3675 3675, 7% 5,733 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 1731 2,603 1,296 
50.0% 3675 3675, 4% 5,871 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 1773 2,666 1,327 
2472 21472 33,900 T0234 75,301 7,661 
50.0% 10736 10736 7% 16,748 32.0% 45.4% 20.4% 1 0 1.06 5056 7,604 3,785 
50.0% 10736 10736 4% 17,152 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 5178 7,787 3,876 
2233 2233 3,526 1065 7,601 797 
50.0% 1117 1117 7% 4,742 32.0% 45.4% 20.4% 1 0 1.06 526 791 394 
50.0% 1117 1117 4% 1,784 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 539 810 403 
Bo78 Bo78 72,270 3408 5699 7,889 
50.0% 4489 4489 21% 5,897 30.0% 54.6% 13.6% A 1.08 1638 3,220 908 
50.0% 4489 4489 15% 6,372 30.0% 54.6% 13.6% A 1.08 1770 3,479 981 
21180 21780 22,907 8485 10,744 3,000 
50.0% 10590 10590 2% 11,698 40.0% 46.9% 11.3% A 1.08 4333 5,487 1,532 
50.0% 10590 10590 6% 11,209 40.0% 46.9% 11.3% A 0 1.08 4152 5,257 1,468 
8389 3389 9.073 3300 4,255 7,189 
50.0% 4194 4194 1.13 2% 4,633 40.0% 46.9% 11.3% A 1.08 1716 2,173 607 
50.0% 4194 4194 1.13 6% 4,439 40.0% 46.9% 11.3% A 0 1.08 1644 2,082 582 
23663 74030 19,104 a2 10,297 2,885 
50.0% 11831 7015 22% 9,740 31.0% 53.9% 13.3% A 0 1.08 2110 5,250 1,471 
50.0% 11831 7015 25% 9,364 31.0% 53.9% 13.3% A 1.08 2002 5,047 1,414 
93265 33633 3aT68 34256 20044 
46632 41816 47110 27128 9993 
46632 41816 47058 27128 10051 
438 438 215 324 Tet 
114 114 56 85 42 
324 324 159 239 119 
1524 752d 747 T1204 Ea) 
366 366 181 272 135 
1158 1158 566 852 424 
224 224 710 165 83 
119 119 59 88 44 
105 105 1 Q 51 77 39 
at at 742 278 78 
243 243 113 221 62 
169 169 6 0 29 57 16 
4970 4970 7935 2,450 685 
4321 4321 0 1719 2,176 608 
589 589 216 274 77 
C47 647 254 322 30 
537 537 1.13 0 214 a) 76 
110 110 1.13 40 51 14 
527 275 33 750 a2 
327 171 34 90 25 
200 105 19 60 7 
3687 3429 
6025 5869 
2656 2560 
539 539 
329 329 
210 210 
1843 7843 
1124 1124 
719 719 
216 216 
108 108 
108 108 
599 509 
305 305 
293 293 
3851 3857 
655 655 
3196 3196 
B45 B45 
135 135 
710 710 
2414 7506 
1159 723 
1255 783 
70306 3398 
3815 3379 
6491 6019 


Notes: 
Trip Generation based on/TE Trip Generation Manual, 10th Edition 

LUC 221 - Mid-Rise Residential 

LUC 222 - High-Rise Residential 

LUC 255 - Continuing Care Retirement Community 

LUC 310 - Hotel 

LUC 710 - General Office_Northeast and Mid-Atlantic Region 

LUC 760 - Research and Development Center 

LUC 820 - Shopping Center 

Auto Mode Share from North Point. See notes below for remain mode cales. 

VOR stands for Vehicle Occupancy Rate from 2009 NHTS 

HVOR stands for High Vehicle Occupancy Rate from American Community Survey 2006-2010; Revere, Boston 
Linked to Trip Rate Sheets 


Mode Share Notes 
Used North Point Auto mode split and VOR. Did not distriguish between SOV and HOV. The VOR is an overall ratio taking into account car pooling. Then found the different in % and proporational distributed between transit and walk/bike/other 


\\hb\proj\Boston\13796.01\ssheets\Traffic\Trip Gen\Trip Gen\Scenarios_10th Ed\TripGen10th_cbt_CTPP_Scenario2 (Pegasus Scheme)_11-15-2017_v2 Page 1 


ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Mid-Rise Residential 


LANDUSE CODE: 221 Independent Variable --- Number of Units 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: 1349 units 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 

Directional 
RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 
DAILY 27 0.77 5.44 1.27 12.50 205 21 494 50% 50% 
AM PEAK (ADJACENT ST) 53 0.67 0.36 0.06 1.61 207 26 703 26% 74% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 60 0.72 0.44 0.15 1.11 208 26 703 61% 39% 

TRIPS: 

Total Enter Exit 
DAILY ¢ 3 
AM PEAK (ADJACENT ST) qf 
PM PEAK (ADJACENT ST) 


\Whb\proj\Boston\13796.01\ssheets\Traffic\Trip Gen\Trip Gen\Scenarios_10th Ed\TripGen10th_cbt_CTPP_Scenario2 (Pegasus Scheme)_11-15-201Pag@ 2 


ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: High-Rise Residential 


LANDUSE CODE: 222 Independent Variable --- Number of Units 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: 5396 units 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 

Directional 
RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 
DAILY 11 0.96 4.45 2.77 6.45 414 128 1,456 50% 50% 
AM PEAK (ADJACENT ST) 25 0.90 0.31 0.18 0.48 372 54 1,456 24% 76% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 25 0.96 0.36 0.23 0.53 372 54 1,456 61% 39% 

TRIPS: 

Total Enter Exit 
DAILY [ 00 
AM PEAK (ADJACENT ST) 


a 


PM PEAK (ADJACENT ST) 


\Whb\proj\Boston\13796.01\ssheets\Traffic\Trip Gen\Trip Gen\Scenarios_10th Ed\TripGen10th_cbt_CTPP_Scenario2 (Pegasus Scheme)_11-15-201Pag@ 3 


ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Continuing Car Retirement Community 


LANDUSE CODE: 255 Independent Variable --- Number of Units 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: 755 units 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 
Directional 
RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 
DAILY 4 0.99 2.40 2.33 2.51 1,843 1,549 2,238 50% 50% 
AM PEAK (ADJACENT ST) 6 0.98 0.14 0.13 0.18 1,602 350 2,238 65% 35% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 6 0.98 0.16 0.14 0.19 1,602 350 2,238 39% 61% 
TRIPS: 
DAILY y 233 1 
AM PEAK (ADJACENT ST) i 
PM PEAK (ADJACENT ST) : 


\Whb\proj\Boston\13796.01\ssheets\Traffic\Trip Gen\Trip Gen\Scenarios_10th Ed\TripGen10th_cbt_CTPP_Scenario2 (Pegasus Scheme)_11-15-201Pag@ 4 


ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Hotel 


LANDUSE CODE: 310 Independent Variable --- Number of Rooms 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: 833 rooms 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 
Directional 

RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 

DAILY 6 0.92 8.36 5.31 9.53 146 100 260 50% 50% 

AM PEAK (ADJACENT ST) 25 0.85 0.47 0.20 0.84 178 74 426 59% 41% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 28 0.80 0.60 0.26 1.06 183 74 426 51% 49% 


TRIPS: BY AVERAGE BY REGRESSION 
Total Enter Exi Total Enter Exit 


DAILY 3,482 
AM PEAK (ADJACENT ST) 
PM PEAK (ADJACENT ST) 


al 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: General Office Building 


LANDUSE CODE: 710 Independent Variable --- 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban- ATL/NE Region 
JOB NAME: FLOOR AREA (KSF): 7200 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 

Directional 
RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter — Exit 
DAILY 37 of 66 0.71 8.72 3.58 26.79 203 27 1,300 50% 50% 
AM PEAK OF GENERATOR 111 of 228 0.78 1.55 0.63 4.93 200 14 1,300 88% 12% 
PM PEAK OF GENERATOR 110 of 243 0.74 1.45 0.49 6.20 201 14 1,300 17% 83% 

TRIPS: 

DAILY 2 31,3 | | 1 [ 90 
AM PEAK OF GENERATOR 116 9,8 3 a 
PM PEAK OF GENERATOR } 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Research and Development Center 


LANDUSE CODE: 760 Independent Variable --- 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: FLOOR AREA (KSF): 800 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 
Directional 

RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 

DAILY 24 0.89 11.26 3.48 24.95 200 22 705 50% 50% 

AM PEAK (ADJACENT ST) 11 - 0.42 0.17 2.19 111 10 260 75% 25% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 5 0.65 0.49 0.26 1.35 108 25 200 15% 85% 


TRIPS: BY AVERAGE 
Total Enter Exit 


Total Enter Exit 
DAILY 
AM PEAK (ADJACENT ST) 
PM PEAK (ADJACENT ST) 


a 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Shopping Center 


LANDUSE CODE: 820 Independent Variable --- 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: FLOOR AREA (KSF): 750 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 
Directional 

RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 

DAILY 147 0.76 37.75 7.42 207.98 50% 50% 

AM PEAK (ADJACENT ST) 84 0.90 0.94 0.18 23.74 62% 38% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 261 0.82 3.81 0.74 18.69 48% 52% 


TRIPS: BY AVERAGE 


Total Enter Exit 
DAILY ; | 5 | 


AM PEAK (ADJACENT ST) 
PM PEAK (ADJACENT ST) 


BY REGRESSION 


Total Enter Exit 


a 
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Suffolk Downs 
Trip Generation Estimate 
November 2017 


Suffolk Downs Redevelopment Estimated Trip Generation - Summary of Program B 


Distributi Unadjusted Net Unadjusted Person Internal Adjusted Pass-by Adjusted Walk/Bike/Other 
on Trip Rate Vehicle Trips Vehicle Trips Trips Capture Person Trips Trips SOV/HOV __ Transit Share Walk HVOR Vehicle Trips Transit Trips Trips Avg Pass-by Trips| 
Daily Mid-Rise Res 5.45 9852 9852 16,453 15,891 4797 7,215 3,591 
50.0% 4926 4926 8,226 4% 7,891 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 2382 3,583 1,783 
50.0% 4926 4926 8,226 3% 8,000 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 2415 3,632 1,808 
28698 28698 47,926 46,289 13974 21,015 10,461 
50.0% 14349 14349 23,963 4% 22,986 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 6939 10,436 5,195 
50.0% 14349 14349 23,963 3% 23,302 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 7035 10,579 5,266 
2649 2649 4,424 4,273 1290 1,940 966 
50.0% 1325 1325 2,212 4% 2,122 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 641 963 480 
50.0% 1325 1325 2,212 3% 2,151 32.0% 45.4% 20.4% 1.06 649 977 486 
7103 7103 11,863 9,578 2660 5,230 1,475 
50.0% 3552 3552 5,931 23% 4,594 30.0% 54.6% 13.6% 1.08 1276 2,509 708 
50.0% 3552 3552 5,931 16% 4,983 30.0% 54.6% 13.6% 1.08 1384 2,721 767 
15972 15972 18,049 17,190 6367 8,063 2,252 
50.0% 7986 7986 9,024 3% 8,790 40.0% 46.9% 11.3% 1.08 3256 4,123 1,152 
50.0% 7986 7986 9,024 T% 8,400 40.0% 46.9% 11.3% 1.08 3111 3,940 1,100 
5575 5575 6,300 6,001 2222 2,814 786 
50.0% 2788 2788 3,150 3% 3,068 40.0% 46.9% 11.3% 1.08 1136 1,439 402 
50.0% 2788 2788 3,150 7% 2,932 40.0% 46.9% 11.3% 1.08 1086 1,375 384 
21468 11836 21,069 16,118 3469 8,687 2,434 
50.0% 10734 5918 10,534 22% 8,217 31.0% 53.9% 13.3% 1.08 1780 4,429 1,241 
50.0% 10734 5918 10,534 25% 7,900 31.0% 53.9% 13.3% 1.08 1689 4,258 1,193 
91319 81687 126083 34779 54964 21965 
45659 40843 63041 17410 27482 10961 
45659 40843 63041 17369 27482 11004 
584 584 975 286 431 214 
152 152 254 75 113 56 
432 432 722 211 318 158 
2037 2037 3,402 999 1,504 749 
489 489 817 242 365 182 
1548 1548 2,586 757 1,139 567 
249 249 415 122 184 92 
132 132 220 65 98 49 
adit 117 195 57 86 43 
328 328 548 230 65 
194 194 323 F 90 177 50 
135 135 225 : 27 53 15 
3550 3550 4,011 1,752 489 
3124 3124 3,530 : 1,558 435 
426 426 481 : 194 54 
447 447 505 220 62 
371 371 419 185 52 
76 76 86 : 35 10 
477 225 401 114 32 
296 140 248 . 67 19 
181 86 152 : 47 13 
7672 7420 10258 
4756 4600 5811 
2915 2819 4447 
TS) 713 1,191 
435 435 727 
278 278 465 
2467 2467 4,119 
1505 1505 2,513 
962 962 1,607 
266 266 444 
133 133 222 
133 133 222 
474 474 792 
242 242 404 
232 232 388 
2856 2856 3,227 
485 485 549 
2370 2370 2,678 
559 559 632 
89 89 101 
469 469 530 
2171 1263 2,249 
1042 606 1,080 
1129 657 1,169 
9505 8598 12654 
3931 3496 5594 
5574 5102 7059 


Notes: 

Trip Generation based on /TE Trip Generation Manual , 10th Edition 

LUC 221 - Mid-Rise Residential 

LUC 222 - High-Rise Residential 

LUC 255 - Continuing Care Retirement Community 

LUC 310 - Hotel 

LUC 710 - General Office_Northeast and Mid-Atlantic Region 

LUC 760 - Research and Development Center 

LUC 820 - Shopping Center 

Auto Mode Share from North Point. See notes below for remain mode calcs. 
VOR stands for Vehicle Occupancy Rate from 2009 NHTS 

HVOR stands for High Vehicle Occupancy Rate from American Community Survey 2006-2010; Revere, Boston 
Linked to Trip Rate Sheets 


Mode Share Notes 
Used North Point Auto mode split and VOR. Did not distriguish between SOV and HOV. The VOR is an overall ratio taking into account car pooling. Then found the different in % and proporational distributed between transit and walk/bike/other 


ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Mid-Rise Residential 


LANDUSE CODE: 221 Independent Variable --- Number of Units 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: 1808 units 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 

Directional 
RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 
DAILY 27 0.77 5.44 1.27 12.50 205 21 494 50% 50% 
AM PEAK (ADJACENT ST) 53 0.67 0.36 0.06 1.61 207 26 703 26% 74% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 60 0.72 0.44 0.15 1.11 208 26 703 61% 39% 

TRIPS: 

Total Enter Exit 
DAILY 3 
AM PEAK (ADJACENT ST) 4 
PM PEAK (ADJACENT ST) 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: High-Rise Residential 


LANDUSE CODE: 222 Independent Variable --- Number of Units 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: 7230 units 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 

Directional 
RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 
DAILY 11 0.96 4.45 2.77 6.45 414 128 1,456 50% 50% 
AM PEAK (ADJACENT ST) 25 0.90 0.31 0.18 0.48 372 54 1,456 24% 76% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 25 0.96 0.36 0.23 0.53 372 54 1,456 61% 39% 

TRIPS: 

Total Enter Exit 
DAILY 32 3) ( 1 
AM PEAK (ADJACENT ST) 


Al 


PM PEAK (ADJACENT ST) 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Continuing Car Retirement Community 


LANDUSE CODE: 255 Independent Variable --- Number of Units 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: 962 units 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 
Directional 
RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 
DAILY 4 0.99 2.40 2.33 2.51 1,843 1,549 2,238 50% 50% 
AM PEAK (ADJACENT ST) 6 0.98 0.14 0.13 0.18 1,602 350 2,238 65% 35% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 6 0.98 0.16 0.14 0.19 1,602 350 2,238 39% 61% 
TRIPS: 
Total Enter Exit 
DAILY 1,32 d 
AM PEAK (ADJACENT ST) qj 
PM PEAK (ADJACENT ST) 2 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Hotel 


LANDUSE CODE: 310 Independent Variable --- Number of Rooms 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: 667 rooms 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 
Directional 

RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 

DAILY 6 0.92 8.36 5.31 9.53 146 100 260 50% 50% 

AM PEAK (ADJACENT ST) 25 0.85 0.47 0.20 0.84 178 74 426 59% 41% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 28 0.80 0.60 0.26 1.06 183 74 426 51% 49% 


TRIPS: BY AVERAGE BY REGRESSION 


Total Enter Exit Total Enter Exit 
DAILY 3 38 103 f i 


AM PEAK (ADJACENT ST) 
PM PEAK (ADJACENT ST) 


i 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: General Office Building 


LANDUSE CODE: 710 Independent Variable --- 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban- ATL/NE Region 
JOB NAME: FLOOR AREA (KSF): 4725 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 

Directional 
RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter — Exit 
DAILY 37 of 66 0.71 8.72 3.58 26.79 203 27 1,300 50% 50% 
AM PEAK OF GENERATOR 111 of 228 0.78 1.55 0.63 4.93 200 14 1,300 88% 12% 
PM PEAK OF GENERATOR 110 of 243 0.74 1.45 0.49 6.20 201 14 1,300 17% 83% 

TRIPS: 

DAILY d } 20, | | ) 3 { 
AM PEAK OF GENERATOR 3 é 2 2 | 
PM PEAK OF GENERATOR ) 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Research and Development Center 


LANDUSE CODE: 760 Independent Variable --- 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: FLOOR AREA (KSF): 525 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 
Directional 

RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 

DAILY 24 0.89 11.26 3.48 24.95 200 22 705 50% 50% 

AM PEAK (ADJACENT ST) 11 - 0.42 0.17 2.19 111 10 260 75% 25% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 5 0.65 0.49 0.26 1.35 108 25 200 15% 85% 


TRIPS: BY AVERAGE 
Total Enter Exit 


Total Enter Exit 
DAILY 
AM PEAK (ADJACENT ST) 
PM PEAK (ADJACENT ST) 


a 
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ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Shopping Center 


LANDUSE CODE: 820 Independent Variable --- 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: FLOOR AREA (KSF): 650 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 
Directional 

RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter Exit 

DAILY 147 0.76 37.75 7.42 207.98 50% 50% 

AM PEAK (ADJACENT ST) 84 0.90 0.94 0.18 23.74 62% 38% 
PM PEAK (ADJACENT ST) 261 0.82 3.81 0.74 18.69 48% 52% 


TRIPS: BY AVERAGE 
Total Enter Exit 


BY REGRESSION 


Total Enter Exit 


DAILY 
AM PEAK (ADJACENT ST) 
PM PEAK (ADJACENT ST) 
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Suffolk Downs 


Trip Generation Estimate 
November 2017 


Suffolk Downs Redevelopment Estimated Trip Generation - Summary of Phase 1 Waiver 


Note 

Trip Generation based on /TE Trip Generation Manual, 9th Edition, using: 
LUC 220 - Apartment 

LUC 230 - Condo 

LUC 255 - Continuing Care Retirement Community 

LUC 310 - Hotel 

LUC 710 - General Office 

LUC 760 - Research and Development Center 

LUC 820 - Shopping Center 

Mode shares from American Community Survey 2006-2010; Census Tract 511.01, 1707.01, 1708, 9815.02, and 9816 
VOR stands for Vehicle Occupancy Rate from 2009 NHTS 

HVOR stands for High Vehicle Occupancy Rate from American Community Survey 2006-2010 


ITE TRIP GENERATION WORKSHEET 
(10th Edition, Updated 2017) 


LANDUSE: Corporate Headquarters Building 


LANDUSE CODE: 714 Independent Variable --- 
SETTING/LOCATION: General Urban/Suburban 
JOB NAME: FLOOR AREA (KSF): 520 
JOB NUMBER: 
WEEKDAY 

Directional 

RATES: Total Trip Ends Independent Variable Range Distribution 
# Studies R42 Average Low High Average Low High Enter — Exit 

DAILY 7 0.81 7.95 5.87 12.39 258 82 902 50% 50% 

AM PEAK OF GENERATOR 20 0.69 1.46 0.46 3.01 297 82 902 93% 7% 
PM PEAK OF GENERATOR 21 0.78 1.40 0.52 2.54 295 82 902 10% 90% 


TRIPS: BY AVERAGE BY REGRESSION 
Total Enter Exit Total Enter Exit 


DAILY 
AM PEAK OF GENERATOR 


PM PEAK OF GENERATOR 28 : 
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Suffolk Downs Redevelopment Expanded ENF/PNF 


Intersection Capacity Analysis 


Existing Consition Results 
No-Build Conditions Results 
Phase 1 Project Condition Results 


Phase 1 Project Condition with Mititigation Results 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
6: Route 1A & Boardman St 


2017 Existing Conditions 
Evening Peak Hou 


: 


Lane Configurations 5 b 4 ‘id 


SBI SBI 

i 
Traffic Volume (vph) 40 15 115 415 60 100 45 85 995 120 85 2355 
Future Volume (vph) 40 15 115 415 60 100 45 85 995 120 85 2355 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 10 11 12 12 10 10 12 11 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 130 0 0 250 400 500 380 
Storage Lanes 1 0 0 1 1 1 1 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 
Satd. Flow (prot) 1504 = 1475 0 0 1641 1436 OQ 1517 3172 1446 1544 3292 
Fit Permitted 0.154 0.408 0.950 0.950 
Satd. Flow (perm) 244 = 1475 0 0 699 1436 OQ 1517 3172 1446 1544 3292 
Right Turn on Red Yes No Yes 
Satd. Flow (RTOR) 115 128 i 
Link Speed (mph) 30 30 30 30 
Link Distance (ft) 537 1355 733 925 
Travel Time (s) 12.2 30.8 16.7 21.0 
Confl. Peds. (#/hr) 22 22 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 0.91 O91 #+O91 O88 088 088 094 094 094 094 096 0.96 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 12% 0% 9% 4% 0% 5% 2% 22% 10% 8% 13% 4% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 44 142 0 0 540 114 0 138 1059 128 89 2484 
Turn Type Perm NA Perm NA _ pttov Prot Prot NA Prot Prot NA 
Protected Phases 8 4 45 1 1 6 6 5 2 
Permitted Phases 8 4 
Detector Phase 8 8 4 4 45 1 1 6 6 5 2 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 20.0 20.0 6.0 20.0 
Minimum Split (s) 26.0 26.0 12.0 12.0 12.0 120 270 270 135 31.0 
Total Split (s) 31.0 31.0 18.0 18.0 31.0 31.0 1387.0 137.0 325 137.0 
Total Split (%) 15.5% 15.5% 9.0% 9.0% 15.5% 15.5% 68.3% 68.3% 16.2% 68.3% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.5 5.0 
All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 
Total Lost Time (s) 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 
Lead/Lag Lead Lead Lag Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode None None None None None None Min Min None Min 
Act Effct Green (s) 26.0 26.0 25.0 48.1 21.9 1348 1348 166 131.0 
Actuated g/C Ratio 0.13 0.13 0.13 0.25 0.11 069 O69 009 0.67 
vic Ratio 1.38 0.48 6.07 0.32 0.81 048 O12 068 1.12 
Control Delay 346.6 24.8 2308.7 62.5 1176 15.2 18 1114 925 
Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total Delay 346.6 24.8 2308.7 62.5 1176 15.2 18 #1114 925 
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Lanes, Volumes, Timings 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
6: Route 1A & Boardman St 


@/ 


2017 Existing Conditions 
Evening Peak Hou 


Larfef€ onfigurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 

Total Delay 
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Lanes, Volumes, Timings 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
6: Route 1A & Boardman St Evening Peak Hou 


A +ry ¢£f ~*~ N was f fe 4 


LOS F C F E F B A F F 
Approach Delay 100.9 1917.2 24.6 93.2 
Approach LOS F F C F 
Queue Length 50th (ft) ~74 31 ~1324 122 176 314 0 114 ~1952 
Queue Length 95th (ft) #176 113 #1558 180 264 =405 26 182 #2095 
Internal Link Dist (ft) 457 1275 653 845 
Turn Bay Length (ft) 130 250 400 500 380 

Base Capacity (vph) 32 296 89 423 202 «21938 §=1089 = 2205S 2239 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 1.38 0.48 6.07 0.27 0.68 0.48 0.12 0.43 1.14 


Area Type: Other 
Cycle Length: 200.5 
Actuated Cycle Length: 194.9 
Natural Cycle: 130 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 6.07 
Intersection Signal Delay: 326.1 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 125.6% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 6: Route 1A & Boardman St 


hh Gl { G2 ce 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
6: Route 1A & Boardman St Evening Peak Hou 


</ 
LaneGroyp SBR 
LOS 
Approach Delay 
Approach LOS 
Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
6: Route 1A & Boardman St 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width 

Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 

Fipb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 

RTOR Reduction (vph) 
Lane Group Flow (vph) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 


HCM 2000 Volume to Capacity ratio 


Actuated Cycle Length (s) 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


c Critical Lane Group 
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115 
115 
1900 
12 


336.9 


1.80 


195.0 
125.6% 


15 


415 
415 
1900 
12 


¢ 
60 


60 
1900 
10 
6.0 
1.00 


HCM 2000 Level of Service 


Sum of lost time (s) 
ICU Level of Service 


2017 Existing Conditions 
Evening Peak Hou 


a <x tr» 4 

i Ott id i tb 
5 85 995 120 85 2355 
45 85 995 120 85 2355 
1900 1900 1900 1900 1900 1900 
12 11 11 11 11 11 
5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 
1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 
0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 
1517. 3172 «81446 1544 3292 
0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 
1517. 3172 1446 1544 3292 
0.94 094 094 094 096 0.96 
48 90 1059 128 89 2453 
0 0 0 39 0 0 
0 138 1059 89 89 2484 
2% 22% 10% 8% 13% 4% 
0 0 0 0 0 8 
Prot Prot NA Prot Prot NA 
1 1 6 6 5 2 
20.9 133.9 133.9 15.6 130.1 
21.9 134.9 134.9 16.6 131.1 
0.11 0.69 069 0.09 0.67 
6.0 7.0 7.0 75 7.0 
2.0 4.0 4.0 2.0 4.0 
170 2194 1000 131 2213 
c0.09 c0.33 0.06 0.06 0.75 
0.81 0.48 0.09 0.68 1.12 
84.5 13.9 9.9 86.6 32.0 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 
23.5 0.2 0.1 10.5 61.7 
108.1 141 9.9 97.3 93.4 
F B A [F [F 
23.5 93.6 
C [F 

F 

19.5 

H 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


6: Route 1A & Boardman St Evening Peak Hou 
@/ 

Movement SBR 
Larfef€ onfigurations 

Traffic Volume (vph) 30 

Future Volume (vph) 30 

Ideal Flow (vphpl) 1900 

Lane Width 12 


Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 
Fipb, ped/bikes 


Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 

Peak-hour factor, PHF 0.96 
Adj. Flow (vph) 31 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 0 
Confl. Peds. (#/hr) 

Heavy Vehicles (%) 13% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Turn Type 


Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


9: Route 1A & Jughandle Evening Peak Hou 
FA +r ft XA ferred a 

Lane Group 3 EBT EB WBI WBT WBR BI NBT NBR SBI SBT SBR 

Lane Configurations & +b So 

Traffic Volume (vph) 50 15 5 0 0 0 0 1110 5 0 2200 0 

Future Volume (vph) 50 15 5 0 0 0 0 1110 5 0 2200 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 16 16 16 12 12 12 11 11 11 11 11 11 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1505 0 0 0 0 0 3219 0 0 3323 0 

Fit Permitted 0.966 

Satd. Flow (perm) 0 1505 0 0 0 0 0 3219 0 0 3323 0 

Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 3 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 122 363 405 225 

Travel Time (s) 2.8 8.3 9.2 5.4 

Confl. Peds. (#/hr) 1 1 2 2 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.81 0.81 0.81 0.25 0.25 0.25 0.92 0.92 0.92 0.97 0.97 0.97 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 20% 93% 33% 2% 2% 2% 0% 8% 80% 0% 5% 0% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 87 0 0 0 0 0 1212 0 0 2268 0 

Turn Type Perm NA NA NA 

Protected Phases 2 1 1 

Permitted Phases 2 

Detector Phase 2 2 1 1 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 10.0 20.0 20.0 

Minimum Split (s) 16.0 16.0 27.0 27.0 

Total Split (s) 36.0 36.0 55.0 55.0 

Total Split (%) 39.6% 39.6% 60.4% 60.4% 

Yellow Time (s) 4.0 4.0 5.0 5.0 

All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 7.0 7.0 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None Max Max 

Act Effct Green (s) 11.2 52.6 52.6 

Actuated g/C Ratio 0.16 0.73 0.73 

vic Ratio 0.37 0.52 0.93 

Control Delay 31.3 6.9 21.8 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 31.3 6.9 21.8 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
9: Route 1A & Jughandle 


A +r fT NA 


LOS C 
Approach Delay 31.3 
Approach LOS C 
Queue Length 50th (ft) 34 
Queue Length 95th (ft) 65 
Internal Link Dist (ft) 42 283 
Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 629 
Starvation Cap Reductn 0 
Spillback Cap Reductn 0 
Storage Cap Reductn 0 
Reduced v/c Ratio 0.14 


2017 Existing Conditions 


Evening Peak Hou 


rt vy = 
Lane Group ___EBL_EBT _EBR WBL__WBT _WBR _NBL__NBT NSR SBL__SBT_SBR 


Area Type: Other 

Cycle Length: 91 

Actuated Cycle Length: 72 

Natural Cycle: 80 

Control Type: Semi Act-Uncoord 

Maximum v/c Ratio: 0.93 

Intersection Signal Delay: 17.0 

Intersection Capacity Utilization 80.0% 

Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Intersection LOS: B 
ICU Level of Service D 


Splits and Phases: 9: Route 1A & Jughandle 


tos —Py2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
9: Route 1A & Jughandle 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width 

Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 

Fipb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 

RTOR Reduction (vph) 
Lane Group Flow (vph) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Heavy Vehicles (%) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 


HCM 2000 Volume to Capacity ratio 


Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
c Critical Lane Group 
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93% 
NA 


5 


16 


33% 


18.6 
0.90 
73.2 
80.0% 
15 


1900 
12 


0.25 


2% 


0 0 0 


1900 1900 1900 
12 12 11 


0.25 0.25 0.92 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 


2% 2% 0% 


HCM 2000 Level of Service 


Sum of lost time (s) 
ICU Level of Service 


13.0 


2017 Existing Conditions 


Evening Peak Hou 


try». # 


1900 


1900 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 
Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 

Total Delay 
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— 


‘YY De 

235 30 

235 30 

1900 1900 

11 12 
500 
0 

0 0 

0 0 
Yes 

7 2 

0.94 0.96 

100% 100% 

6% 4% 

0 0 

0 0 

Prot 

1 

| 

8.0 

13.0 

17.0 

41.5% 

3.5 

1.5 

Lead 

None 


1900 


Yes 


2017 Existing Conditions 
Evening Peak Hou 


Lanes, Volumes, Timings 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Evening Peak Hou 


>- yy & rN A 
LaneGroup EBT BR WBU__WBL__WBT NBL_ONBRO 


LOS A C A 
Approach Delay 8.4 4.6 
Approach LOS A A 
Queue Length 50th (ft) 65 65 0 
Queue Length 95th (ft) 98 #158 0 
Internal Link Dist (ft) 492 1777 265 
Turn Bay Length (ft) 130 

Base Capacity (vph) 2277 469 4776 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.60 0.69 0.30 


Area Type: Other 
Cycle Length: 41 
Actuated Cycle Length: 40.6 
Natural Cycle: 40 
Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 0.71 
Intersection Signal Delay: 6.2 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 51.1% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 11: Route 1A on-ramp & Route 145 
_— 
Po —Py2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Evening Peak Hou 


>-> yy & rN A 
Movement EBT BR WBU__WBL__WBT NBL_ONBRO 


Lane Configurations +4>D Kh 444 

Traffic Volume (vph) 1045 235 30 280 = 1385 0 0 
Future Volume (vph) 1045 235 30 280 §=1385 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 11 11 12 9 11 12 12 
Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.91 1.00 0.91 

Frpb, ped/bikes 0.99 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.97 1.00 1.00 

Fit Protected 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 4685 1590 4855 

Fit Permitted 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm) 4685 1590 4855 

Peak-hour factor, PHF 0.94 094 096 096 096 096 0.96 
Adj. Flow (vph) 1112 250 31 292 = 1443 0 0 
RTOR Reduction (vph) 87 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 1275 0 0 323 = 1443 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 7 2 4 

Heavy Vehicles (%) 3% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 2 0 0 
Turn Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 19.0 11.6 40.6 

Effective Green, g (s) 19.0 11.6 40.6 

Actuated g/C Ratio 0.47 0.29 1.00 

Clearance Time (s) 5.0 5.0 

Vehicle Extension (s) 2.0 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 2192 454 4855 

v/s Ratio Prot c0.27 c0.20 = 0.30 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.58 0.71 0.30 

Uniform Delay, d1 7.9 13.0 0.0 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 0.3 4.4 0.0 

Delay (s) 8.1 17.4 0.0 

Level of Service A B A 

Approach Delay (s) 8.1 3.2 0.0 
Approach LOS A A A 

HCM 2000 Control Delay 5.3 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.63 

Actuated Cycle Length (s) 40.6 Sum of lost time (s) 10.0 
Intersection Capacity Utilization 51.1% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street 


2017 Existing Conditions 
Evening Peak Hou 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 

Total Delay 


Split 


8.0 
20.0 
22.0 

15.4% 

4.0 

3.0 


Lag 


None 


> YY 
B -BR WEBI 
dt f OW 
265 25 895 
265 25 895 
1900 1900 1900 
10 16 12 
0% 
0 0 
1 2 
25 
3266 1746 3400 
0.996 0.950 
3265 1746 3363 
Yes 
126 
30 
485 
11.0 
5 5 
0.95 0.95 0.89 
100% 100% 100% 
3% 4% 3% 
0 2 0 
0% 
305 26 1006 
NA Prot Split 
4 4 3 
4 4 3 
8.0 8.0 8.0 
20.0 200 28.0 
22.0 22.0 42.0 
15.4% 15.4% 29.5% 
4.0 4.0 3.0 
3.0 3.0 3.0 
-1.0 -1.0 -1.0 
6.0 6.0 5.0 
Lag Lag Lead 
None None’ None 
15.7 15.7 37.0 
0.11 0.11 0.26 
0.84 0.08 1.13 
81.4 0.6 117.7 
0.0 0.0 0.0 
81.4 0.6 117.7 


No 


0 0 
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Py tde™s 

f tb _ 

820 415 5 195 

820 415 5 195 

1900 1900 1900 1900 

14 16 12 12 

0% 0% 

0 0 0 

1 0 1 

25 

1656 3889 0 1744 

0.957 

1656 3889 0 1744 
Yes 
80 

30 30 

673 302 

15.3 6.9 

3 

0.89 0.73 0.73 0.90 

100% 100% 100% 100% 

4% 5% 0% 3% 

0 0 0 0 

0% 0% 

921 575 0 239 

custom NA Prot 

23 2 7 

23 2 7 

8.0 8.0 

20.0 20.0 

57.0 21.5 

40.0% 15.1% 

4.0 3.5 

3.0 3.0 

-1.0 -1.0 

6.0 55) 

Min None 

91.5 49.4 16.0 

0.65 0.35 0.11 

0.83 0.42 1.21 

25.4 35.8 182.9 

0.0 0.0 0.0 

25.4 35.8 182.9 


Lanes, Volumes, Timings 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 


‘ 
baneGroup SER 


Lan®€Configurations 

Traffic Volume (vph) 20 
Future Volume (vph) 20 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width (ft) 12 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 0 
Storage Lanes 0 
Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 0 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 
Right Turn on Red 

Satd. Flow (RTOR) 

Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 

Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 5 
Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.90 
Growth Factor 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Parking (#/hr) 1 


Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 0 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 

Total Delay 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 


Awrrynrre A teryvn 


LOS F A F F D C D F 
Approach Delay 75.1 130.8 29.0 35.8 182.9 
Approach LOS E F C D F 
Queue Length 50th (ft) 148 0 ~559 ~625 180 566 211 ~272 
Queue Length 95th (ft) #223 OQ #681 #841 227 778 206 #447 
Internal Link Dist (ft) 405 492 400 593 222 
Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 371 309 894 458 1258 1104 1409 198 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.82 0.08 1.13 1.20 0.39 0.83 0.41 1.21 


Area Type: Other 
Cycle Length: 142.5 
Actuated Cycle Length: 140.7 
Natural Cycle: 100 
Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum vic Ratio: 1.21 
Intersection Signal Delay: 81.1 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 78.6% ICU Level of Service D 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street 


$02 Fos rs Noo? 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 


LaneGroyp SER 
LOS 

Approach Delay 
Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 
A= GER FP Aw 
Movement EBL EBT _EBR_WBL__WBT WBR WBR2 NBT NBR SBT__SBR__ SEL 
Lane Configurations d+ fx 5 b Sa ft #b yr 
Traffic Volume (vph) 25 265 25 895 340 65 85 440 820 415 5 195 
Future Volume (vph) 25 265 25 895 340 65 85 440 820 415 5 195 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 
Total Lost time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 55) 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 0.97 ~~ 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 100 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 085 1.00 0.95 1.00 085 1.00 0.99 
Fit Protected 1.00 1.00 095 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 
Satd. Flow (prot) 3265 1746 3400 1743 3471 1656 3890 1743 
Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 
Satd. Flow (perm) 3265 1746 3400 1743 3471 1656 3890 1743 
Peak-hour factor, PHF 0.95 095 095 089 089 089 089 089 089 073 073 & 0.90 
Adj. Flow (vph) 26 279 26 ~=1006 382 73 96 494 921 568 7 217 
RTOR Reduction (vph) 0 0 23 0 0 0 0 0 27 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 305 3 1006 551 0 0 494 894 575 0 239 
Confl. Peds. (#/hr) 4 5 5 4 3 
Confl. Bikes (#/hr) 1 1 
Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 3% 4% 3% 1% 4% 4% 5% 0% 3% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 
Turn Type Split NA Prot — Split NA NA custom NA Prot 
Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 7 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 147 147 36.0 36.0 485 91.5 48.5 15.0 
Effective Green, g (s) 15.7 157 37.0 37.0 AC Ce OME 16.0 
Actuated g/C Ratio 0.11 O11 0.26 0.26 0.35 0.66 0.35 0.11 
Clearance Time (s) 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.5 
Vehicle Extension (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 364 194 894 458 1221 1088 1368 198 
v/s Ratio Prot c0.09 0.00 0.30 0.32 0.14 60.54 0.15 c0.14 
v/s Ratio Perm 
vic Ratio 0.84 0.01 1.13 1.20 0.40 0.82 0.42 1.21 
Uniform Delay, d1 Gio mE OO OMEOEOMEEEDIIES 34.5 17.9 347 62.3 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 15.4 0.0 70.8 110.6 0.2 5.1 0.2 130.9 
Delay (s) 76.6 55.6 1226 162.5 34.7 23.0 34.9 193.3 
Level of Service E E F F C C C F 
Approach Delay (s) 75.0 136.7 27.1 34.9 193.3 
Approach LOS E F C C F 
HCM 2000 Control Delay 83.1 HCM 2000 Level of Service F 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.02 
Actuated Cycle Length (s) 140.7 Sum of lost time (s) 22.5 
Intersection Capacity Utilization 78.6% ICU Level of Service D 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 


‘ 
Movement SER 


Lan®€Configurations 

Traffic Volume (vph) 20 
Future Volume (vph) 20 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width 12 


Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 
Flpb, ped/bikes 


Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 

Peak-hour factor, PHF 0.90 
Adj. Flow (vph) 22 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 0 
Confl. Peds. (#/hr) 5 
Confl. Bikes (#/hr) 

Heavy Vehicles (%) 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Parking (#/hr) 1 
Turn Type 


Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Evening Peak Hou 


4* J ~ FF A We oe 


Lane Configurations — —¥ Mt Mb — ¥ ~e 


Traffic Volume (vph) 5 275 900 1105 85 125 275 

Future Volume (vph) 5 275 900 §=1105 85 125 275 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 11 11 11 12 15 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 120 0 0 150 

Storage Lanes 1 0 1 1 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1685 4855 4804 0 1947 1583 

Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 1685 4855 4804 0 1947 1583 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 10 340 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 1857 236 865 

Travel Time (s) 42.2 5.4 19.7 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.89 0.89 089 086 086 0.81 0.81 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 33% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 315 1011 1384 0 154 340 

Turn Type Prot Prot NA NA Prot Prot 

Protected Phases 4 4 2 23 1 1 3 5 
Permitted Phases 

Detector Phase 4 4 2 23 1 1 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 20.0 8.0 8.0 8.0 1.0 
Minimum Split (s) 13.0 13.0 260 13.0 130 130 20.0 
Total Split (s) 36.0 360 36.0 30.0 30.0 40.0 20.0 
Total Split (%) 22.2% 22.2% 22.2% 18.5% 18.5% 25% 12% 
Yellow Time (s) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -2.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 4.0 4.0 4.0 4.0 

Lead/Lag Lag Lag Lag Lead Lead Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None Min None None None None 
Act Effct Green (s) 31.1 32.6 60.4 26.5 26.5 

Actuated g/C Ratio 0.23 0.24 0.44 0.19 0.19 

vic Ratio 0.83 0.88 0.65 0.41 0.59 

Control Delay 70.7 60.7 4.7 56.4 10.0 

Queue Delay 0.0 1.1 0.7 0.2 0.0 

Total Delay 70.7 61.8 5.4 56.6 10.0 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Evening Peak Hou 


4 FF ~~ -— & SS wv 
LaneGroup SSC EBU__EBL__ EBT _WBT WBR_ SBL__SBR__— 3-H 


LOS E E A E B 
Approach Delay 63.9 5.4 24.5 

Approach LOS E A C 

Queue Length 50th (ft) 242 291 34 111 0 
Queue Length 95th (ft) #519 #515 87 205 48 
Internal Link Dist (ft) 1777 156 785 

Turn Bay Length (ft) 120 150 
Base Capacity (vph) 400 1155 2576 376 =: 580 
Starvation Cap Reductn 0 0 776 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 38 0 19 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.79 0.91 0.77 0.43 0.59 


Area Type: Other 
Cycle Length: 162 
Actuated Cycle Length: 137.1 
Natural Cycle: 95 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.13 
Intersection Signal Delay: 32.6 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 65.8% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd 


#38 #39 #38 #39 #38 #39 #38 #39 
“, ++ _ + , 
ui > 2 io: Pir Sho 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Evening Peak Hou 


4 FF ~~  & \ w 


Lane Configurations 5 FM PMD 5 ol 
Traffic Volume (vph) 5 275 900 1105 85 125 275 
Future Volume (vph) 5 275 900 §=1105 85 125 275 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 11 11 11 12 15 12 
Total Lost time (s) 4.0 4.0 4.0 4.0 40 
Lane Util. Factor 100 091 0.91 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 1.00 0.99 1.00 0.85 
Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 
Satd. Flow (prot) 1685 4855 4805 1947 = 1583 
Fit Permitted 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 
Satd. Flow (perm) 1685 4855 4805 1947 1583 
Peak-hour factor, PHF 0.89 089 089 086 086 081 # 0.81 
Adj. Flow (vph) 6 309 1011 1285 99 154 340 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 6 0 0 275 
Lane Group Flow (vph) 0 315 1011 1378 0 154 65 
Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (%) 33% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 
Turn Type Prot Prot NA NA Prot Prot 
Protected Phases 4 4 2 23 1 1 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 30.1 306 59.3 25.5 25.5 
Effective Green, g (s) 31.1 326 61.3 26.5 26.5 
Actuated g/C Ratio 0.22 0.23 0.44 0.19 0.19 
Clearance Time (s) 5.0 6.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 4.0 4.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 375 «1185 = 2112 370 300 
v/s Ratio Prot c0.19 c0.21 0.29 c0.08 0.04 
v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.84 0.89 0.65 0.42 0.22 
Uniform Delay, d1 51.8 51.7 30.7 496 47.7 
Progression Factor 1.00 1.00 0.15 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 15.8 9.2 0.1 0.8 0.4 
Delay (s) 67.5 60.9 46 50.4 48.0 
Level of Service E E A D D 
Approach Delay (s) 62.5 46 48.8 
Approach LOS E A D 

HCM 2000 Control Delay 35.4 HCM 2000 Level of Service D 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.70 

Actuated Cycle Length (s) 139.4 Sum of lost time (s) 20.0 
Intersection Capacity Utilization 65.8% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 


Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 


Turn Type 
Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 
Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 
Total Delay 
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A 


0 

0 
1900 
12 


0 
0 
25 
0 


0 


0.90 
100% 
0% 


0 


Fh — WDU V 


— ‘Yy 
895 130 
895 130 

1900 1900 

11 11 
0% 
0 
| 

3388 1501 

3388 1501 

No 
30 
236 
5.4 

0.90 0.90 

100% 100% 
3% 4% 

0 0 
0% 

994 144 

NA Perm 
12 

12 

12 12 

64.2 62.2 
0.47 0.45 
0.63 0.21 
23.3 10.9 
1.5 1.2 
24.8 12.1 


5 190 1145 
5 190 1145 
1900 1900 1900 
12 9 11 
0% 
100 
{ 
25 
0 1593 4903 
0.950 
0 1593 4903 
30 
635 
14.4 
0.87 0.87 0.87 
100% 100% 100% 
0% 2% 2% 
0 0 2 
0% 
0 224 81316 
Prot Prot NA 
4 4 2 
4 4 2 
8.0 8.0 20.0 
13.0 13.0 26.0 
36.0 360 36.0 
22.2% 22.2% 22.2% 
4.0 4.0 4.0 
1.0 1.0 2.0 
-1.0 -2.0 
4.0 4.0 
Lag Lag Lag 
None None Min 
31.1 32.6 
0.23 #8©0.24 
0.62 1.13 
59.5 115.7 
0.0 0.1 
59.5 115.9 


tr TNA 


ME 


0 
1900 
12 


0 


Yes 


bs 
45 
45 
1900 
10 


0.81 
100% 
11% 


0% 


2017 Existing Conditions 


Evening Peak Hou 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 
@/ 

LaneGroup SBR Ot 

Lane Configurations ol 

Traffic Volume (vph) 0 

Future Volume (vph) 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 

Lane Width (ft) 16 

Grade (%) 

Storage Length (ft) 0 

Storage Lanes 1 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 2111 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 2111 

Right Turn on Red No 

Satd. Flow (RTOR) 

Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 


Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 
Growth Factor 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 


Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 


Lane Group Flow (vph) 0 

Turn Type Perm 

Protected Phases 1 5 
Permitted Phases 3 

Detector Phase 3 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 1.0 
Minimum Split (s) 13.0 13.0 20.0 
Total Split (s) 40.0 300 20.0 
Total Split (%) 24.7% 19% 12% 
Yellow Time (s) 4.0 4.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) -1.0 

Total Lost Time (s) 4.0 

Lead/Lag Lead Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None 
Act Effct Green (s) 

Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 


FA +ry F&F rT NA Ff PY 4 
LaneGroup EBL__EBT _EBR WBU__WBL__WBT WER _NBL__NBT NBR SBL_ SBT 


LOS C B E F D D 
Approach Delay 23.2 107.7 50.4 
Approach LOS C F D 

Queue Length 50th (ft) 68 6 163 ~443 20 35 
Queue Length 95th (ft) 284. = m32 313 #727 40 73 
Internal Link Dist (ft) 156 555 5147 509 
Turn Bay Length (ft) 100 100 
Base Capacity (vph) 1586 680 378 =. 1166 787 432 
Starvation Cap Reductn 380 362 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 39 56 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.82 0.45 0.59 1.17 0.08 0.11 


Area Type: Other 
Cycle Length: 162 
Actuated Cycle Length: 137.1 
Natural Cycle: 95 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.13 
Intersection Signal Delay: 71.0 Intersection LOS: E 
Intersection Capacity Utilization 52.2% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


#38 #39 #38 #39 #38 #39 #38 #39 
Ps pu : 
Ay 01 > —y2 Vo: 4 rise Shos 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 


«/ 
LaneGroup SBR Ot 
LOS 
Approach Delay 
Approach LOS 
Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 
A +r Fr TAN 4 fe 4 

Lane Configurations +4 rid 5 +44 5h ol 

Traffic Volume (vph) 0 895 130 5 190 1145 0 45 0 40 0 0 

Future Volume (vph) 0 895 130 5 190 1145 0 45 0 40 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 12 11 11 12 9 11 12 10 12 12 12 12 

Total Lost time (s) 3.0 5.0 4.0 4.0 40 40 

Lane Util. Factor 0.95 1.00 1.00 0.91 0.97 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 3388 1501 1593 4903 2944 1615 

Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm) 3388 1501 1593. 4903 2944 1615 

Peak-hour factor, PHF 0.90 0.90 090 087 087 087 087 O81 O81 081 092 0.92 

Adj. Flow (vph) 0 994 144 6 218 «1316 0 56 0 49 0 0 

RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 994 144 0 224 1316 0 56 0 49 0 0 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 0% 2% 2% 0% 11% 0% 0% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Turn Type NA Perm Prot Prot NA Prot Prot 

Protected Phases 12 4 4 2 3 3 

Permitted Phases 12 

Actuated Green, G (s) 61.1 61.1 30.1 30.6 22.7 22.7 

Effective Green, g (s) 63.1 61.1 31.1 32.6 23.7 23.7 

Actuated g/C Ratio 0.45 0.44 0.22 0.23 0.17 0.17 

Clearance Time (s) 5.0 6.0 5.0 5.0 

Vehicle Extension (s) 4.0 4.0 4.0 40 

Lane Grp Cap (vph) 1533 657 355 «1146 500 274 

v/s Ratio Prot c0.29 c0.14 ~c0.27 0.02 c0.03 

v/s Ratio Perm 0.10 

vic Ratio 0.65 0.22 0.63 1.15 0.11 0.18 

Uniform Delay, d1 29.6 243 490 53.4 48.9 49.5 

Progression Factor 0.72 0.39 1.00 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 0.5 0.1 41 77.3 0.1 0.4 

Delay (s) 218 9.5 53.0 130.7 49.1 49.9 

Level of Service C A D F D D 

Approach Delay (s) 20.3 119.4 49.5 0.0 

Approach LOS C F D A 

HCM 2000 Control Delay 76.2 HCM 2000 Level of Service E 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.66 

Actuated Cycle Length (s) 139.4 Sum of lost time (s) 20.0 

Intersection Capacity Utilization 52.2% ICU Level of Service A 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 
@/ 
Movement SBR 
Lane Configurations rid 
Traffic Volume (vph) 0 
Future Volume (vph) 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width 16 


Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 
Fipb, ped/bikes 


Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 

Peak-hour factor, PHF 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 0 
Confl. Bikes (#/hr) 

Heavy Vehicles (%) 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Turn Type Perm 
Protected Phases 

Permitted Phases 3 


Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue 


La p 
Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 

Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 

Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 

Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 

Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 

Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 


Split 


5.0 
11.0 
36.0 

29.3% 

4.0 

2.0 


None 


— 


5.0 
11.0 
36.0 

29.3% 


~ 


,— = & 
WBI BT WBR NBL 
*j 
0 0 0 340 
0 0 0 340 
1900 1900 1900 1900 
12 12 12 10 

0% 
0 0 0 
0 0 1 
25 25 
0 0 0 1472 
0.110 
0 0 0 170 

Yes 

30 

531 

12.1 
0.92 0.92 0.92 0.84 
100% 100% 100% 100% 


2% 2% 2% 3% 


0 0 0 405 
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35 15 

35 15 

1900 1900 

12 12 

0 0 

0 0 

25 

0 0 

0 0 
Yes 

0.84 0.91 

100% 100% 

6% 6% 

0 0 
{ 

0 0 

Perm 

6 

6 

5.0 

10.0 

40.0 

32.5% 

4.0 

1.0 

Lag 

Max 


2017 Existing Conditions 
Evening Peak Hou 


Lod 
q id 
680 175 
680 175 
1900 1900 
12 12 
0% 
0 
| 
1690 1253 
0.991 
1676 1253 
Yes 
133 
30 
338 
7.7 
0.91 0.91 
100% 100% 
1% 3% 
0 2 
1 
0% 
763 192 
NA Perm 
6 
6 
6 6 
5.0 5.0 
10.0 10.0 
40.0 40.0 
32.5% 32.5% 
4.0 4.0 
1.0 1.0 
2.0 0.0 
3.0 5.0 
Lag Lag 
Max Max 
37.2 35.1 
0.33 = 0.31 
1.38 0.40 
212.1 13.9 
0.0 0.0 
212.1 13.9 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Evening Peak Hou 


Lanef€onfigurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 3 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 


Minimum Initial (s) 1.0 
Minimum Split (s) 26.0 
Total Split (s) 26.0 
Total Split (%) 21% 
Yellow Time (s) 4.0 
All-Red Time (s) 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None 
Act Effct Green (s) 

Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Evening Peak Hou 


F+~-rny feta fe + 4 ad 
LaneGroup EBL_EBT GBR WEL WET WBR NBL__NBT NBR SBL__SBT__SBR 


LOS D C F B F B 
Approach Delay 33.3 208.7 172.3 
Approach LOS C F F 

Queue Length 50th (ft) 105 75 ~374 96 ~709 30 
Queue Length 95th (ft) 159 172 #592 172 #1085 104 
Internal Link Dist (ft) 908 451 153 258 

Turn Bay Length (ft) 50 

Base Capacity (vph) 447 ~—s- 608 249 = 784 554 483 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.36 0.70 1.63 0.32 1.38 0.40 


Area Type: CBD 
Cycle Length: 123 
Actuated Cycle Length: 112.2 
Natural Cycle: 150 
Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 1.63 
Intersection Signal Delay: 146.2 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 81.3% ICU Level of Service D 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue 


Too iD dor bo: 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Evening Peak Hou 


baneGrovp OB 
LOS 


Approach Delay 
Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Evening Peak Hou 


i ee ee a ee A 


Lane Configurations ¢ rid 5 b re ol 
Traffic Volume (vph) 40 95 360 0 0 0 340 175 35 15 680 175 
Future Volume (vph) 40 95 360 0 0 0 340 175 35 15 680 175 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 
Total Lost time (s) 4.0 4.0 6.0 6.0 3.0 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 0.97 1.00 0.85 
Fit Protected 0.99 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1563 1319 1472 1582 1690 1253 
Fit Permitted 0.99 1.00 0.11 1.00 0.99 1.00 
Satd. Flow (perm) 15631319 171 1582 1677 1253 
Peak-hour factor, PHF 0.85 085 085 092 092 092 084 084 084 O91 O91 0.91 
Adj. Flow (vph) 47 112 424 0 0 0 405 208 42 16 747 192 
RTOR Reduction (vph) 0 0 257 0 0 0 0 5 0 0 0 91 
Lane Group Flow (vph) 0 159 167 0 0 0 405 245 0 0 763 101 
Heavy Vehicles (%) 5% 9% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 6% 6% 1% 3% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Parking (#/hr) 1 1 
Turn Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 
Permitted Phases 6 6 6 
Actuated Green, G (s) 18.8 188 49.3 56.3 35.2 35.2 
Effective Green, g (Ss) 20.8 208 Sle Ss) OiCuOo 
Actuated g/C Ratio 0.19 0.19 0.46 0.51 0.33 = 0.31 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 289 244 253 807 556 393 
v/s Ratio Prot 0.10 0.13 c0.22 = 0.15 

v/s Ratio Perm c0.52 0.46 0.08 
vic Ratio 0.55 0.68 1.60 0.30 1.37 0.26 
Uniform Delay, d1 41.5 426 33.2 15.9 37.5 28.7 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 2.3 77 288.1 0.2 178.7 1.6 
Delay (s) 43.7 50.3 321.3 16.1 216.2 30.3 
Level of Service D D F B F C 
Approach Delay (s) 48.5 0.0 204.8 178.8 
Approach LOS D A F F 

HCM 2000 Control Delay 151.9 HCM 2000 Level of Service F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.03 

Actuated Cycle Length (s) 112.2 Sum of lost time (s) 19.0 

Intersection Capacity Utilization 81.3% ICU Level of Service D 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
106: Route 145/Winthrop Avenue & Revere Beach Pkwy Morning Peak Hou 


eer Wh az #p am z 


Traffic Volume (vph) 345 595 465 5 0 875 
Future Volume (vph) 345 595 465 5 0 875 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 
Storage Lanes 2 0 0 3 
Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 3400 1845 3535 0 0 3610 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 3391 1845 3535 0 0 3610 
Right Turn on Red Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 1 512 
Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 635 988 1471 

Travel Time (s) 144 225 33.4 

Confl. Peds. (#/hr) 8 8 4 

Confl. Bikes (#/hr) | 
Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 3% 3% 2% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 375 647 510 0 0 951 
Turn Type Split NA NA Over 
Protected Phases 1 1 2 1 
Permitted Phases 

Detector Phase 1 1 2 1 
Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 10.0 10.0 10.0 
Minimum Split (s) 15.0 150 145 15.0 
Total Split (s) 55.0 55.0 49.5 55.0 
Total Split (%) 52.6% 52.6% 47.4% 52.6% 
Yellow Time (s) 4.0 4.0 3.5 4.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total Lost Time (s) 5.0 5.0 45 5.0 
Lead/Lag Lead Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Min Min None Min 
Act Effct Green (s) 50.1 50.1 17.7 50.1 
Actuated g/C Ratio 0.65 0.65 0.23 0.65 
vic Ratio 0.17 0.54 0.63 0.38 
Control Delay 6.1 10.1 30.4 3.4 
Queue Delay 0.0 0.2 0.0 0.0 
Total Delay 6.1 10.3 30.4 3.4 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
106: Route 145/Winthrop Avenue & Revere Beach Pkwy Morning Peak Hou 


LOS A B C A 
Approach Delay 8.8 30.4 3.4 
Approach LOS A C A 

Queue Length 50th (ft) 32 148 116 32 
Queue Length 95th (ft) 59 280 164 64 
Internal Link Dist (ft) 555 908 1391 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 2204 «41196 2062 2520 
Starvation Cap Reductn 0 101 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.17 0.59 0.25 0.38 


Area Type: Other 

Cycle Length: 104.5 

Actuated Cycle Length: 77.3 

Natural Cycle: 40 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 

Maximum v/c Ratio: 0.63 

Intersection Signal Delay: 11.2 Intersection LOS: B 
Intersection Capacity Utilization 41.3% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


Splits and Phases: 106: Route 145/Winthrop Avenue & Revere Beach Pkwy 


v4, — 
G1 O2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


106: Route 145/Winthrop Avenue & Revere Beach Pkwy 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 

Fipb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 

RTOR Reduction (vph) 
Lane Group Flow (vph) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Heavy Vehicles (%) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 


A 


HCM 2000 Volume to Capacity ratio 


Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
c Critical Lane Group 
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+ <= 
t tb 
595 465 
595 465 
1900 1900 
5.0 4.5 
1.00 0.95 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1845 3533 
1.00 1.00 
1845 3533 
0.92 0.92 
647 505 
0 1 
647 509 
3% 2% 
NA NA 
1 2 
50.1 17.7 
50.1 17.7 
0.65 0.23 
5.0 4.5 
7.0 4.0 
1195 808 
c0.35 0.14 
0.54 0.63 
7.4 26.9 
1.00 1.00 
14-18 
8.8 28.7 
A C 
7.6 28.7 
A Cc 
11.4 

0.56 

77.3 

41.3% 

15 


. \S # 


dal 
5 0 875 


5 0 875 
1900 1900 1900 
5.0 

0.76 

1.00 

1.00 

0.85 

1.00 

3610 

1.00 

3610 


HCM 2000 Level of Service B 


Sum of lost time (s) 9.5 
ICU Level of Service A 


2017 Existing Conditions 


Morning Peak Hou 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


11/07/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
12: Route 60 Timing Plan: Morning Peak Hou 


Aarynerr sn tered # 


Lane Configurations Ah Fed Ah Ah rid 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 0 990 275 0 620 0 0 830 335 

Future Volume (vph) 0 0 0 0 990 275 0 620 0 0 830 335 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 0 0 0 3406 1538 0 3282 0 0 3343 ©1524 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 0 0 0 3406 1538 0 3282 0 0 3343 8 1524 

Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 192 316 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 244 245 403 338 

Travel Time (s) BK) 5.6 9.2 Uedl 

Confl. Peds. (#/hr) 19 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 094 094 O92 089 092 092 092 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 6% 5% 2% 10% 2% 2% 8% 6% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 0 0 0 1053 293 0 697 0 0 902 364 

Turn Type NA Prot NA NA Prot 

Protected Phases 4568 4568 123 12 12 1 2 3 4 
Permitted Phases 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 45.0 45.0 60.0 44.0 44.0 

Actuated g/C Ratio 0.39 §©0.39 0.53 0.39 0.39 

vic Ratio 0.78 §=0.41 0.40 0.70 ~=©0.47 

Control Delay 40.4 14.0 0.6 33.0 6.5 

Queue Delay 50.2 2.5 0.1 0.0 0.0 

Total Delay 90.7 16.5 0.7 33.0 6.5 

LOS F B A Cc A 

Approach Delay 74.5 0.7 25.4 

Approach LOS E A C 

Queue Length 50th (ft) 386 64 0 288 22 

Queue Length 95th (ft) 477 m96 0 364 92 

Internal Link Dist (ft) 164 165 323 258 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1344 723 1727 1290 782 

Starvation Cap Reductn 569 308 219 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.36 0.71 0.46 0.70 0.47 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 

Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.10 

Intersection Signal Delay: 40.2 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 57.8% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 

m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 12: Route 60 


#19 #18 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#12 #13 #15 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #16 ‘2 
ra One tt tt $4 3: “ #o3 € 04 a 2 = 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


12: Route 60 


2017 Existing Condition 
Timing Plan: Morning Peak Hou 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 

Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 

Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 

LOS 

Approach Delay 
Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced vic Ratio 
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Lanes, Volumes, Timings 
11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


12: Route 60 
- —~- % 


Lane Configurations 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 
Future Volume (vph) 0 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 

Frpb, ped/bikes 

Flpb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 0 0 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Heavy Vehicles (% 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 


0.92 0.92 


2% 2% 2% 


Actuated g/C Ratio 


Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 


fe 7 XNA tf eye 4 
tt id +4 La id 
0 990 275 0 620 0 0 830 335 
0 990 275 0 620 0 0 830 335 
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 
0.95 1.00 0.95 0.95 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3406 = 1538 3282 3343 1524 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3406 1538 3282 3343 1524 
0.92 0.94 094 #092 O89 092 092 0.92 0.92 
0 1053 293 0 697 0 0 902 364 
0 0 125 0 0 0 0 0 194 
0 1053 168 0 697 0 0 902 170 
19 
1 
2% 6% 5% 2% 10% 2% 2% 8% 6% 
NA Prot NA NA Prot 
4568 4568 123 12 12 
45.0 45.0 61.0 440 44.0 
40.0 40.0 61.0 440 44.0 
0.35 0.35 0.54 0.39 0.39 
Clearance Time (s) 
1195 539 1756 1290 588 
c0.31 0.11 c0.21 c0.27 0.11 
0.88 0.31 0.40 0.70 0.29 
34.8 27.0 15.6 29.4 24.2 
1.20 1.48 0.00 1.00 1.00 
76 1.2 0.6 3.2 1.2 
Delay (s) 493 41.4 0.6 32.6 25.4 
Level of Service D D A C C 
Approach Delay (s) 0.0 47.6 0.6 30.5 
Approach LOS A D A C 
HCM 2000 Control Delay 31.1 HCM 2000 Level of Service ie; 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.86 
Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 57.8% ICU Level of Service B 


Analysis Period (min) 15 
c Critical Lane Group 
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2017 Existing Condition 
Timing Plan: Morning Peak Hou 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
13: Route 1A & Route 16 Timing Plan: Morning Peak Hou 


+y tered e 


Lane Configurations aA od od +4 rid +4 id od 

Traffic Volume (vph) 510 875 620 365 830 595 

Future Volume (vph) 510 875 620 365 830 595 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Storage Length (ft) 100 

Storage Lanes 1 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 3406 2707 3252 1482 3343 2760 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 3406 2707 3252 1482 3343 2760 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 514 178 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 272 380 403 

Travel Time (s) 6.2 8.6 9.2 

Peak Hour Factor 0.97 +097 42087 085 089 0.80 

Heavy Vehicles (%) 6% 5% 11% 9% 8% 3% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 526 902 713 429 933 744 

Turn Type NA Prot NA custom NA Perm 

Protected Phases 568 568 12 1 123 2 3 4 5 6 v4 8 
Permitted Phases 234 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 30.7% 12% 14% 14% 11% 1% 21% 6% 
Yellow Time (s) 40 4.0 3.0 3.0 40 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 28.0 28.0 440 30.0 60.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.25 0.25 039 86026 60.53 = 0.36 

vic Ratio 0.63 0.86 0.57 110 053 0.67 

Control Delay 29.3 15.3 29.7 115.4 14 = 26.5 

Queue Delay 5.9 1.5 0.0 0.0 0.2 0.0 

Total Delay 35.2 168 29.7 115.4 16 ©6265 

LOS D B C lF A C 

Approach Delay 23.6 61.9 1.6 

Approach LOS C E A 

Queue Length 50th (ft) 118 7 213 = ~358 5 198 

Queue Length 95th (ft) 197 #84 263 ~—- #507 6 224 

Internal Link Dist (ft) 192 300 323 

Turn Bay Length (ft) 100 

Base Capacity (vph) 836 1052 1255 390 1759 1106 

Starvation Cap Reductn 250 51 0 0 197 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.90 0.90 0.57 1.10 0.60 0.67 


Area Type: Other 

Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.10 


Intersection Signal Delay: 29.6 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 


~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 13: Route 1A & Route 16 
#19 #18 #15 #16 


#12 #13 +15 =16 |F12 #13 =15 


#12 #13 #15 #16 #12 #13 #15 #16)+12 #13 +16 #12 #13 
Ss ~ —e ~ ea 


o38 O1 : “Pe 04 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
13: Route 1A & Route 16 Timing Plan: Morning Peak Hou 


+ t ee 


Lane Configurations aA ride +h rid +> rid od 

Traffic Volume (vph) 510 875 620 365 830 595 

Future Volume (vph) 510 875 620 365 830 595 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.95 088 0.95 1.00 0.95 0.88 

Frt 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 3406 2707 3252 1482 3343 2760 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm 34062707, 3252, 1482 = 3343 ~—— 2760 

Peak-hour factor, PHF 0.97 0.97 0.87 085 089 0.80 

Adj. Flow (vph) 526 902 713 429 933 744 

RTOR Reduction (vph) 0 401 0 0 0 119 

Lane Group Flow (vph) 526 501 713 429 933 625 

Heavy Vehicles (% 6% 5% 11% 9% 8% 8% 

Turn Type NA Prot NA custom NA — Perm 

Protected Phases 568 568 12 i 12¢ 

Permitted Phases 234 

Actuated Green, G (s) 29.0 29.0 44.0 30.0 61.0 42.0 

Effective Green, g (s) 25.0 25.0 440 30.0 61.0 38.0 

Actuated g/C Ratio 0.22 0.22 0.39 0.26 0.54 0.33 

Clearance Time (s 5.0 

Lane Grp Cap (vph) 746 693 1255 390 =: 1788 920 

v/s Ratio Prot 0.15 0.18 0.22 ~=c0.29 0.28 

v/s Ratio Perm 0.23 

vic Ratio 0.71 0.84 = 0.57 1.10 052 0.68 

Uniform Delay, d1 444 426 27.5 42.0 17.1 32.8 

Progression Factor 0.67 0.34 1.00 1.00 0.03 1.00 

Incremental Delay, d2 5.3 13.2 i) 75.3 0.8 4.0 

Delay (s) 32.7 27.9 29.4 117.3 1.3 368 

Level of Service C C Cc F A D 

Approach Delay (s) 29.7 62.4 1.3 

Approach LOS C E A 

Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 33.5 HCM 2000 Level of Service Cc 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.96 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
15: VFW Parkway Timing Plan: Morning Peak Hou 


¢ *\ ter. 
LaneGrup __WBL__WBR _NGT_NGRSBL_SBT_oT 28h SG 


Lane Configurations id od +4 od od 

Traffic Volume (vph) 0 965 850 =: 1120 0 0 

Future Volume (vph) 0 965 350 =: 1120 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 2707 3406 2707 0 0 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 2707 3406 #8 2707 0 0 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 956 1333 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 507 317 245 

Travel Time (s) es) 7.2 5.6 

Confl. Peds. (#/hr) 9 

Peak Hour Factor 0.92 092 O87 084 092 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 5% 6% 5% 2% 2% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1049 402 = 1333 0 0 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 58 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 25.0 67.0 96.0 

Actuated g/C Ratio 0.22 0.59 0.84 

vic Ratio 0.78 0.20 0.54 

Control Delay 9.3 9.7 2.4 

Queue Delay 36.3 0.7 0.6 

Total Delay 45.6 10.5 3.0 

LOS D B A 

Approach Delay 45.6 47 

Approach LOS D A 

Queue Length 50th (ft) 31 65 0 

Queue Length 95th (ft) 111 m93 m57 

Internal Link Dist (ft) 427 237 165 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1339 2001 2490 

Starvation Cap Reductn 0 1241 695 

Spillback Cap Reductn 357 773 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.07 0.53 0.74 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.10 


Intersection Signal Delay: 20.1 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 51.9% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 15: VFW Parkway 


#13 #18 #15 216 #12 #13 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i6_ [#ig #13 #15 #15 yg #13 #16 #3 #15 
os P ¥ o1R tf P ¥ 0: “ #o3 c 04 bs a, 2 Ce oT 21) oa 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
15: VFW Parkway Timing Plan: Morning Peak Hou 


ef \ ter» 4 
Movement WSL WBR NST NBR BL SBF 


Lane Configurations id ol ah od od 

Traffic Volume (vph) 0 965 850 =: 1120 0 0 
Future Volume (vph) 0 965 350 =: 1120 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.88 0.95 0.88 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.85 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 2707 = 3406~=— 2707 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 2707. 3406 = 2707 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 087 084 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1049 402 = 1333 0 0 
RTOR Reduction (vph) 0 755 0 351 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 294 402 982 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 9 

Heavy Vehicles (% 2% 5% 6% 5% 2% 2% 
Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 

Permitted Phases 58 

Actuated Green, G (s) 24.0 68.0 88.0 

Effective Green, g (s) 24.0 64.0 84.0 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.56 0.74 

Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 569 1912 1994 

v/s Ratio Prot c0.11 0.12 0.32 

v/s Ratio Perm 0.05 

vic Ratio 0.52 = 0.21 0.49 

Uniform Delay, d1 39.9 12.4 6.2 

Progression Factor 1.00 0.87 19.75 

Incremental Delay, d2 3.3 0.2 0.6 

Delay (s) 43.2 10.9 122.9 

Level of Service D B F 

Approach Delay (s) 43.2 97.0 0.0 
Approach LOS D F A 
HCM 2000 Control Delay 76.7 HCM 2000 Level of Service E 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.53 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 51.9% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
16: Beach Street Timing Plan: Morning Peak Hou 


Any sc td ¢ 


Lane Configurations rid +4 rid 

Traffic Volume (vph) 0 365 0 0 1020 305 

Future Volume (vph) 0 365 0 0 1020 305 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 1565 0 0 3438 1509 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1536 0 0 3438 1467 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 314 197 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 272 244 

Travel Time (s) 13.0 6.2 20 

Confl. Peds. (#/hr) 23 17 

Peak Hour Factor 0.92 = 0.81 0.92 092 095 0.95 

Heavy Vehicles (%) 2% 5% 2% 2% 5% 7% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 451 0 0 1074 321 

Turn Type Free NA Free 

Protected Phases 1245 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases Free 68 Free 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 114.0 93.0 114.0 

Actuated g/C Ratio 1.00 0.82 1.00 

vic Ratio 0.29 0.38 0.22 

Control Delay 0.5 0.8 0.2 

Queue Delay 0.0 0.5 0.0 

Total Delay 0.5 1.2 0.2 

LOS A A A 

Approach Delay 0.5 1.0 

Approach LOS A A 

Queue Length 50th (ft) 0 15 0 

Queue Length 95th (ft) 0 14 m0 

Internal Link Dist (ft) 492 192 164 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1536 2804 1467 

Starvation Cap Reductn 0 1138 0 

Spillback Cap Reductn 21 48 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.30 0.64 0.22 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.10 


Intersection Signal Delay: 0.9 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 44.4% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 16: Beach Street 


#13 #18 #15 #16 #12 213 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i5_ [#ig #13 #15 #15 FZ #13 #16 #3 #15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
16: Beach Street Timing Plan: Morning Peak Hou 


Any s td ¢ 
Movement EBL EBR NBL NBT SBT SBR 


Lane Configurations ‘i a4 rid 
Traffic Volume (vph) 0 365 0 0 1020 305 
Future Volume (vph) 0 365 0 0 1020 305 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 5.0 4.0 
Lane Util. Factor 1.00 0.95 1.00 
Frpb, ped/bikes 0.98 1.00 0.97 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 
Frt 0.86 1.00 0.85 
Fit Protected 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1536 3438 1467 
Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 1536 3438 1467 
Peak-hour factor, PHF 0.92 = 0.81 OP WC Wis Wes 
Adj. Flow (vph) 0 451 0 0 1074 321 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 451 0 0 1074 321 
Confl. Peds. (#/hr) 23 ili 
Heavy Vehicles (% 2% 5% 2% 2% 5% 7% 
Turn Type Free NA Free 
Protected Phases 1245 
Permitted Phases Free 68 Free 
Actuated Green, G (s) 114.0 84.0 114.0 
Effective Green, g (s) 114.0 76.0 114.0 
Actuated g/C Ratio 1.00 0.67 1.00 
Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 1536 2442 = 1467 
v/s Ratio Prot 0.25 

v/s Ratio Perm 0.29 0.07 0.22 
vic Ratio 0.29 0.44 0.22 
Uniform Delay, d1 0.0 9.0 0.0 
Progression Factor 1.00 0.17 1.00 
Incremental Delay, d2 0.5 0.4 0.2 
Delay (s) 0.5 1.9 0.2 
Level of Service A A A 
Approach Delay (s) 0.5 0.0 1148) 
Approach LOS A A A 

HCM 2000 Control Delay 1.3 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.49 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 44.4% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
7: Route 1A & Waldemar Avenue Morning Peak Hou 


rf \ te») 


Lane Configurations tf *#b Sa 
Traffic Volume (vph) 0 130 = 1075 70 0 2465 
Future Volume (vph) 0 130 ©1075 70 0 2465 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 16 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1774 3258 0 0 3438 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1774 3258 0 0 3438 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 1034 925 475 
Travel Time (s) 23.5 21.0 10.8 
Confl. Peds. (#/hr) 1 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.80 080 091 091 096 0.96 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 5% 9% 22% 0% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 163 = 1258 0 0 2568 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 71.5% ICU Level of Service C 


Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


7: Route 1A & Waldemar Avenue 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
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None 


925 


0.5 
71.5% 
15 


70 
70 0 
0.91 0.96 
77 0 
0.85 
1259 
955 
4.1 
2.2 
100 
619 
1284 §=©1284 
0 0 
0 0 
1700 1700 
0.76 0.76 
0 0 
0.0 0.0 
0.0 


ICU Level of Service 


None 


880 


2017 Existing Conditions 
Morning Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
8: Route 1A & Tomasello Dr 


Pa 
Lane Configurations 

Traffic Volume (vph) 205 
Future Volume (vph) 205 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width (ft) 14 
Grade (%) 0% 
Storage Length (ft) 0 
Storage Lanes 1 
Taper Length (ft) 25 
Satd. Flow (prot) 1888 
Fit Permitted 0.950 
Satd. Flow (perm) 1888 
Link Speed (mph) 30 
Link Distance (ft) 5227 
Travel Time (s) 118.8 
Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.72 
Growth Factor 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 285 
Sign Control Stop 


Area Type: Other 
Control Type: Unsignalized 
Intersection Capacity Utilization 91.0% 
Analysis Period (min) 15 
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0.72 
100% 
8% 

0 


tf - }© 4 
db i + 
1105 45 0 2205 
1105 45 0 2205 
1900 1900 1900 1900 
11 11 11 11 
0% 0% 
0 150 
0 1 
25 
3208 0 1837 3323 
0.998 
3208 0 1837 3323 
30 30 
475 405 
10.8 9.2 
2 2 
0.94 094 0.97 #0.97 
100% 100% 100% 100% 
8% 13% 0% 5% 
0 0 0 0 
0% 0% 
1283 0 0 2273 
Free Free 


ICU Level of Service E 


2017 Existing Conditions 


Morning Peak Hou 


Lanes, Volumes, Timings 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


8: Route 1A & Tomasello Dr 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
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750.8 
91.0% 
15 


2017 Existing Conditions 
Morning Peak Hou 


db 5 +4 
1105 45 0 2205 
1105 45 0 2205 
Free Free 
0% 0% 
0.94 094 097 °& 0.97 
1176 48 0 2273 
2 
11.0 
4.0 
0 
None None 
405 

1226 

1226 

4.1 

2.2 

100 

574 
440 0 1136 1136 
0 0 0 0 
48 0 0 0 
1700 1700 1700 #41700 
0.26 0.00 067 °&# 0.67 
0 0 0 0 
0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 


ICU Level of Service 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
10: Route 1A & Furlong St Morning Peak Hou 


rf \ ter») 


Lane Configurations ft *#b Sa 
Traffic Volume (vph) 0 40 1130 35 0 2235 
Future Volume (vph) 0 40 1130 35 0 2235 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 16 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1514 3156 0 0 3292 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1514 3156 0 0 3292 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 911 2394 546 
Travel Time (s) 20.7 54.4 12.4 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.89 089 095 0.95 0.91 0.91 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 238% 10% 11% 0% 6% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 45 1226 0 0 2456 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 65.1% ICU Level of Service C 


Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


10: Route 1A & Furlong St 


Lane Configurations ft + Sa 
Traffic Volume (veh/h) 0 40 1130 35 2235 
Future Volume (Veh/h) 0 40 1130 35 0 2235 
Sign Control Stop Free Free 
Grade 0% 0% 0% 
Peak Hour Factor 0.89 089 095 095 0.91 0.91 
Hourly flow rate (vph) 0 45 1189 37 0 2456 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 

Walking Speed (ft/s) 

Percent Blockage 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 
Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 

pX, platoon unblocked 

vC, conflicting volume 2436 613 1226 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 2436 613 1226 

tC, single (s) 6.8 74 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 35 3.5 ee 

pO queue free % 100 88 100 

cM capacity (veh/h) 27 387 576 

Volume Total 45 793 433 1228 1228 

Volume Left 0 0 0 0 0 

Volume Right 45 0 37 0 0 

cSH 387 1700 1700 1700 1700 

Volume to Capacity 0.12 047 0.25 0.72 0.72 

Queue Length 95th (ft) 10 0 0 0 0 

Control Delay (s) 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lane LOS C 

Approach Delay (s) 15.5 0.0 0.0 

Approach LOS C 

Average Delay 0.2 

Intersection Capacity Utilization 65.1% ICU Level of Service 
Analysis Period (min) 15 
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2017 Existing Conditions 
Morning Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


45: Bennington Street & Crescent Ave 


rf \ ter») 


Lane Configurations 5 
Traffic Volume (vph) 170 
Future Volume (vph) 170 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width (ft) 12 
Grade (%) 0% 
Storage Length (ft) 0 
Storage Lanes 1 
Taper Length (ft) 25 
Satd. Flow (prot) 1599 
Fit Permitted 0.950 
Satd. Flow (perm) 1599 
Link Speed (mph) 30 
Link Distance (ft) 817 
Travel Time (s) 18.6 
Confl. Peds. (#/hr) i 
Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.84 
Growth Factor 100% 
Heavy Vehicles (%) 1% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Parking (#/hr) 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 202 
Sign Control Stop 


Area Type: Other 
Control Type: Unsignalized 
Intersection Capacity Utilization 45.0% 
Analysis Period (min) 15 
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280 260 
280 260 
1900 1900 
12 12 
0% 

0 

1 

1403 3539 
1403 3539 
30 

1471 

33.4 

1 
0.84 0.89 

100% 100% 
3% 2% 

0 0 

{ 

0% 
333 292 
Free 


1900 


84 


0.89 
100% 
0% 


ICU Level of Service A 


2017 Existing Conditions 


Morning Peak Hou 


Lanes, Volumes, Timings 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


45: Bennington Street & Crescent Ave 


Lane Configurations ft +4 Sa 
Traffic Volume (veh/h) 170 280 260 1040 
Future Volume (Veh/h) 170 280 260 0 0 1040 
Sign Control Stop Free Free 
Grade 0% 0% 0% 
Peak Hour Factor 0.84 0.84 089 089 088 0.88 
Hourly flow rate (vph) 202 333 292 0 0 1182 
Pedestrians 84 1 1 
Lane Width (ft) 12.0 12.0 12.0 
Walking Speed (ft/s) 40 4.0 4.0 
Percent Blockage 7 0 0 
Right turn flare (veh) 

Median type None None 
Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 233 
pX, platoon unblocked 

vC, conflicting volume 968 231 376 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 968 231 376 

tC, single (s) 6.8 7.0 41 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 35 3.3 a3 

pO queue free % 14 53 100 

cM capacity (veh/h) 235 714 1110 

Volume Total 202 333 146 146 591 591 
Volume Left 202 0 0 0 0 0 
Volume Right 0 333 0 0 0 0 
cSH 235 714 1700 1700 1700 #1700 
Volume to Capacity 0.86 047 0.09 0.09 035 0.35 
Queue Length 95th (ft) 172 62 0 0 0 0 
Control Delay (s) 71.7 = 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lane LOS F B 

Approach Delay (s) 36.0 0.0 0.0 
Approach LOS E 

Average Delay 9.6 

Intersection Capacity Utilization 45.0% ICU Level of Service 
Analysis Period (min) 15 
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2017 Existing Conditions 
Morning Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
6: Route 1A & Boardman St Timing Plan: Evening Peak Hou 


7 —- | FS we HK T & & 4 


Lane Configurations 5 b ¢ rid ae ol yi 4b 
Traffic Volume (vph) 75 15 80 175 25 200 40 45 2245 90 170 1440 
Future Volume (vph) 75 15 80 175 25 200 40 45 2245 90 170 =1440 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 10 11 12 12 10 10 12 11 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 130 0 0 250 400 500 380 

Storage Lanes 1 0 0 1 1 1 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 1668 1477 0 0 1628 1436 0 1459 3355 1546 1728 3260 
Fit Permitted 0.164 0.511 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 286 =: 1477 0 0 868 1436 0 1459 3355 1546 1728 3260 
Right Turn on Red Yes No Yes 

Satd. Flow (RTOR) 92 83 1 
Link Speed (mph) 30 30 30 30 
Link Distance (ft) 537 1355 733 925 
Travel Time (s) 12.2 30.8 16.7 21.0 
Confl. Peds. (#/hr) 7 7 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.87 0.87 0.87 088 088 088 098 098 098 098 091 0.91 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 1% 6% 9% 5% 0% 5% 0% 37% 4% 1% 1% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 86 109 0 0 227 227 0 87 = 2291 92 187 1604 
Turn Type Perm NA Perm NA _ pttov Prot Prot NA Prot Prot NA 
Protected Phases 8 4 45 1 1 6 6 5 2 
Permitted Phases 8 4 

Detector Phase 8 8 4 4 45 1 1 6 6 5 2 
Switch Phase 

Minimum Initial (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 20.0 20.0 6.0 20.0 
Minimum Split (s) 26.0 26.0 12.0 12.0 12.0 120 270 270 135 31.0 
Total Split (s) 31.0 31.0 18.0 18.0 31.0 31.0 1387.0 137.0 325 137.0 
Total Split (%) 15.5% 15.5% 9.0% 9.0% 15.5% 15.5% 68.3% 68.3% 16.2% 68.3% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.5 5.0 
All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 
Total Lost Time (s) 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 
Lead/Lag Lead Lead Lag Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None None None None Min Min None Min 
Act Effct Green (s) 26.0 26.0 25.0 55.8 17.2 131.0 131.0 243 139.6 
Actuated g/C Ratio 0.13 0.13 0.13 0.28 0.09 0.66 066 012 & 0.70 
vic Ratio 2.32 0.40 2.08 0.56 0.69 1.04 009 089 0.70 
Control Delay 696.7 23.4 552.1 67.3 1146 62.4 2.9 123.0 20.1 
Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total Delay 696.7 23.4 552.1 67.3 1146 62.4 2.9 123.0 20.1 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


6: Route 1A & Boardman St Timing Plan: Evening Peak Hou 
@/ 

LaneGroup SBR 

Larfef€ onfigurations 

Traffic Volume (vph) 20 

Future Volume (vph) 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 

Lane Width (ft) 12 

Grade (%) 

Storage Length (ft) 0 

Storage Lanes 0 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 0 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 

Right Turn on Red Yes 

Satd. Flow (RTOR) 

Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 

Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 1 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.91 

Growth Factor 100% 

Heavy Vehicles (%) 11% 

Bus Blockages (#/hr) 0 


Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 0 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 

Total Delay 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
6: Route 1A & Boardman St Timing Plan: Evening Peak Hou 


A +ry ¢f ~*~ N was f fe? > 4 


LOS F C F E F E A F C 
Approach Delay 320.3 309.7 62.0 30.8 
Approach LOS F F E C 
Queue Length 50th (ft) ~184 20 ~472 257 114 ~1716 4 245 615 
Queue Length 95th (ft) #307 82 #649 349 179 #1820 28 ~—« #388 778 
Internal Link Dist (ft) 457 1275 653 845 
Turn Bay Length (ft) 130 250 400 500 380 

Base Capacity (vph) 37-273 109 415 190 2211 1046 226 2289 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 2.32 0.40 2.08 0.55 046 1.04 0.09 083 0.70 


Area Type: Other 
Cycle Length: 200.5 
Actuated Cycle Length: 198.8 
Natural Cycle: 150 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 2.32 
Intersection Signal Delay: 83.8 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 104.6% ICU Level of Service G 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 6: Route 1A & Boardman St 


hh Gl { G2 ce 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
6: Route 1A & Boardman St Timing Plan: Evening Peak Hou 


</ 
LaneGroyp SBR 
LOS 
Approach Delay 
Approach LOS 
Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
6: Route 1A & Boardman St 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width 

Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 

Fipb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 
RTOR Reduction (vph) 
Lane Group Flow (vph) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 


HCM 2000 Volume to Capacity ratio 


Actuated Cycle Length (s) 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


c Critical Lane Group 
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80 
80 
1900 
12 


9% 


87.9 
1.21 


198.8 
104.6% 


15 


175 
175 
1900 
12 


d 
25 


25 
1900 
10 
6.0 
1.00 


5% 

0 
pttov 
45 


54.3 
54.3 
0.27 


0.98 0.98 


0% 37% 
0 0 
Prot Prot 
1 1 


HCM 2000 Level of Service 


Sum of lost time (s) 
ICU Level of Service 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


| ¢ 4 


62.7 28.8 
E C 
F 

19.5 
G 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


6: Route 1A & Boardman St Timing Plan: Evening Peak Hou 
@/ 

Movement SBR 
Laff onfigurations 

Traffic Volume (vph) 20 

Future Volume (vph) 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 

Lane Width 12 


Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 
Fipb, ped/bikes 


Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 

Peak-hour factor, PHF 0.91 
Adj. Flow (vph) 22 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 0 
Confl. Peds. (#/hr) 1 
Confl. Bikes (#/hr) 1 
Heavy Vehicles (%) 11% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Turn Type 


Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
9: Route 1A & Jughandle Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lane Configurations EE AS 


Traffic Volume (vph) 125 10 5 0 0 0 0 2235 0 0 1620 0 
Future Volume (vph) 125 10 5 0 0 0 0 2235 0 0 1620 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 16 16 16 12 12 12 11 11 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1847 0 0 0 0 0 3355 0 0 3355 0 
Fit Permitted 0.957 

Satd. Flow (perm) 0 1847 0 0 0 0 0 3355 0 0 3355 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 2 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 122 363 405 225 

Travel Time (s) 2.8 8.3 9.2 5.4 

Confl. Peds. (#/hr) 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.80 0.80 080 025 025 025 097 097 097 095 095 0.95 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 5% 88% 0% 2% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 175 0 0 0 0 0 2304 0 0 1705 0 
Turn Type Perm NA NA NA 
Protected Phases 2 1 1 
Permitted Phases 2 

Detector Phase 2 2 1 1 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 10.0 20.0 20.0 
Minimum Split (s) 16.0 16.0 27.0 27.0 

Total Split (s) 36.0 36.0 55.0 55.0 

Total Split (%) 39.6% 39.6% 60.4% 60.4% 

Yellow Time (s) 4.0 4.0 5.0 5.0 

All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 7.0 7.0 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None Max Max 

Act Effct Green (s) 13.3 48.1 48.1 
Actuated g/C Ratio 0.18 0.65 0.65 

vic Ratio 0.53 1.06 0.79 

Control Delay 33.4 54.8 13.5 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 33.4 54.8 13.5 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
9: Route 1A & Jughandle 


A +r fT NA 


LOS C 
Approach Delay 33.4 
Approach LOS C 
Queue Length 50th (ft) 73 
Queue Length 95th (ft) 114 
Internal Link Dist (ft) 42 283 
Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 747 
Starvation Cap Reductn 0 
Spillback Cap Reductn 0 
Storage Cap Reductn 0 
Reduced v/c Ratio 0.23 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


rt vy =~ 
Lane Group ____EBL_EBT _EBR WBL__WBT _WBR _NBL__NBT NaR SBL_SBT_ SBR 


Area Type: Other 

Cycle Length: 91 

Actuated Cycle Length: 74.4 

Natural Cycle: 80 

Control Type: Semi Act-Uncoord 

Maximum v/c Ratio: 1.06 

Intersection Signal Delay: 37.1 

Intersection Capacity Utilization 80.9% 

Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Intersection LOS: D 
ICU Level of Service D 


Splits and Phases: 9: Route 1A & Jughandle 


tos —Py2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
9: Route 1A & Jughandle 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width 

Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 

Fipb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 

RTOR Reduction (vph) 
Lane Group Flow (vph) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Heavy Vehicles (%) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 


HCM 2000 Volume to Capacity ratio 


Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
c Critical Lane Group 
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34.7 
0.95 
74.4 
80.9% 
15 


1900 
12 


0.25 
0 
0 
0 


2% 


0 0 0 


1900 1900 1900 
12 12 11 


0.25 0.25 0.97 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 


2% 2% 0% 


HCM 2000 Level of Service 


Sum of lost time (s) 
ICU Level of Service 


2017 Existing Conditions 


Timing Plan: Evening Peak Hou 


try. # 


13.0 


1900 


1900 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 

Total Delay 
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‘YY De 
180 30 
180 30 

1900 1900 

11 12 

500 

0 

0 0 

0 0 
Yes 

8 

0.93 0.95 

100% 100% 
4% 3% 

0 0 
0 0 
Prot 

1 

| 

8.0 

13.0 

17.0 
41.5% 
3.5 

1.5 

Lead 
None 


1900 


Yes 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 


>-y & rN A 
LaneGroup EBT BR WBU__WBL__WBT ONBL_ONBRO 


LOS B C A 
Approach Delay 10.4 3.7 
Approach LOS B A 
Queue Length 50th (ft) 95 55 0 
Queue Length 95th (ft) 136 #135 0 
Internal Link Dist (ft) 492 1777 265 
Turn Bay Length (ft) 130 

Base Capacity (vph) 2314 445 4887 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.71 0.63 0.30 


Area Type: Other 
Cycle Length: 41 
Actuated Cycle Length: 40.5 
Natural Cycle: 40 
Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 0.71 
Intersection Signal Delay: 7.0 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 53.2% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 11: Route 1A on-ramp & Route 145 
_— 
Po —Py2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 


>-> yy & rN A 
Movement EBT BR WBU__WBL__WBT NBL_ONBRO 


Lane Configurations +4+D Kh 444 

Traffic Volume (vph) 1350 180 30 235 1385 0 0 
Future Volume (vph) 1350 180 30 235 = 1385 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 11 11 12 9 11 12 12 
Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.91 1.00 0.91 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.98 1.00 1.00 

Fit Protected 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 4843 1500 4951 

Fit Permitted 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm) 4843 1500 4951 

Peak-hour factor, PHF 093 O93 095 095 095 095 0.95 
Adj. Flow (vph) 1452 194 32 247 ~=—- 1458 0 0 
RTOR Reduction (vph) 41 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 1605 0 0 279 ~=— 1458 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 8 8 

Heavy Vehicles (%) 1% 4% 3% 9% 1% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 2 0 0 
Turn Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 19.0 11.5 40.5 

Effective Green, g (s) 19.0 11.5 40.5 

Actuated g/C Ratio 0.47 0.28 1.00 

Clearance Time (s) 5.0 5.0 

Vehicle Extension (s) 2.0 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 2272 425 4951 

v/s Ratio Prot c0.33 c0.19 0.29 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.71 0.66 0.29 

Uniform Delay, d1 8.5 12.8 0.0 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 0.8 2.8 0.0 

Delay (s) 9.4 15.5 0.0 

Level of Service A B A 

Approach Delay (s) 9.4 2.5 0.0 
Approach LOS A A A 

HCM 2000 Control Delay 5.8 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.69 

Actuated Cycle Length (s) 40.5 Sum of lost time (s) 10.0 
Intersection Capacity Utilization 53.2% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


Pamrrvrt AX teed 


[ane Configurations ; a a o “7 > 


Traffic Volume (vph) 15 230 10 765 440 105 75 1020 1170 430 10 5 
Future Volume (vph) 15 230 10 765 440 105 75 1020 1170 430 10 5 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 50 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 1 1 2 0 1 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3328 1816 3502 1777 0 0 3574 1706 3951 0 0 
Fit Permitted 0.997 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 3327 1816 3446 1777 0 0 3574 1706 3951 0 0 
Right Turn on Red Yes No Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 126 94 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 485 572 480 673 

Travel Time (s) 11.0 13.0 10.9 15.3 

Confl. Peds. (#/hr) 4 7 7 2 4 1 2 
Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.94 094 094 O91 O91 O91 O91 092 092 089 089 0.89 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 261 11 841 681 0 0 1109 1272 500 0 0 
Turn Type Split NA Prot Split NA NA custom NA 

Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 

Permitted Phases 

Detector Phase 4 4 4 3 3 6 23 2 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

Minimum Split (s) 20.0 200 20.0 280 280 15.0 20.0 

Total Split (s) 22.0 220 220 420 420 57.0 57.0 

Total Split (%) 15.4% 15.4% 15.4% 29.5% 29.5% 40.0% 40.0% 

Yellow Time (s) 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 

All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 

Lead/Lag Lag Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None None None Min Min 

Act Effct Green (s) 153 153 37.0 37.0 51.0 93.0 51.0 

Actuated g/C Ratio 0.11 O11 0.26 0.26 0.36 0.66 0.36 

vic Ratio 0.73 0.04 092 &# 1.47 0.86 1.11 0.35 

Control Delay 73.8 0.2 67.0 260.4 50.4 83.7 342 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 73.8 0.2 67.0 260.4 50.4 83.7 342 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


~ S 
LaneGroup SEL SER 


Lane Configurations bid 

Traffic Volume (vph) 130 20 
Future Volume (vph) 130 20 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 
Grade (%) 0% 

Storage Length (ft) 0 0 
Storage Lanes 1 0 
Taper Length (ft) 25 

Satd. Flow (prot) 1754 0 
Fit Permitted 0.958 

Satd. Flow (perm) 1754 0 
Right Turn on Red 

Satd. Flow (RTOR) 

Link Speed (mph) 30 

Link Distance (ft) 302 

Travel Time (s) 6.9 

Confl. Peds. (#/hr) 7 
Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.82 0.82 
Growth Factor 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 11% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 
Parking (#/hr) 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 183 0 
Turn Type Prot 
Protected Phases 7 
Permitted Phases 

Detector Phase 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 
Minimum Split (s) 20.0 

Total Split (s) 21.5 

Total Split (%) 15.1% 

Yellow Time (s) 3.5 

All-Red Time (s) 3.0 

Lost Time Adjust (s) -1.0 

Total Lost Time (s) 5.5 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None 

Act Effct Green (s) 16.0 
Actuated g/C Ratio 0.11 

vic Ratio 0.93 

Control Delay 109.5 

Queue Delay 0.0 

Total Delay 109.5 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


AarynrrrtrAQ teddee 
LaneGroup EBL EBT _EBR__WBL__WBT_ WBR_ WBR2_ NBT NBR SBT__SBR__SBR2 


LOS E A E F D F C 
Approach Delay 70.8 153.5 68.2 34.2 
Approach LOS E F E C 
Queue Length 50th (ft) 124 0 394 ~867 502 ~1316 178 
Queue Length 95th (ft) 175 OQ #514 #1109 597 #1586 224 
Internal Link Dist (ft) 405 492 400 593 
Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 375 «6316 = (913Ss«463 1285 1151 1421 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.70 0.03 0.92 1.47 0.86 1.14 0.35 


Area Type: Other 
Cycle Length: 142.5 
Actuated Cycle Length: 141.8 
Natural Cycle: 150 
Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 1.47 
Intersection Signal Delay: 93.1 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 97.8% ICU Level of Service F 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street 


$02 Fos rs Noo? 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 
\~ 

LaneGroup SEL SER 
LOS F 

Approach Delay 109.5 

Approach LOS F 

Queue Length 50th (ft) 171 

Queue Length 95th (ft) #276 

Internal Link Dist (ft) 222 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 197 

Starvation Cap Reductn 0 

Spillback Cap Reductn 0 

Storage Cap Reductn 0 

Reduced v/c Ratio 0.93 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


Pamrrvrt AX teyde 


Lane Configurations dt fr 8% b +> ef #b 

Traffic Volume (vph) 15 230 10 765 440 105 75 1020 1170 430 10 5 
Future Volume (vph) 15 230 10 765 440 105 75 1020 1170 430 10 5 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 
Total Lost time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 

Lane Util. Factor 0.95 1.00 0.97 ~~ 1.00 0.95 1.00 0.95 

Frpb, ped/bikes 100 100 100 0.99 100 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 085 1.00 0.96 1.00 085 0.99 

Fit Protected 1.00 100 095 1.00 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 3328 1816 3502 1777 3574 1706 3951 

Fit Permitted 1.00 1.00 095 1.00 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 3328 1816 3502 1777 3574 1706 3951 

Peak-hour factor, PHF 0.94 094 094 O91 O91 O91 O98f 092 092 089 089 0.89 
Adj. Flow (vph) 16 245 11 841 484 115 82. 1109 1272 483 11 6 
RTOR Reduction (vph) 0 0 10 0 0 0 0 0 32 | 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 261 1 841 681 0 0 1109 1240 499 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 4 7 7 2 4 1 2 
Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Turn Type Split NA Prot —‘ Split NA NA custom NA 

Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 143 143 360 36.0 50.0 93.0 50.0 

Effective Green, g (s) 153 153 37.0 37.0 51.0 940 51.0 

Actuated g/C Ratio 0.11 O11 0.26 0.26 0.36 0.66 0.36 

Clearance Time (s) 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 

Vehicle Extension (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 359 195 913 463 1285 1130 1421 

v/s Ratio Prot c0.08 0.00 0.24 0.38 0.31 0.73 0.13 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.73 0.01 0.92 1.47 0.86 1.10 0.35 

Uniform Delay, d1 61.2 565 51.0 524 42.2 23.9 33.3 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 7.2 0.0 14.3 223.4 6.2 57.6 0.2 

Delay (s) 68.4 565 65.3 275.8 484 815 33.4 

Level of Service E E E F D F C 

Approach Delay (s) 67.9 159.5 66.1 33.4 

Approach LOS E F E C 

HCM 2000 Control Delay 93.5 HCM 2000 Level of Service F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.17 

Actuated Cycle Length (s) 141.8 Sum of lost time (s) 22.5 

Intersection Capacity Utilization 97.8% ICU Level of Service F 

Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


“~ 
Movement SEL SER 


Lane Configurations bid 

Traffic Volume (vph) 130 20 
Future Volume (vph) 130 20 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 
Lane Width 12 12 
Total Lost time (s) 5.5 

Lane Util. Factor 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 

Frt 0.98 

Fit Protected 0.96 

Satd. Flow (prot) 1755 

Fit Permitted 0.96 

Satd. Flow (perm) 1755 
Peak-hour factor, PHF 0.82 0.82 
Adj. Flow (vph) 159 24 
RTOR Reduction (vph) 0 0 
Lane Group Flow (vph) 183 0 
Confl. Peds. (#/hr) 7 
Confl. Bikes (#/hr) 

Heavy Vehicles (%) 0% 11% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 
Parking (#/hr) 1 
Turn Type Prot 
Protected Phases 7 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 15.0 
Effective Green, g (s) 16.0 
Actuated g/C Ratio 0.11 
Clearance Time (s) 6.5 

Vehicle Extension (s) 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 198 

v/s Ratio Prot c0.10 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.92 

Uniform Delay, d1 62.3 
Progression Factor 1.00 
Incremental Delay, d2 42.9 

Delay (s) 105.2 

Level of Service F 
Approach Delay (s) 105.2 
Approach LOS F 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd 


Lane Gro’ p 
Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 
Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 

Total Delay 
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4 


5 

5 
1900 
12 


8.0 
13.0 
36.0 

22.2% 

4.0 

1.0 


Lag 


None 


A 


260 
260 
1900 
11 


120 

{ 

25 
1728 
0.950 
1728 


8.0 
13.0 
36.0 

22.2% 


— 
1280 940 
1280 940 
1900 1900 
11 11 
0% 0% 
4951 4853 
4951 4853 
31 
30 30 
1857 236 
42.2 5.4 
0.97 0.93 
100% 100% 
1% 1% 
2 0 
0% 0% 
1320 1205 
NA NA 
2 23 
2 23 
20.0 
26.0 
36.0 
22.2% 
4.0 
2.0 
-2.0 
4.0 
Lag 
Min 
G28) 27 
0.21 0.48 
1.24 0.51 
165.0 1.4 
0.6 0.5 
165.6 1.9 


Yes 


0.93 
100% 
0% 2% 


0% 


0 106 
Prot 
| 


1 


8.0 
13.0 
30.0 

18.5% 


245 
Prot 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


None 


Lanes, Volumes, Timings 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Timing Plan: Evening Peak Hou 


4 FF =~ -— & NS we 
LaneGroup CEBU __EBL__ EBT _WBT WBR_ SBL__SBR__ 3-H 


LOS F F A E B 
Approach Delay 151.3 1.9 26.2 

Approach LOS F A C 

Queue Length 50th (ft) 279 ~668 1 101 0 
Queue Length 95th (ft) #418 #766 m28 165 84 
Internal Link Dist (ft) 1777 156 785 

Turn Bay Length (ft) 120 150 
Base Capacity (vph) 370 1061 2358 339 465 
Starvation Cap Reductn 0 0 645 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 119 0 94 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.74 1.40 0.70 0.43 = 0.53 


Area Type: Other 
Cycle Length: 162 
Actuated Cycle Length: 150.6 
Natural Cycle: 135 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.26 
Intersection Signal Delay: 80.2 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 61.1% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd 


#38 #39 #38 #39 #38 #39 #38 #39 
++ _— ; 
Se 51 > 2 Vos + $4 Sho 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Timing Plan: Evening Peak Hou 


4 FF ee  & \ w 


Lane Configurations 5 FM PMD 5 ol 
Traffic Volume (vph) 5 260 1280 940 180 100 230 
Future Volume (vph) 5 260 1280 940 180 100 230 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 11 11 11 12 15 12 
Total Lost time (s) 4.0 4.0 4.0 4.0 40 
Lane Util. Factor 1.00 091 0.91 1.00 1.00 
Frt 1.00 1.00 0.98 1.00 0.85 
Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 
Satd. Flow (prot) 1728 4951 4852 1947 1509 
Fit Permitted 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 
Satd. Flow (perm) 1728 4951 4852 1947 1509 
Peak-hour factor, PHF 0.97 0.97 0.97 093 093 094 0.94 
Adj. Flow (vph) 5 268 1320 1011 194 106 245 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 16 0 0 203 
Lane Group Flow (vph) 0 273 13820 1189 0 106 42 
Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 1% 0% 2% 7% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 
Turn Type Prot Prot NA NA Prot Prot 
Protected Phases 4 4 2 23 1 1 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 274 30.3 71.6 25.2 25.2 
Effective Green, g (s) 28.4 32.3 73.6 26.2 26.2 
Actuated g/C Ratio 0.19 0.21 0.48 0.17 0.17 
Clearance Time (s) 5.0 6.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 4.0 4.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 322 1051 2347 335 259 
v/s Ratio Prot 00.16 c0.27 0.25 c0.05 0.03 
v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.85 1.26 0.51 0.32 0.16 
Uniform Delay, d1 59.8 59.9 268 55.1 53.6 
Progression Factor 1.00 1.00 0.03 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 18.9 123.0 0.1 0.5 0.3 
Delay (s) 78.7 182.9 1.0 55.7 53.9 
Level of Service E F A E D 
Approach Delay (s) 165.1 1.0 54.4 
Approach LOS F A D 

HCM 2000 Control Delay 90.0 HCM 2000 Level of Service F 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.70 

Actuated Cycle Length (s) 152.1 Sum of lost time (s) 20.0 
Intersection Capacity Utilization 61.1% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 


\whb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\EX_PM_Phase1Waiver.syn HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
VHB/ALB/BG 10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 

Total Delay 
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A 


0 

0 
1900 
12 


— 


1165 
1165 
1900 
11 
0% 


215 5 

215 5 

1900 1900 

11 12 
0 
0 

0 0 

0 0 
No 

0.92 0.91 

100% 100% 

1% 0% 

0 0 

0 0 

Prot 

4 

4 

8.0 

13.0 

36.0 

22.2% 

4.0 

1.0 

Lag 

None 


a Mt 


150 880 
150 880 
1900 1900 
9 11 
0% 
100 
{ 
25 
1624 4951 
0.950 
1624 4951 
30 
635 
14.4 
0.91 0.91 
100% 100% 
0% 1% 
0 2 
0% 
170 967 
Prot NA 
4 2 
4 2 
8.0 20.0 
13.0 26.0 
36.0 36.0 
22.2% 22.2% 
4.0 4.0 
1.0 2.0 
-1.0 -2.0 
4.0 4.0 
Lag Lag 
None Min 
28.4 32.3 
0.19 0.21 
0.56 0.91 
64.2 71.4 
0.0 0.0 
64.2 71.4 


a 


0 

0 
1900 
12 


0 


Yes 


0.91 
100% 
0% 


0 


bi 
240 
240 
1900 
10 


2017 Existing Conditions 


Timing Plan: Evening Peak Hou 


0% 


: 


Lanes, Volumes, Timings 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 
@/ 

LaneGroup SBR Ot 

Lane Configurations ol 

Traffic Volume (vph) 0 

Future Volume (vph) 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 

Lane Width (ft) 16 

Grade (%) 

Storage Length (ft) 0 

Storage Lanes 1 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 2111 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 2111 

Right Turn on Red No 

Satd. Flow (RTOR) 

Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 


Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 
Growth Factor 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 


Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 


Lane Group Flow (vph) 0 

Turn Type Perm 

Protected Phases 1 5 
Permitted Phases 3 

Detector Phase 3 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 1.0 
Minimum Split (s) 13.0 13.0 20.0 
Total Split (s) 40.0 300 20.0 
Total Split (%) 24.7% 19% 12% 
Yellow Time (s) 4.0 4.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) -1.0 

Total Lost Time (s) 4.0 

Lead/Lag Lead Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None 
Act Effct Green (s) 

Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 


FA +ry F&F rN A Ff PY 4 
LaneGroup EBL__EBT _EBR WBU__WBL__WBT WER _NBL__NBT NBR SBL__ SBT 


LOS D E E D F 
Approach Delay 42.5 70.4 135.2 
Approach LOS D E F 

Queue Length 50th (ft) 270 163 379 120 ~672 
Queue Length 95th (ft) m132 247 ~—«# 480 165 #905 
Internal Link Dist (ft) 156 555 5147 509 
Turn Bay Length (ft) 100 100 
Base Capacity (vph) 2048 348 1061 781 385 
Starvation Cap Reductn 513 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.98 0.49 ~=0.91 0.33 1.26 


Area Type: Other 
Cycle Length: 162 
Actuated Cycle Length: 150.6 
Natural Cycle: 135 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.26 
Intersection Signal Delay: 72.2 Intersection LOS: E 
Intersection Capacity Utilization 73.8% ICU Level of Service D 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


#38 #39 #38 #39 #38 #39 #38 #39 
++ _— ; 
Se 51 > 2 V0 + $4 Shos 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 


«/ 
LaneGroyp SBR Ot 
LOS 
Approach Delay 
Approach LOS 
Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


a 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width 

Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 

RTOR Reduction (vph) 
Lane Group Flow (vph) 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 


A 


0 

0 
1900 
12 


HCM 2000 Volume to Capacity ratio 


Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
c Critical Lane Group 
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+4 
1165 215 


1165 215 
1900 1900 
11 11 


5 

5 
1900 
12 


KR ttt 
150 880 
150 880 

1900 1900 

9 11 
4.0 4.0 
1.00 0.91 
1.00 1.00 

0.95 1.00 
1624 4951 
0.95 1.00 
1624 4951 
0.91 0.91 

165 967 

0 0 
170 967 
0% 1% 

0 2 
Prot NA 

4 2 

27.4 30.3 
28.4 32.3 
0.19 0.21 
5.0 6.0 
4.0 4.0 
303 = 1051 
c0.10 0.20 
0.56 0.92 
56.2 58.6 
1.00 1.00 
2.9 12.9 
59.1 71.5 
E E 
69.7 

E 


HCM 2000 Level of Service 


Sum of lost time (s) 
ICU Level of Service 


2017 Existing Conditions 


Timing Plan: Evening Peak Hou 


tf - } 4 
id 
0 450 0 0 
0 450 0 0 
1900 1900 1900 1900 
12 12 12 12 
4.0 
1.00 
0.85 
1.00 
1599 
1.00 
1599 
0.93 0.93 0.92 0.92 
0 484 0 0 
0 0 0 0 
0 484 0 0 
0% 1% 2% 2% 
0 0 0 0 
Prot 
3 
35.3 
36.3 
0.24 
5.0 
4.0 
381 
c0.30 
1.27 
57.9 
1.00 
140.8 
198.7 
F 
146.4 0.0 
F A 
E 
20.0 
D 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 
@/ 
Movement SBR 
Lane Configurations rid 
Traffic Volume (vph) 0 
Future Volume (vph) 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width 16 


Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 


Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 

Peak-hour factor, PHF 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 0 
Heavy Vehicles (%) 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Turn Type Perm 
Protected Phases 

Permitted Phases 3 


Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 


La p 
Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 


Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 


Turn Type 
Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 
Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 
Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 
Queue Delay 
Total Delay 
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Split 


5.0 
11.0 
41.0 

33.3% 

4.0 

2.0 


None 


5.0 
11.0 
41.0 

33.3% 


~ 


¢ 


Yes 


0.92 
100% 
2% 


0 


2017 Existing Conditions 


-»>» | 4 
q ff 
80 35 170 130 
80 35 170 130 
1900 1900 1900 1900 
12 12 12 12 
0% 
0 0 0 
0 0 1 
25 
0 0 1669 1253 
0.867 
0 0 1458 1236 
Yes Yes 
144 
30 
338 
7.7 
1 1 
0.94 090 0.90 0.90 
100% 100% 100% 100% 
0% 0% 2% 3% 
0 0 0 2 
1 1 
0% 
0 0 228 144 
Perm NA Perm 
6 
6 6 
6 6 6 
5.0 5.0 5.0 
10.0 10.0 10.0 
25.0 25.0 25.0 
20.3% 20.3% 20.3% 
4.0 4.0 4.0 
1.0 1.0 1.0 
-2.0 0.0 
3.0 5.0 
Lag Lag Lag 
Max Max Max 
22.1 20.1 
0.19 0.17 
0.83 0.44 
72.0 11.7 
0.0 0.0 
72.0 11.7 


Lanes, Volumes, Timings 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lanef€onfigurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 3 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 


Minimum Initial (s) 1.0 
Minimum Split (s) 26.0 
Total Split (s) 26.0 
Total Split (%) 21% 
Yellow Time (s) 4.0 
All-Red Time (s) 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None 
Act Effct Green (s) 

Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 


i ee ee a ee A 
LaneGroup __EBL_EBT GBR WEL WET WBR NBL__NBT NBR SBL__SBT_SBR 


LOS E C E C E B 
Approach Delay 42.0 42.5 48.6 
Approach LOS D D D 

Queue Length 50th (ft) 253 82 205 =. 259 171 0 
Queue Length 95th (ft) 367 170 #403 398 #323 60 
Internal Link Dist (ft) 908 451 153 258 

Turn Bay Length (ft) 50 

Base Capacity (vph) 528 503 399 674 275 331 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.68 0.50 0.89 0.65 0.83 0.44 


Area Type: CBD 
Cycle Length: 123 
Actuated Cycle Length: 117 
Natural Cycle: 90 
Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 0.90 
Intersection Signal Delay: 43.6 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 68.0% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue 


To Vos dor bo: 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 


baneGroup OB 
LOS 


Approach Delay 
Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 


\\whb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\EX_PM_Phase1Waiver.syn Lanes, Volumes, Timings 
VHB/ALB/BG 10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 


2017 Existing Conditions 


Faxon rT aA fe © bd 
Movement EBL EBT _EBR WBL__WBT WBR_ NBL__NBT NBR SBL__SBT__SBR 
Lane Configurations ¢ rod 5 b df ol 
Traffic Volume (vph) 75 250 230 0 0 0 335 335 80 35 170 130 
Future Volume (vph) 75 250 230 0 0 0 335 335 80 35 170 130 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 
Total Lost time (s) 4.0 4.0 6.0 6.0 3.0 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 0.97 1.00 0.85 
Fit Protected 0.99 1.00 0.95 1.00 0.99 1.00 
Satd. Flow (prot) 1665 1319 1501 1599 1668 1236 
Fit Permitted 0.99 1.00 0.30 1.00 0.87 ~=1.00 
Satd. Flow (perm) 1665 1319 478 1599 1458 1236 
Peak-hour factor, PHF 0.91 O91 O91 O92 092 092 094 094 094 090 090 0.90 
Adj. Flow (vph) 82 275 253 0 0 0 356 356 85 39 189 144 
RTOR Reduction (vph) 0 0 91 0 0 0 0 7 0 0 0 119 
Lane Group Flow (vph) 0 357 162 0 0 0 356 434 0 0 228 25 
Confl. Bikes (#/hr) 1 1 
Heavy Vehicles (%) 0% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 3% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Parking (#/hr) 1 1 
Turn Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 
Permitted Phases 6 6 6 
Actuated Green, G (s) 29.0 29.0 43.8 50.8 20.1 20.1 
Effective Green, g (s) 31.0 31.0 45.8 51.8 22.1 20.1 
Actuated g/C Ratio 0.27. ~=—- 0.27 0.39 0.44 0.19 0.17 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 441 349 403 708 275212 
v/s Ratio Prot c0.21 0.12 c0.19 0.27 
v/s Ratio Perm c0.16 0.16 0.02 
vic Ratio 0.81 0.46 0.88 0.61 0.83 0.12 
Uniform Delay, d1 40.2 36.0 29.1 24.9 45.6 40.9 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 10.5 1.0 19.8 1.6 24.2 1.1 
Delay (s) 50.7 37.0 49.0 26.5 69.7 42.0 
Level of Service D D D C E D 
Approach Delay (s) 45.0 0.0 36.5 59.0 
Approach LOS D A D E 
HCM 2000 Control Delay 44.4 HCM 2000 Level of Service D 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.67 
Actuated Cycle Length (s) 116.9 Sum of lost time (s) 19.0 
Intersection Capacity Utilization 68.0% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
106: Route 145/Winthrop Avenue & Revere Beach Pkwy Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lane Group EBL EBT _WBT 
Lane Configurations Wh * 4+ 


Traffic Volume (vph) 1000 620 570 25 0 465 
Future Volume (vph) 1000 620 570 25 0 465 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 
Storage Lanes 2 0 0 3 
Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 3433 1863 3515 0 0 3610 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 3422 1863 3515 0 0 3610 
Right Turn on Red Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 5 346 
Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 635 988 1471 

Travel Time (s) 144 225 33.4 

Confl. Peds. (#/hr) 13 13 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 1087 674 647 0 0 505 
Turn Type Split NA NA Over 
Protected Phases 1 1 2 1 
Permitted Phases 

Detector Phase 1 1 2 1 
Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 10.0 10.0 10.0 
Minimum Split (s) 15.0 150 145 15.0 
Total Split (s) 55.0 55.0 49.5 55.0 
Total Split (%) 52.6% 52.6% 47.4% 52.6% 
Yellow Time (s) 4.0 4.0 3.5 4.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total Lost Time (s) 5.0 5.0 45 5.0 
Lead/Lag Lead Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Min Min None Min 
Act Effct Green (s) 50.2 502 21.7 50.2 
Actuated g/C Ratio 0.62 0.62 0.27 0.62 
vic Ratio 0.51 0.59 0.69 0.21 
Control Delay 10.5 12.9 30.5 2.7 
Queue Delay 0.0 0.3 0.0 0.0 
Total Delay 10.5 13.2 30.5 2.7 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
106: Route 145/Winthrop Avenue & Revere Beach Pkwy Timing Plan: Evening Peak Hou 


LOS B B C A 
Approach Delay 11.5 30.5 2.7 
Approach LOS B C A 

Queue Length 50th (ft) 141 182 153 12 
Queue Length 95th (ft) 238 = 351 208 34 
Internal Link Dist (ft) 555 =: 908 1391 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 2115 1148 1951 2357 
Starvation Cap Reductn 0 101 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 0.51 0.64 0.33 0.21 


Area Type: Other 

Cycle Length: 104.5 

Actuated Cycle Length: 81.4 

Natural Cycle: 50 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 

Maximum v/c Ratio: 0.69 

Intersection Signal Delay: 14.2 Intersection LOS: B 
Intersection Capacity Utilization 53.1% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


Splits and Phases: 106: Route 145/Winthrop Avenue & Revere Beach Pkwy 


v4, — 
G1 O2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


106: Route 145/Winthrop Avenue & Revere Beach Pkwy 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 
Frpb, ped/bikes 

Fipb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 

RTOR Reduction (vph) 
Lane Group Flow (vph) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s) 
Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 
Delay (s) 

Level of Service 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 


A 


HCM 2000 Volume to Capacity ratio 


Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
c Critical Lane Group 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


+ + A NS o 


+ #b 
620 570 
620 570 
1900 1900 

5.0 4.5 
1.00 0.95 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 0.99 
1.00 1.00 
1863 3513 
1.00 1.00 
1863 3513 
0.92 0.92 
674 620 

0 4 
674 643 
NA NA 

| 2 
50.2 21.7 
50.2 21.7 
0.62 0.27 
5.0 4.5 
7.0 4.0 

1148 936 
c0.36 0.18 
0.59 0.69 
94 268 
1.00 1.00 
1.8 2.3 
11.1 29.1 

B C 
10.1 29.1 

B C 

13.7 
0.62 
81.4 
53.1% 
15 


25 
25 


rrr 
0 465 


0 465 


1900 1900 1900 


5.0 


HCM 2000 Level of Service B 


Sum of lost time (s) 9.5 
ICU Level of Service A 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
12: Route 60 Timing Plan: Evening Peak Hou 


PA wervyerrxn trv # 


Lane Configurations +> rid ah ah Fil 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 0 1160 345 0 895 0 0 760 285 

Future Volume (vph) 0 0 0 0 1160 345 0 895 0 0 760 285 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 0 0 0 3539 ©1583 0 3438 0 0 3374 = 1583 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 0 0 0 3539 ©1583 0 3438 0 0 3374 = 1583 

Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 105 297 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 244 245 403 338 

Travel Time (s) Gy) 5.6 9.2 thi 

Confl. Peds. (#/hr) 21 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 O96 096 092 0.91 0.92 092 096 0.96 

Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 7% 2% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 0 0 0 1208 359 0 984 0 0 792 297 

Turn Type NA Prot NA NA Prot 

Protected Phases 4568 4568 123 12 12 1 2 3 4 
Permitted Phases 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 45.0 45.0 60.0 44.0 44.0 

Actuated g/C Ratio 0.39 0.39 0.53 0.39 0.39 

vic Ratio 0.87 = 0.52 0.54 0.61 0.37 

Control Delay 43.4 24.6 1.0 30.5 44 

Queue Delay 49.0 14.6 0.2 0.0 0.0 

Total Delay 92.4 39.3 1.2 30.5 44 

LOS F D A Cc A 

Approach Delay 80.2 1.2 23.3 

Approach LOS F A C 

Queue Length 50th (ft) 465 146 2 242 0 

Queue Length 95th (ft) 554 =_m188 2 308 54 

Internal Link Dist (ft) 164 165 323 258 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1396 688 1809 1302 793 

Starvation Cap Reductn 586 309 204 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.49 0.95 0.61 0.61 0.37 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 

Natural Cycle: 130 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.41 

Intersection Signal Delay: 41.8 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 64.3% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 

m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 12: Route 60 


#19 #18 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#12 #13 #15 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #16 ‘2 
ra One tt tt $4 3: “ #o3 € 04 a 2 a Oo 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


12: Route 60 


2017 Existing Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 

Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 

Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 

LOS 

Approach Delay 
Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced vic Ratio 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


12: Route 60 
- —~- % 


Lane Configurations 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 
Future Volume (vph) 0 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 

Frpb, ped/bikes 

Flpb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 0 0 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Heavy Vehicles (% 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 


0.92 0.92 


2% 2% 2% 


Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 


i oe a ae ee A 
+4 id + +4 id 
0 1160 345 0 895 0 0 760 285 
0 1160 345 0 895 0 0 760 285 
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
4.0 40 5.0 5.0 5.0 
0.95 1.00 0.95 0.95 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3539 = 1583 3438 3374 = 1583 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3539-1583 3438 3374 1583 
0.92 0.96 0.96 0.92 0.91 0.92 0.92 0.96 0.96 
0 1208 359 0 984 0 0 792 297 
0 0 68 0 0 0 0 0 182 
0 1208 291 0 984 0 0 792 115 
21 
1 
2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 7% 2% 
NA Prot NA NA Prot 
4568 4568 123 12 12 
45.0 45.0 61.0 44.0 44.0 
40.0 40.0 61.0 44.0 44.0 
0.35 0.35 0.54 0.39 0.39 
Clearance Time (s) 
1241 555 1839 1302 610 
0.34 0.18 0.29 0.23 0.07 
0.97 0.52 0.54 0.61 0.19 
36.5 29.4 17.3 28.1 23.2 
1.17 1.22 0.01 1.00 1.00 
16.6 2.6 0.8 2.1 0.7 
Delay (s) 59.4 38.6 0.9 30.2 23.9 
Level of Service E D A Cc Cc 
Approach Delay (s) 0.0 54.7 0.9 28.5 
Approach LOS A D A C 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 32.3 HCM 2000 Level of Service Cc 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.89 
Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 64.3% ICU Level of Service Cc 


Analysis Period (min) 15 
c Critical Lane Group 
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2017 Existing Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
13: Route 1A & Route 16 Timing Plan: Evening Peak Hou 


+y tered e 


Lane Configurations aA rid od +4 rid +4 ‘id od 

Traffic Volume (vph) 505 860 895 460 760 1060 

Future Volume (vph) 505 860 895 460 760 1060 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Storage Length (ft) 100 

Storage Lanes 1 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 3471 2787 = 34388 = «1568 §= 3406=S 2814 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 3471 2787 =: 34388 = «1568 §= 3406=S 2814 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 567 144 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 272 380 403 

Travel Time (s) 6.2 8.6 9.2 

Confl. Peds. (#/hr) 2 

Peak Hour Factor 0.96 0.96 0.92 0.79 0.93 0.91 

Heavy Vehicles (%) 4% 2% 5% 3% 6% 1% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 526 896 973 582 817-1165 

Turn Type NA Prot NA custom NA — Perm 

Protected Phases 568 568 2 1 123 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 234 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 30.7% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 40 4.0 3.0 3.0 40 3.0 4.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 28.0 28.0 44.0 30.0 60.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.25 025 0.39 0.26 053 0.36 

vic Ratio 0.62 0.81 0.73 1.41 0.46 1.06 

Control Delay 29.5 11.6 340 233.0 14 74.7 

Queue Delay 5.8 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 

Total Delay 35.3 128 340 233.0 1.2 747 

LOS D B C F A E 

Approach Delay 21.1 108.5 2 

Approach LOS C EF A 

Queue Length 50th (ft) 118 28 317 ~574 4 ~491 

Queue Length 95th (ft) 192 76 396 #657 5 #640 

Internal Link Dist (ft) 192 300 323 

Turn Bay Length (ft) 100 

Base Capacity (vph) 852 1112 = 1326 412 1792 1104 

Starvation Cap Reductn 264 75 0 0 203 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.89 086 0.73 1.41 0.51 1.06 


Area Type: Other 
Cycle Length: 114 
Actuated Cycle Length: 114 
Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 130 
Control Type: Pretimed 
Maximum v/c Ratio: 1.41 
Intersection Signal Delay: 57.8 Intersection LOS: E 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 13: Route 1A & Route 16 


#13 #16 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i6_ [#ig #13 #15 #15 FZ #13 #16 #12 #13 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
13: Route 1A & Route 16 


> t £8 


Lane Configurations a4 rid ol ah ‘i A ‘id od 
Traffic Volume (vph) 505 860 895 460 760 1060 
Future Volume (vph) 505 860 895 460 760 1060 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Lane Util. Factor 0.95 0.88 0.95 1.00 0.95 0.88 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 = 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.85 
Fit Protected 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3471 2787 = 34388 = «1568 §=s 3406=S 2814 
Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 3471-2787 ~~ 3438 =~ 1568 = 3406 ~— 2814 
Peak-hour factor, PHF 0.96 096 092 0.79 0.93 0.91 
Adj. Flow (vph) 526 896 973 582 817 1165 
RTOR Reduction (vph) 0 443 0 0 0 96 
Lane Group Flow (vph) 526 453 973 582 817 = 1069 
Confl. Peds. (#/hr) 2 

Heavy Vehicles (% 4% 2% 5% 3% 6% 1% 
Turn Type NA Prot NA custom NA Perm 
Protected Phases 568 568 12 1 128 
Permitted Phases 234 
Actuated Green, G (s) 29.0 290 440 300 61.0 42.0 
Effective Green, g (s) 25.0 25.0 440 30.0 61.0 38.0 
Actuated g/C Ratio 0.22 022 039 026 054 0.33 
Clearance Time (s 5.0 

Lane Grp Cap (vph) 761 611 = 1826 412 1822 938 
v/s Ratio Prot 0.15 0.16 0.28 c0.37 0.24 

v/s Ratio Perm c0.38 
vic Ratio 0.69 8400.74 = 0.73 1.41 0.45 1.14 
Uniform Delay, d1 40.9 41.5 30.0 42.0 16.2 38.0 
Progression Factor 0.68 0.39 1.00 1.00 0.02 1.00 
Incremental Delay, d2 4.9 76 3.6 199.6 0.6 75.8 
Delay (s) 32.8 236 33.6 241.6 1.0 113.8 
Level of Service Cc C C E A F 
Approach Delay (s) 27.0 111.5 1.0 
Approach LOS Cc F A 

HCM 2000 Control Delay 69.6 HCM 2000 Level of Service 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.25 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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2017 Existing Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
15: VFW Parkway Timing Plan: Evening Peak Hou 


re \ ter. 4 
LaneGup ___WBL__WBR _NGT_NGRSBL_SBT_oT__ 23 oe SG 


Lane Configurations ‘id od +4 tr 

Traffic Volume (vph) 0 1035 425 1600 0 0 

Future Volume (vph) 0 1035 425 1600 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 2787 3539 2787 0 0 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 2787 3539 2787 0 0 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 864 1839 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 507 317 245 

Travel Time (s) ES Ue 5.6 

Confl. Peds. (#/hr) 11 

Peak Hour Factor OEP OG) (ie) 0.87 0.92 0.92 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1089 467 = 1839 0 0 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 58 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 140 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 25.0 67.0 96.0 

Actuated g/C Ratio 0.22 0.59 0.84 

vic Ratio 0.85 0.22 0.70 

Control Delay ies) 13.4 0.9 

Queue Delay 48.4 14 3.6 

Total Delay 64.3 14.5 45 

LOS E B A 

Approach Delay 64.3 6.5 

Approach LOS E A 

Queue Length 50th (ft) 87 92 0 

Queue Length 95th (ft) 196 m91 m11 

Internal Link Dist (ft) 427 237 165 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1285 2079 2637 

Starvation Cap Reductn 0 1335 691 

Spillback Cap Reductn 357 918 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced vic Ratio 1.17 0.63 (0.95 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 

Natural Cycle: 130 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.41 

Intersection Signal Delay: 25.1 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 60.1% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 

m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 15: VFW Parkway 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
15: VFW Parkway Timing Plan: Evening Peak Hou 


ef \ ter 4 
Movement WBLWBR NST NBR BL SBF 


Lane Configurations rid ol ah rod od 

Traffic Volume (vph) 0 1035 425 1600 0 0 

Future Volume (vph) 0 = 1035 425 1600 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Total Lost time (s) 4.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.88 0.95 0.88 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.85 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 2787 = 3589'S 2787 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 2787 35389 ~——2787 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.95 0.91 0.87 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 0 1089 467 —- 1839 0 0 

RTOR Reduction (vph) 0 682 0 484 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 407 467 = 1855 0 0 

Confl. Peds. (#/hr) 11 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 

Permitted Phases 58 

Actuated Green, G (s) 24.0 68.0 88.0 

Effective Green, g (s) 24.0 64.0 84.0 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.56 0.74 

Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 586 1986 2053 

v/s Ratio Prot 00.15 0.13 = c0.42 

v/s Ratio Perm 0.06 

vic Ratio 0.69 0.24 0.66 

Uniform Delay, d1 41.6 12.6 Tall 

Progression Factor 1.00 1.19 7.90 

Incremental Delay, d2 6.7 0.0 0.2 

Delay (s) 48.3 15.0 60.9 

Level of Service D B = 

Approach Delay (s) 48.3 51.6 0.0 

Approach LOS D D A 

Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 50.5 HCM 2000 Level of Service D 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.71 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 60.1% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
16: Beach Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


Any sc td ¢ 


Lane Configurations Fed A> Fd 

Traffic Volume (vph) 0 360 0 0 1005 440 

Future Volume (vph) 0 360 0 0 1005 440 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 1580 0 0 3539 1583 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1547 0 0 3539 1538 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 324 289 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 272 244 

Travel Time (s) 13.0 6.2 2:0 

Confl. Peds. (#/hr) 31 17 

Peak Hour Factor 0.92 088 0.92 092 097 0.97 

Heavy Vehicles (%) 2% 4% 2% 2% 2% 2% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 409 0 0 1036 454 

Turn Type Free NA Free 

Protected Phases 1245 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases Free 68 Free 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 140 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 114.0 93.0 114.0 

Actuated g/C Ratio 1.00 0.82 1.00 

vic Ratio 0.26 0.36 0.30 

Control Delay 0.4 0.6 0.3 

Queue Delay 0.0 0.7 0.0 

Total Delay 0.4 1.3 0.3 

LOS A A A 

Approach Delay 0.4 1.0 

Approach LOS A A 

Queue Length 50th (ft) 0 12 0 

Queue Length 95th (ft) 0 m11 m0 

Internal Link Dist (ft) 492 192 164 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1547 2887 =: 1538 

Starvation Cap Reductn 0 1369 0 

Spillback Cap Reductn 19 45 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.27 0.68 0.30 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 130 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.41 


Intersection Signal Delay: 0.8 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 45.1% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 16: Beach Street 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Condition 
16: Beach Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


Any ss td ¢ 
Movement EBL EB NBL NBT SBT SBR 


Lane Configurations rid Ah rid 
Traffic Volume (vph) 0 360 0 0 1005 440 
Future Volume (vph) 0 360 0 0 1005 440 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 5.0 4.0 
Lane Util. Factor 1.00 0.95 1.00 
Frpb, ped/bikes 0.98 1.00 0.97 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 
Frt 0.86 1.00 0.85 
Fit Protected 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1547 3539 = 1538 
Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 1547 3539 1538 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.88 0.92 0.92 0.97 0.97 
Adj. Flow (vph) 0 409 0 0 1036 454 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 409 0 0 1036 454 
Confl. Peds. (#/hr) 31 17 
Heavy Vehicles (% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 
Turn Type Free NA Free 
Protected Phases 1245 
Permitted Phases Free 68 Free 
Actuated Green, G (s) 114.0 84.0 114.0 
Effective Green, g (s) 114.0 76.0 114.0 
Actuated g/C Ratio 1.00 0.67 1.00 
Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 1547 2514 = 1538 
v/s Ratio Prot c0.23 

v/s Ratio Perm 0.26 0.06 ~—c0.30 
vic Ratio 0.26 0.41 0.30 
Uniform Delay, d1 0.0 8.7 0.0 
Progression Factor 1.00 0.14 1.00 
Incremental Delay, d2 0.4 0.3 0.3 
Delay (s) 0.4 ES) 0.3 
Level of Service A A A 
Approach Delay (s) 0.4 0.0 14 
Approach LOS A A A 

HCM 2000 Control Delay 1.0 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.47 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 45.1% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
7: Route 1A & Waldemar Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 


rf \ te») 


Lane Configurations tf *#b Sa 
Traffic Volume (vph) 0 100 2440 100 0 1630 
Future Volume (vph) 0 100 2440 100 0 1630 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 16 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1808 3475 0 0 3438 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1808 3475 0 0 3438 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 1034 925 475 
Travel Time (s) 23.5 21.0 10.8 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.838 083 095 0.95 0.98 0.98 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 3% 38% 10% 0% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 120 2673 0 0 1663 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 83.5% ICU Level of Service E 


Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


7: Route 1A & Waldemar Avenue 


Lane Configurations rod b Sa 
Traffic Volume (veh/h) 0 100 2440 100 0 1630 
Future Volume (Veh/h) 0 100 2440 100 0 1630 
Sign Control Stop Free Free 
Grade 0% 0% 0% 
Peak Hour Factor 0.83 083 095 095 0.98 0.98 
Hourly flow rate (vph) 0 120 2568 105 0 1663 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 

Walking Speed (ft/s) 

Percent Blockage 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 
Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 925 880 
pX, platoon unblocked 0.55 0.35 0.35 

vC, conflicting volume 3452 = 1336 2673 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 559 0 2073 

tC, single (s) 6.8 7.0 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 35 3.3 Ze 

pO queue free % 100 69 100 

cM capacity (veh/h) 257 381 96 

Volume Total 120 1712 961 832 832 

Volume Left 0 0 0 0 0 

Volume Right 120 0 105 0 0 

cSH 381 1700 1700 1700 1700 

Volume to Capacity 0.31 1.01 057 049 0.49 

Queue Length 95th (ft) 33 0 0 0 0 

Control Delay (s) 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lane LOS C 

Approach Delay (s) 18.7 0.0 0.0 

Approach LOS C 

Average Delay 0.5 

Intersection Capacity Utilization 83.5% ICU Level of Service 
Analysis Period (min) 15 
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2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
8: Route 1A & Tomasello Dr 


Pa 
Lane Configurations 5 
Traffic Volume (vph) 5 
Future Volume (vph) 5 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width (ft) 14 
Grade (%) 0% 
Storage Length (ft) 0 
Storage Lanes 1 
Taper Length (ft) 25 
Satd. Flow (prot) 1925 
Fit Permitted 0.950 
Satd. Flow (perm) 1925 
Link Speed (mph) 30 
Link Distance (ft) 5227 
Travel Time (s) 118.8 
Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.70 
Growth Factor 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 7 
Sign Control Stop 


Area Type: 
Control Type: Unsignalized 


Intersection Capacity Utilization 95.2% 


Analysis Period (min) 15 
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0.70 
100% 
0% 

0 


[ ¢ = 
db 
2215 305 15 
2215 305 15 
1900 1900 1900 
11 11 12 
0% 
0 
0 
3307 0 0 
3307 0 0 
30 
475 
10.8 
2 
0.99 0.99 0.95 
100% 100% 100% 
4% 1% 0% 
0 0 0 
0% 
2565 0 0 
Free 


~ 4 
i Ot# 
5 1605 
5 1605 
1900 1900 
11 11 
0% 
150 
{ 
25 
1745 3355 
0.950 
1745 3355 
30 
405 
9.2 
2 
0.95 0.95 
100% 100% 
0% 4% 
0 0 
0% 
21 ~=1689 
Free 


ICU Level of Service F 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lanes, Volumes, Timings 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 


8: Route 1A & Tomasello Dr Timing Plan: Evening Peak Hou 
caterers 

Lane Configurations 5 rid db + 

Traffic Volume (veh/h) 5 5 20 2215 305 15 5 1605 

Future Volume (Veh/h) 5 5 20 = 2215 305 15 5 1605 

Sign Control Stop Free Free 

Grade 0% 0% 0% 

Peak Hour Factor 0.70 0.70 O99 O99 099 095 095 0.95 

Hourly flow rate (vph) 7 7 0 2237 308 0 5 1689 

Pedestrians 2 

Lane Width (ft) 14.0 

Walking Speed (ft/s) 4.0 

Percent Blockage 0 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 

Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 405 

pX, platoon unblocked 0.61 0.00 0.00 

vC, conflicting volume 3248 = 1274 0 0 2547 


vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 


vCu, unblocked vol 3407 =: 1274 0 0 2547 
tC, single (s) 6.8 6.9 0.0 0.0 44 
tC, 2 stage (s) 

tF (s) 35 33 0.0 0.0 22 
pO queue free % 0 96 0 0 97 
cM capacity (veh/h) 3 160 0 0 177 
Volume Total 7 7 1491 1054 5 844 844 
Volume Left 7 0 0 0 5 0 0 
Volume Right 0 7 0 308 0 0 0 
cSH 3 160 1700 1700 177, 1700 ~=1700 
Volume to Capacity 2.10 0.04 088 062 0.03 050 0.50 
Queue Length 95th (ft) 47 3 0 0 2 0 0 
Control Delay (s) 2368.8 28.5 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 
Lane LOS F D D 

Approach Delay (s) 1198.6 0.0 0.1 

Approach LOS F 

Average Delay 4.0 

Intersection Capacity Utilization 95.2% ICU Level of Service F 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2017 Existing Conditions 
10: Route 1A & Furlong St Timing Plan: Evening Peak Hou 


rf \ ter») 


Lane Configurations ft *#b Sa 
Traffic Volume (vph) 0 105 2210 130 0 1760 
Future Volume (vph) 0 105 2210 130 0 1760 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 16 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1757 3299 0 0 3323 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1757 3299 0 0 3323 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 911 2394 546 
Travel Time (s) 20.7 54.4 12.4 
Confl. Peds. (#/hr) 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.83 083 096 096 093 0.93 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 6% 5% 4% 0% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 127. = 2437 0 0 1892 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 78.4% ICU Level of Service D 


Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


10: Route 1A & Furlong St 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
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2.1 
78.4% 
15 


130 0 

130 0 

0.96 0.93 

135 0 

2437 

2437 

4.1 

2.2 

100 

196 

946 946 

0 0 

0 0 

1700 1700 

0.56 0.56 

0 0 

0.0 0.0 
0.0 


ICU Level of Service 


None 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 


10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
45: Bennington Street & Crescent Ave 


rf \ te») 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lane Configurations 5 fr sa 
Traffic Volume (vph) 50 120 630 0 0 400 
Future Volume (vph) 50 120 630 0 0 400 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 1 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 1615 1445 3610 0 0 3353 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 1615 1445 3610 0 0 3353 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 817 1471 233 
Travel Time (s) 18.6 33.4 5.3 
Confl. Peds. (#/hr) 1 8 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.85 085 094 094 088 0.88 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 0% 0% 0% 0% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 59 141 670 0 0 455 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 33.5% ICU Level of Service A 


Analysis Period (min) 15 
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Lanes, Volumes, Timings 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
45: Bennington Street & Crescent Ave 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
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7 ff _ 7 +T 
50 120 630 0 400 
50 120 = 630 0 0 400 

Stop Free Free 

0% 0% 0% 

0.85 085 0.94 094 088 0.88 

59 141 670 0 0 455 

1 8 

12.0 12.0 

4.0 4.0 

0 1 

None None 

233 
898 343 670 
898 343 670 
6.8 6.9 41 
3.5 3.3 2.2 
79 78 100 
282 = 654 930 


14.7 0.0 0.0 
B 
2.2 
33.5% ICU Level of Service 
15 


2017 Existing Conditions 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
10/25/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 


6: Route 1A & Boardman St Morning Peak Hou 
Fe Gf Hee & te | ow 

Lane Configurations yj b ¢ Fil i Ah Fil H 4D 

Traffic Volume (vph) 45 15 120 465 60 135 50 90 1090 170 125 2365 30 

Future Volume (vph) 45 15 120 465 60 135 50 90 1090 170 125 2365 30 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 10 11 12 12 10 10 12 1 11 11 11 11 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 130 0 0 250 400 500 380 0 

Storage Lanes 1 0 0 1 1 i 1 0 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 1504. 1473 0 0 1641 1436 0 1519 3172 1446 1544 3292 0 

Fit Permitted 0.154 0.390 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 244 = 1473 0 0 668 =: 1436 0 1519 3172 1446 1544 3292 0 

Right Turn on Red Yes No Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 107 185 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 537 1355 733 925 

Travel Time (s) 12.2 30.8 16.7 21.0 

Confl. Peds. (#/hr) 22 22 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 12% 0% 9% 4% 0% 5% 2% 22% 10% 8% 13% 4% 13% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 49 146 0 0 570 147 0 152 = 1185 185 136 2604 0 

Turn Type Perm NA Perm NA _ pttov Prot Prot NA Prot Prot NA 

Protected Phases 8 4 45 1 1 6 6 5 2 

Permitted Phases 8 4 

Detector Phase 8 8 4 4 45 1 1 6 6 5 2 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 20.0 20.0 6.0 20.0 

Minimum Split (s) 26.0 26.0 12.0 12.0 12.0 12.0 27.0 27.0 13.5 31.0 

Total Split (s) 31.0 31.0 18.0 18.0 31.0 31.0 137.0 137.0 32.5 137.0 

Total Split (%) 15.5% 15.5% 9.0% 9.0% 15.5% 15.5% 68.3% 68.3% 16.2% 68.3% 

Yellow Time (s) 3.0 3.0 40 40 4.0 4.0 5.0 5.0 5.5 5.0 

All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 

Lead/Lag Lead Lead Lag Lag Lead Lag 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None None None None Min Min None Min 

Act Effct Green (s) 26.0 26.0 25.0 53.1 23.3 131.2 131.2 21.6 131.0 

Actuated g/C Ratio 0.13 0.13 0.13 0.27 0.12 0.67 0.67 0.11 0.67 

vic Ratio 1.53 0.51 6.79 0.38 0.84 0.56 0.18 0.80 1.19 

Control Delay 406.1 30.5 2623.3 61.1 120.3 18.9 18 1174 119.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 406.1 30.5 2623.3 61.1 120.3 18.9 18 1174 119.2 

LOS lF Cc iP E lF B A IP PF 

Approach Delay 124.9 2098.0 26.9 119.1 

Approach LOS FP FF Cc F 

Queue Length 50th (ft) ~90 46 ~1430 158 196 417 0 176 ~2171 

Queue Length 95th (ft) #195 131 #1682 230 #311 500 31 260 #2261 

Internal Link Dist (ft) 457 1275 653 845 

Tur Bay Length (ft) 130 250 400 500 380 

Base Capacity (vph) 32 288 84 420 201 92129-1031 204 = 2222 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 1.53 0.51 6.79 0.35 0.76 0.56 0.18 0.67 1.17 

Intersection Summary 

Area Type: Other 


Cycle Length: 200.5 
Actuated Cycle Length: 196.3 
Natural Cycle: 140 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 6.79 
Intersection Signal Delay: 366.5 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 129.5% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 6: Route 1A & Boardman St 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 


6: Route 1A & Boardman St Morning Peak Hou 
Te, a ee ee, ee 

Lane Configurations yj b ¢ Fl ae Fl Hy 4D 

Traffic Volume (vph) 45 15 120 465 60 135 50 90 1090 170 125 2365 30 

Future Volume (vph) 45 15 120 465 60 135 50 90 1090 170 125 2365 30 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 10 11 12 12 10 10 12 1 11 11 11 11 12 

Total Lost time (s) 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 

Lane Util. Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 0.87 1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 

Fit Protected 0.95 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 1504. 1473 1640 1436 1519 3172 1446 1544 3292 

Fit Permitted 0.15 1.00 0.39 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 2441473 667__—:1436 151931721446 1544 3.292 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 49 16 130 505 65 147 54 98 = 1185 185 136 2571 33 

RTOR Reduction (vph) 0 93 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 49 53 0 0 570 147 0 152. 1185 124 136 2604 0 

Confl. Peds. (#/hr) 22 22 

Heavy Vehicles (%) 12% 0% 9% 4% 0% 5% 2% 22% 10% 8% 13% 4% 13% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Turn Type Perm NA Perm NA _ pttov Prot Prot NA Prot Prot NA 

Protected Phases 8 4 45 1 1 6 6 5 2 

Permitted Phases 8 4 

Actuated Green, G (s) 26.0 26.0 25.0 51.6 22.3 130.2 130.2 20.6 130.0 

Effective Green, g (s) 26.0 26.0 25.0 51.6 23.3 131.2 131.2 21.6 131.0 

Actuated g/C Ratio 0.13 0.13 0.13 0.26 0.12 0.67 0.67 0.11 0.67 

Clearance Time (s) 5.0 5.0 6.0 6.0 70 70 ie) 70 

Vehicle Extension (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 40 40 2.0 40 

Lane Grp Cap (vph) 32 195 84 377 180 2120 966 169 2196 

vis Ratio Prot 0.04 0.10 0.10 0.37 0.09 0.09 ~=c0.79 

vis Ratio Perm 0.20 0.85 

vic Ratio 1.53 0.27 6.79 0.39 0.84 0.56 0.13 0.80 1.19 

Uniform Delay, d1 85.2 76.6 85.7 59.4 84.7 17.2 11.8 85.3 32.7 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 

Incremental Delay, d2 349.9 0.3 2628.5 0.2 21h 04 0.1 22.4 88.5 

Delay (s) 435.0 76.9 2714.1 59.7 112.4 17.6 11.9 107.7 120.9 

Level of Service lF E F E E B B F F 

Approach Delay (s) 166.9 2169.9 26.4 120.2 

Approach LOS lP F Cc iF 

Intersection Summary 

HCM 2000 Control Delay 378.4 HCM 2000 Level of Service [F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.94 

Actuated Cycle Length (s) 196.3 Sum of lost time (s) 19:5 

Intersection Capacity Utilization 129.5% ICU Level of Service H 

Analysis Period (min) 15) 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
9: Route 1A & Jughandle Morning Peak Hou 


Fy, GF @ CAF SY SL. @ 


Lane Configurations b aD Ah 

Traffic Volume (vph) 55 15 5 0 0 0 0 1235 ) 0 2355 0 
Future Volume (vph) 55 15 5 0 0 0 0 1235 5 0 2355 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 16 16 16 12 12 12 11 11 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1522 0 0 0 0 0 3220 0 0 3323 0 
Fit Permitted 0.964 

Satd. Flow (perm) 0 1522 0 0 0 0 0 3220 0 0 3323 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 1 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 122 363 405 225 

Travel Time (s) 28 8.3 9.2 5.1 

Confl. Peds. (#/hr) 1 1 2 2 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 20% 93% 33% 2% 2% 2% 0% 8% 80% 0% 5% 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 81 0 0 0 0 0 1347 0 0 2560 0 
Turn Type Perm NA NA NA 
Protected Phases 2 1 1 
Permitted Phases 2 

Detector Phase 2 2 1 1 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 10.0 20.0 20.0 
Minimum Split (s) 16.0 16.0 27.0 27.0 

Total Split (s) 36.0 36.0 55.0 55.0 

Total Split (%) 39.6% 39.6% 60.4% 60.4% 

Yellow Time (s) 40 40 5.0 5.0 

All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 7.0 7.0 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None Max Max 

Act Effct Green (s) 11.0 52.5 §2.5 

Actuated g/C Ratio 0.15 0.73 0.73 

vic Ratio 0.35 0.57 1.05 

Control Delay 31.4 75 50.3 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 31.4 15 50.3 

LOS Cc A D 
Approach Delay 31.4 75 50.3 
Approach LOS Cc A D 

Queue Length 50th (ft) 32 143 ~704 

Queue Length 95th (ft) fail 235 #906 

Internal Link Dist (ft) 42 283 325 145 

Tur Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 636 2356 2431 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.13 0.57 1.05 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 91 
Actuated Cycle Length: 71.8 
Natural Cycle: 90 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 1.05 
Intersection Signal Delay: 35.5 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 84.3% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 9: Route 1A & Jughandle 
Hor —p2 


\\hb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\NB_AM_Phase1Waiver.syn Lanes, Volumes, Timings 
VHB/ALB/BG 11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
9: Route 1A & Jughandle Morning Peak Hou 


i a a a a oe 
Movement EBL__EBT _EBR__WBL__WBT WBR__NBL__NBT NBR SBL__SBT_ SBR 
Lane Configurations b ab Ah 
Traffic Volume (vph) 55 15 5 0 0 0 0 1235 ) 0 2355 0 
Future Volume (vph) 55 15 5 0 0 0 0 1235 5 0 2355 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 16 16 16 12 12 12 1 11 1 11 11 1 
Total Lost time (s) 6.0 7.0 7.0 
Lane Util. Factor 1.00 0.95 0.95 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 
Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 
Frt 0.99 1.00 1.00 
Fit Protected 0.96 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1521 3221 3323 
Fit Permitted 0.96 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm 1521 3221 3323 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 60 16 5 0 0 0 0 1342 8) 0 2560 0 
RTOR Reduction (vph) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 80 0 0 0 0 0 1347 0 0 2560 0 
Confl. Peds. (#/hr) 1 1 2 2 
Heavy Vehicles (% 20% 93% 33% 2% 2% 2% 0% 8% 80% 0% 5% 0% 
Turn Type Perm NA NA NA 
Protected Phases 2 i 1 
Permitted Phases 2 
Actuated Green, G (s) 8.9 Sileil 51.1 
Effective Green, g (s) 8.9 51.1 51.1 
Actuated g/C Ratio 0.12 0.70 0.70 
Clearance Time (s) 6.0 7.0 7.0 
Vehicle Extension (s 4.0 4.0 4.0 
Lane Grp Cap (vph) 185 2254 2326 
vis Ratio Prot 0.42 0.77 
vis Ratio Perm 0.05 
vic Ratio 0.43 0.60 1.10 
Uniform Delay, 1 29.7 5.6 10.9 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 2.2 1.2 52.6 
Delay (s) 31.9 6.8 63.5 
Level of Service c A E 
Approach Delay (s) 31.9 0.0 68 63.5 
Approach LOS Cc A A E 
HCM 2000 Control Delay 43.7 HCM 2000 Level of Service D 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.00 
Actuated Cycle Length (s) 73.0 Sum of lost time (s) 13.0 
Intersection Capacity Utilization 84.3% ICU Level of Service [FE 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Morning Peak Hou 


+7y Fr HN Pe 


Lane Configurations sD B+ 

Traffic Volume (vph) 1095 260 30 295 = 1460 0 0 
Future Volume (vph) 1095 260 30 295 = 1460 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 11 11 12 9 11 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 500 130 0 0 
Storage Lanes 0 1 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 4676 0 0 1590 4855 0 0 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 4676 0 0 1587 4855 0 0 
Right Turn on Red Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 180 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 1857 345 

Travel Time (s) 13.0 42.2 78 

Confl. Peds. (#/hr) il 2 if 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 3% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 2 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 1473 0 0 354-1587 0 0 
Turn Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Detector Phase 2 1 1 12 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 

Minimum Split (s) 13.0 13.0 13.0 

Total Split (s) 24.0 17.0 17.0 

Total Split (%) 58.5% 41.5% 41.5% 

Yellow Time (s) 3.5 3.5 3.5 

All-Red Time (s) 15 ies) 15 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 5.0 

Lead/Lag Lag Lead = Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Min None None 

Act Effct Green (s) 19.0 12.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.29 1.00 

vic Ratio 0.65 0.76 0.33 

Control Delay 9.0 27.7 0.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 9.0 27.7 0.2 

LOS A Cc A 

Approach Delay 9.0 5.2 

Approach LOS. A A 

Queue Length 50th (ft) 72 73 0 

Queue Length 95th (ft) 109 #179 0 

Internal Link Dist (ft) 492 1777 265 

Tur Bay Length (ft) 130 

Base Capacity (vph) 2263 465 4855 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.65 0.76 0.33 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 41 
Actuated Cycle Length: 41 
Natural Cycle: 40 
Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum vic Ratio: 0.76 
Intersection Signal Delay: 6.8 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 53.4% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 11: Route 1A on-ramp & Route 145 
pa 
Fo: —2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Morning Peak Hou 


> y FF TN 


Lane Configurations +B B+ 

Traffic Volume (vph) 1095 260 30 295 = 1460 0 0 
Future Volume (vph) 1095 260 30 295 = 1460 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 11 11 12 9 11 12 12 
Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.91 1.00 0.91 

Frpb, ped/bikes 0.99 1.00 1.00 

Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.97 1.00 1.00 

Fit Protected 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 4677 1590 4855 

Fit Permitted 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 4677 1590 4855 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 1190 283 33 321-1587 0 0 
RTOR Reduction (vph) 97 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 1376 0 0 354-1587 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 7 2 7 

Heavy Vehicles (%) 3% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 2 0 0 
Tur Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 19.0 12.0 41.0 

Effective Green, g (s) 19.0 12.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.29 1.00 

Clearance Time (s) 5.0 5.0 

Vehicle Extension (s) 2.0 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 2167 465 4855 

vis Ratio Prot 0.29 c0.22 0.33 

vis Ratio Perm 

vic Ratio 0.64 0.76 0.33 

Uniform Delay, d1 8.4 13.2 0.0 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 0.5 6.5 0.0 

Delay (s) 88 19.7 0.0 

Level of Service A B A 

Approach Delay (s) 88 3.6 0.0 
Approach LOS A A A 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 6.9 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.68 

Actuated Cycle Length (s) 41.0 Sum of lost time (s) 10.0 
Intersection Capacity Utilization 53.4% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) ik) 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Morning Peak Hou 
7 a en ee 

Lane Configurations dt Fl il b AA tf +b fF 

Traffic Volume (vph) 25 275 25 945 360 65 90 455 875 430 5 205 20 

Future Volume (vph) 25 275 25 945 360 65 90 455 875 430 5 205 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 50 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 1 1 2 0 ‘| 0 1 0 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3266 1746 3400 1744 0 0 3471 1656 3889 0 1742 0 

Fit Permitted 0.996 0.950 0.956 

Satd. Flow (perm) 0 3265 1746 3364 1744 0 0 3471 1656 3889 0 1742 0 

Right Turn on Red Yes No Yes 

Satd. Flow (RTOR) 126 80 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 485 572 480 673 302 

Travel Time (s) 11.0 13.0 10.9 15.3 6.9 

Confl. Peds. (#/hr) 4 5 5 4 3 5 

Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 3% 4% 3% 1% 4% 4% 5% 0% 3% 0% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 1 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 326 27-1027 560 0 0 495 951 472 0 245 0 

Turn Type Split NA Prot Split NA NA custom NA Prot 

Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 7 

Permitted Phases 

Detector Phase 4 4 4 3 3 6 23 2 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

Minimum Split (s) 20.0 20.0 20.0 28.0 28.0 15.0 20.0 20.0 

Total Split (s) 22.0 22.0 22.0 42.0 42.0 57.0 57.0 21.5 

Total Split (%) 15.4% 15.4% 15.4% 29.5% 29.5% 40.0% 40.0% 15.1% 

Yellow Time (s) 40 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 40 3.5 

All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.5 

Lead/Lag Lag Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None None None Min Min None 

Act Effct Green (s) 16.0 16.0 37.0 37.0 50.4 92.4 50.4 16.0 

Actuated g/C Ratio 0.11 0.11 0.26 0.26 0.36 0.65 0.36 0.11 

vic Ratio 0.89 0.09 1.16 1.23 0.40 0.86 0.34 1.25 

Control Delay 87.5 0.6 130.2 166.5 35.6 27.6 34.4 197.6 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 87.5 0.6 130.2 166.5 35.6 27.6 34.4 197.6 

LOS IF A IF iP D Cc Cc IP 

Approach Delay 80.8 143.0 30.3 34.4 197.6 

Approach LOS F FF Cc Cc IF 

Queue Length 50th (ft) 159 0 ~580 ~642 180 611 167 ~283 

Queue Length 95th (ft) #247 0 #715 = #873 231 871 215 #460 

Internal Link Dist (ft) 405 492 400 593 222 

Tur Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 368 308 886 454 1247 1099 1397 196 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.89 0.09 1.16 1.23 0.40 0.87 0.34 1.25 

Intersection Summary 

Area Type: Other 

Cycle Length: 142.5 

Actuated Cycle Length: 141.9 

Natural Cycle: 110 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 

Maximum vic Ratio: 1.25 

Intersection Signal Delay: 88.7 Intersection LOS: F 

Intersection Capacity Utilization 81.2% ICU Level of Service D 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street 


{ fo2 Yo: oo \oo7 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Morning Peak Hou 
Jay FoR tf et es Y 

Lane Configurations d+ Fil WH b AA tf +b fF 

Traffic Volume (vph) 25 275 25 945 360 65 90 455 875 430 5 205 20 

Future Volume (vph) 25 275 25 945 360 65 90 455 875 430 5 205 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 

Total Lost time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5 

Lane Util. Factor 0.95 1.00 0.97 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 

Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 0.85 1.00 0.95 1.00 0.85 1.00 0.99 

Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 

Satd. Flow (prot) 3266 1746 3400 1744 3471 1656 3891 1743 

Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 

Satd. Flow (perm 32661746 =~ 34001744 3471 1656-3891 1743 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 27 299 27-1027 391 11 98 495 951 467 5 223 22 

RTOR Reduction (vph) 0 0 24 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 326 3 1027 560 0 0 495 924 472 0 245 0 

Confl. Peds. (#/hr) 4 5 5 4 3 5 

Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 3% 4% 3% 1% 4% 4% 5% 0% 3% 0% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 1 

Tur Type Split NA Prot Split NA NA custom NA Prot 

Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 7 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 15.0 15.0 36.0 36.0 49.4 92.4 49.4 15.0 

Effective Green, g (s) 16.0 16.0 37.0 37.0 50.4 93.4 50.4 16.0 

Actuated g/C Ratio 0.11 0.11 0.26 0.26 0.36 0.66 0.36 0.11 

Clearance Time (s) 70 70 6.0 6.0 7.0 7.0 6.5 

Vehicle Extension (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 368 196 886 454 1232 1089 1382 196 

vis Ratio Prot c0.10 0.00 0.30 ~=c 0.32 0.14 ~=—-c0.56 0.12 0.14 

vis Ratio Perm 

vic Ratio 0.89 0.02 1.16 1.23 0.40 0.85 0.34 1.25 

Uniform Delay, d1 62.1 56.0 §2.5 §2.5 34.4 18.8 33.6 63.0 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 21.6 0.0 84.2 123.0 0.2 63 0.1 147.5 

Delay (s) 83.6 56.0 136.6 175.4 34.6 25.1 33.7 210.5 

Level of Service Ei E FF F Cc Cc Cc fi 

Approach Delay (s) 81.5 150.3 28.3 33.7 210.5 

Approach LOS F F Cc Cc F 

Intersection Summary 

HCM 2000 Control Delay 91.6 HCM 2000 Level of Service F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.05 

Actuated Cycle Length (s) 141.9 Sum of lost time (s) 22.5 

Intersection Capacity Utilization 81.2% ICU Level of Service D 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Morning Peak Hou 
5 Ff yy Em Sw 


Lane Configurations BR OM MD 5 Fil 

Traffic Volume (vph) 5 290 960 1190 90 130 290 

Future Volume (vph) 5 290 960 1190 90 130 290 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 11 11 11 12 15 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 120 0 0 150 

Storage Lanes 1 0 1 ‘| 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1686 4855 4804 0 1947 1583 

Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 1686 4855 4804 0 1947 1583 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 16 315 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 1857 236 865 

Travel Time (s) 42.2 54 19.7 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 33% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 320 1043 1391 0 141 315 

Tum Type Prot Prot NA NA Prot Prot 

Protected Phases 5 5 235 23 7 7 2 3 9 
Permitted Phases 

Detector Phase 5 5 235 23 7 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 40 4.0 20.0 8.0 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 8.0 8.0 26.0 13.0 22.0 
Total Split (s) 20.0 20.0 9.0 9.0 26.0 13.0 22.0 
Total Split (%) 22.2% 22.2% 10.0% 10.0% 29% 14% 24% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 0.5 0.5 2.0 1.0 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 3.0 3.0 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lag Lead 

Lead-Lag Optimize? Yes Yes Yes Yes 

Recall Mode None None None None Min’ None None 
Act Effct Green (s) 17.2 lhl 35.4 6.1 6.1 

Actuated g/C Ratio 0.24 0.77 0.49 0.08 0.08 

vic Ratio 0.80 0.28 0.59 0.87 0.75 

Control Delay 447 3.7 16.8 80.1 17.5 

Queue Delay 0.0 0.0 0.9 58.7 0.0 

Total Delay 44.7 3.7 17.7 138.8 17.5 

LOS D A B IP B 

Approach Delay 13.3 17.7 55.0 

Approach LOS. B B D 

Queue Length 50th (ft) 123 23 161 59 0 

Queue Length 95th (ft) #354 123 324 #208 = #117 

Internal Link Dist (ft) 1777 156 785 

Tur Bay Length (ft) 120 150 

Base Capacity (vph) 400 3734 2360 163 421 

Starvation Cap Reductn 0 0 626 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 8 0 46 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.80 0.28 0.80 1.21 0.75 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 90 
Actuated Cycle Length: 72.4 
Natural Cycle: 90 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 0.87 
Intersection Signal Delay: 21.1 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 69.3% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd 


#38 #39 #38 #39 #38 $39 #38 339 
_ —+ _ 
“+ Sor => P02 = NVo3 4%; Shas 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 No Build Condition 


38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Morning Peak Hou 
5 Ff yy Em Sw 

Movement CEBU __EBL__EBT__WBT WSR _SBL__ SBR 

Lane Configurations BR +H FMD 5 Fil 

Traffic Volume (vph) 3 290 960 §=1190 90 130 290 

Future Volume (vph) 5 290 960 1190 90 130 290 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 12 11 11 11 12 15 12 

Total Lost time (s) 3.0 40 40 3.0 3.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.91 0.91 1.00 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 1.00 0.99 1.00 0.85 

Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 1686 4855 4806 1947 1583 

Fit Permitted 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 168648554806 19471583 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 5 315 1043 = 1293 98 144 315 

RTOR Reduction (vph) 0 0 0 8 0 0 290 

Lane Group Flow (vph) 0 320 1043 = 1383 0 141 25 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (%) 33% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 

Tum Type Prot Prot NA NA Prot Prot 

Protected Phases 5 5 235 23 iL 7 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 16.2 55.6 34.4 5:1 51 

Effective Green, g (s) 17.2 54.6 36.4 6.1 6.1 

Actuated g/C Ratio 0.23 0.72 0.48 0.08 0.08 

Clearance Time (s) 40 40 40 

Vehicle Extension (s) 3.0 3.0 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 383 3506 2314 157 127 

vis Ratio Prot 0.19 0.21 ~~ c0.29 c0.07 0.02 

vis Ratio Perm 

vic Ratio 0.84 0.30 0.60 0.90 0.20 

Uniform Delay, d1 27.9 30 14.3 34.4 32.5 

Progression Factor 1.00 1.00 1.08 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 14.5 0.1 0.5 43.0 0.8 

Delay (s) 42.4 38 15.9 774 33.2 

Level of Service D A B IE Cc 

Approach Delay (s) 12.8 15.9 46.9 

Approach LOS B B D 

Intersection Summary 

HCM 2000 Control Delay 19.0 HCM 2000 Level of Service B 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.72 

Actuated Cycle Length (s) 75.6 Sum of lost time (s) 18.0 

Intersection Capacity Utilization 69.3% ICU Level of Service Cc 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Morning Peak Hou 


F+r7y © rT XA tery 4 4 


Lane Configurations +4 Fil KR 4b bin Fil Fil 

Traffic Volume (vph) 0 955 135 5 1951225 0 50 0 45 0 0 5 

Future Volume (vph) 0 955 135 5 195 = 1225 0 50 0 45 0 0 5 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 1 11 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 100 0 0 100 0 0 

Storage Lanes 0 1 1 0 ‘l 1 0 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3388 1501 0 1593 4903 0 2944 0 1615 0 0 1826 

Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 3388 = 1501 0 1593 4903 0 2944 0 1615 0 0 1826 

Right Turn on Red No Yes No No 

Satd. Flow (RTOR) 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 236 635 1415 589 

Travel Time (s) 54 14.4 32.2 13.4 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 0% 2% 2% 0% 11% 0% 0% 2% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1038 147 0 217 = 1332 0 54 0 49 0 0 5 

Turn Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 

Protected Phases 27 27 5 5 257 3 3 2 7 9 
Permitted Phases 3 

Detector Phase 27 27 5 5 257 3 3 3 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 8.0 8.0 8.0 20.0 40 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 26.0 8.0 22.0 
Total Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 26.0 9.0 22.0 
Total Split (%) 22.2% 22.2% 14.4% 14.4% 14.4% 29% 10% 24% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 4.0 40 4.0 4.0 3.5 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 40 40 4.0 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead Lag Lead 

Lead-Lag Optimize? Yes Yes Yes 

Recall Mode None None None None None Min None None 
Act Effct Green (s) 31.4 29.4 ie? 51.0 91 9.1 hil 

Actuated g/C Ratio 0.43 0.41 0.24 0.70 0.13 0.13 0.13 

vic Ratio 0.71 0.24 0.57 0.39 0.15 0.24 0.02 

Control Delay 17.4 13.9 33.6 45 31.8 34.6 32.0 

Queue Delay 21 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 19.5 14.5 33.6 45 31.8 34.6 32.0 

LOS B B Cc A Cc c Cc 

Approach Delay 18.9 8.6 33.1 32.0 

Approach LOS B A Cc Cc 

Queue Length 50th (ft) 128 33 79 51 10 19 2 

Queue Length 95th (ft) m#408 ms9 #218 114 32 62 13 

Internal Link Dist (ft) 156 555 1335 509 

Tur Bay Length (ft) 100 100 

Base Capacity (vph) 1468 609 378 =. 3454 370 203 229 

Starvation Cap Reductn 281 220 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 505 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.87 0.38 0.57 0.45 0.15 0.24 0.02 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 90 
Actuated Cycle Length: 72.4 
Natural Cycle: 90 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 0.87 
Intersection Signal Delay: 13.8 Intersection LOS: B 
Intersection Capacity Utilization 54.1% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


#38 #39 #38 #39 #38 $39 #38 439 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Morning Peak Hou 


F+ry Fer TX AK terry 4 4 


Lane Configurations 4h Fil 5 OMB bin Fil Fil 
Traffic Volume (vph) 0 955 135 5 195 1225 0 50 0 45 0 0 8 
Future Volume (vph) 0 955 135 5 195 1225 0 50 0 45 0 0 5 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 1 11 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 
Total Lost time (s) 40 6.0 3.0 40 40 40 4.0 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 1.00 0.91 0.97 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.85 0.86 
Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3388 1501 1593 4903 2944 1615 1826 
Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm 3388-1501 15934903 2944 1615 1826 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1038 147 5 212 ~~ 1332 0 54 0 49 0 0) 5 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 1038 147 0 217-1332 0 54 0 49 0 0 5 
Confl. Bikes (#/hr) il 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 0% 2% 2% 0% 11% 0% 0% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 Zz 0 0 0 0 0 0 0 
Tum Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 
Protected Phases 27 27 5 5 257 3 3 

Permitted Phases 3 
Actuated Green, G (s) 29.4 29.4 16.2 45.6 8.1 8.1 8.1 
Effective Green, g (s) 29.4 25.4 17.2 476 9.1 9.1 9.1 
Actuated g/C Ratio 0.39 0.34 0.23 0.63 0.12 0.12 0.12 
Clearance Time (s) 40 5.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 3.0 40 40 40 
Lane Grp Cap (vph) 1317 504 362 3087 354 194 219 
vis Ratio Prot 0.31 0.10 c0.14 0.27 0.02 0.03 

vis Ratio Perm 0.00 
vic Ratio 0.79 0.29 0.60 0.43 0.15 0.25 0.02 
Uniform Delay, d1 20.4 18.5 26.1 71 29.8 30.2 29.3 
Progression Factor 0.76 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 3.2 04 27 0.1 0.3 0.9 0.1 
Delay (s) 18.6 14.9 28.8 73 30.1 31.1 29.4 
Level of Service B B Cc A C Cc Cc 
Approach Delay (s) 18.2 10.3 30.6 29.4 
Approach LOS B B Cc Cc 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 14.3 HCM 2000 Level of Service B 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.67 

Actuated Cycle Length (s) 75.6 Sum of lost time (s) 22.0 

Intersection Capacity Utilization 54.1% ICU Level of Service A 

Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
44: Bennington Street & Saratoga Street Morning Peak Hou 


Ay F HEA ES eS # 


Lane Configurations b 5 ¢ 7 ¢ Fil yj b 

Traffic Volume (vph) 40 155 20 405 285 155 25 120 240 150 550 100 
Future Volume (vph) 40 155 20 405 285 155 25 120 240 150 550 100 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 10 16 12 10 12 12 10 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 150 250 305 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 0 1 0 0 ‘| i 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1371 0 1498 1459 1540 0 1436 1193 1504 1513 0 
Fit Permitted 0.850 0.950 0.991 0.249 0.541 

Satd. Flow (perm) 0 1176 0 1498 1459 1540 0 361 1193 857 1513 0 
Right Turn on Red Yes Yes No Yes 
Satd. Flow (RTOR) 3 139 6 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 1166 677 476 1736 

Travel Time (s) 26.5 15.4 10.8 39.5 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) T% 9% 15% 3% 3% T% 11% 10% 9% 8% 2% 9% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 1 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 16% 

Lane Group Flow (vph) 0 233 0 370 380 168 0 157 261 163 707 0 

Tum Type Perm NA Split NA Prot Perm NA pttov D.P+P NA 

Protected Phases 5 1 1 1 7 17 6 67 2 
Permitted Phases 5 I if 

Detector Phase 5 5 fl 1 1 7 v4 17 6 67 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 40 1.0 
Minimum Split (s) 37.0 37.0 30.0 30.0 30.0 13.0 13.0 8.0 26.0 
Total Split (s) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 30.0 30.0 20.0 30.0 
Total Split (%) 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 18.8% 18.8% 12.5% 19% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 40 

Lead/Lag Lead Lead Lead Lead Lead Lag Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Max Max Max Max Max C-Max C-Max None None 
Act Effct Green (s) 34.0 34.0 34.0 34.0 39.4 78.4 56.4 60.4 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.21 0.21 0.21 0.25 0.49 0.35 0.38 

vic Ratio 0.92 1.16 1.23 0.39 1.76 0.45 0.44 1.23 

Control Delay 100.4 155.8 177.4 15.0 422.1 32.6 42.9 159.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 100.4 155.8 177.4 15.0 422.1 32.6 42.9 159.2 

LOS IF FF 5 B lF Cc D IP 

Approach Delay 100.4 139.0 178.9 137.4 

Approach LOS FP F IF lF 

Queue Length 50th (ft) 239 ~481 = ~513 25 ~269 200 132 ~1017 

Queue Length 95th (ft) #413 #704 #738 95 #428 294 203 #1272 

Internal Link Dist (ft) 1086 597 396 1656 

Tum Bay Length (ft) 250 305 

Base Capacity (vph) 252 318 310 436 89 584 367 574 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.92 1.16 1.23 0.39 1.76 0.45 0.44 1.23 

Intersection Summary 
Area Type: CBD 


Cycle Length: 160 

Actuated Cycle Length: 160 

Offset: 123 (77%), Referenced to phase 7:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 145 

Control Type: Actuated-Coordinated 

Maximum vic Ratio: 1.76 


Intersection Signal Delay: 141.6 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 85.9% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 


~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 44: Bennington Street & Saratoga Street 


Vio Sho» —r05 bras is 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
44: Bennington Street & Saratoga Street Morning Peak Hou 


ee a a a oe 
Movement EBL__EBT _EBR__WBL__WBT WSR _NBL__NBT NBR _SBL__SBT_ SBR 
Lane Configurations b 5 ¢ Fil ¢ Fil yj b 
Traffic Volume (vph) 40 155 20 405 285 155 25) 120 240 150 550 100 
Future Volume (vph) 40 155 20 405 285 155 25 120 240 150 550 100 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 12 12 10 16 12 10 12 12 10 12 
Total Lost time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 40 40 
Lane Util. Factor 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 0.99 1.00 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.98 
Fit Protected 0.99 0.95 0.99 1.00 0.99 1.00 0.95 1.00 
Satd. Flow (prot) 1371 1498 1459 1540 1436 1193 1504 1513 
Fit Permitted 0.85 0.95 0.99 1.00 0.25 1.00 0.54 1.00 
Satd. Flow (perm 1176 1498-1459 1540 361 1193 857-1513 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 43 168 22 440 310 168 27 130 261 163 598 109 
RTOR Reduction (vph) 0 2 0 0 0 109 0 0 0 0 4 0 
Lane Group Flow (vph) 0 231 0 370 380 59 0 157 261 163 703 0 
Heavy Vehicles (%) 7% 9% 15% 3% 3% 7% 11% 10% 9% 8% 2% 9% 
Parking (#/hr) 1 1 1 1 1 
Turn Type Perm NA Split NA Prot Perm NA pttov D.P+P NA 
Protected Phases 0) 1 1 1 if 17 6 67 
Permitted Phases 5 it 7 
Actuated Green, G (s) 34.0 34.0 34.0 34.0 37.8 76.8 53.8 57.8 
Effective Green, g (s) 34.0 34.0 34.0 34.0 37.8 71.8 53.8 57.8 
Actuated g/C Ratio 0.21 0.21 0.21 0.21 0.24 0.45 0.34 0.36 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 40 
Vehicle Extension (s 4.0 40 40 40 40 2.0 
Lane Grp Cap (vph) 249 318 310 327 85 535 352 546 
v/s Ratio Prot 0.25 0.26 0.04 0.22 0.05 c0.46 
vis Ratio Perm c0.20 0.44 0.11 
vic Ratio 0.93 1.16 1.23 0.18 1.85 0.49 0.46 1.29 
Uniform Delay, d1 61.8 63.0 63.0 51.6 61.1 314 39.7 51.1 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 40.8 102.5 126.9 1.2 422.8 3.2 04 142.9 
Delay (s) 102.5 165.5 189.9 52.8 483.9 34.3 40.0 194.0 
Level of Service F F F D F Cc D F 
Approach Delay (s) 102.5 155.0 203.2 165.2 
Approach LOS F F F F 
HCM 2000 Control Delay 161.8 HCM 2000 Level of Service F 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.22 
Actuated Cycle Length (s) 160.0 Sum of lost time (s) 25.0 
Intersection Capacity Utilization 85.9% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Morning Peak Hou 


oe a a ee 
LaneGroup ss EBL_EBT _EBR__WBL__WBT WSR _NBL__NBT NBR _SBL__SBT_SBR_ 3B 
Lane Configurations ¢ Fl yj b ¢ Fd 

Traffic Volume (vph) 40 105 375 0 0 0 355 190 35 15 715 180 

Future Volume (vph) 40 105 375 0 0 0 355 190 35 15 715 180 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 12 10 12 12 12 10 1 12 12 12 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 50 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 1 0 0 i 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 15631319 0 0 QO 1472 1587 0 0 1690 1253 

Fit Permitted 0.986 0.111 0.992 

Satd. Flow (perm) 0 1563 1319 0 0 0 172 1587 0 0 1678 1253 

Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 308 10 133 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 988 531 233 338 

Travel Time (s) 22.5 12.1 5.3 TW 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 5% 9% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 6% 6% 1% 3% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Parking (#/hr) 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 157 408 0 0 0 386 245 0 0 793 196 

Tum Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 3 
Permitted Phases 6 6 6 

Detector Phase 4 4 4 2 26 6 6 6 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 
Minimum Split (s) 11.0 11.0 11.0 12.0 10.0 10.0 10.0 26.0 
Total Split (s) 36.0 36.0 36.0 21.0 40.0 40.0 40.0 26.0 
Total Split (%) 29.3% 29.3% 29.3% 17.1% 32.5% 32.5% 32.5% 21% 
Yellow Time (s) 40 4.0 4.0 5.0 40 40 40 4.0 
All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) -2.0 -2.0 -1.0 -2.0 0.0 

Total Lost Time (s) 4.0 40 6.0 3.0 5.0 
Lead/Lag Lead Lag Lag Lag 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None Min Max Max Max None 
Act Effct Green (s) 20.3 20.3 49.2 56:2 3f.2 35.1 

Actuated g/C Ratio 0.18 0.18 0.44 0.49 0.33 0.31 

vic Ratio 0.55 0.83 1.54 0.31 1.42 0.40 

Control Delay 48.5 26.3 288.9 18.8 231.1 14.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 48.5 26.3 288.9 18.8 231.1 14.2 

LOS D Cc lF B IP B 
Approach Delay 32.5 184.1 188.1 

Approach LOS Cc F IF 

Queue Length 50th (ft) 103 67 ~340 92 ~743 31 

Queue Length 95th (ft) 169 196 #614 185 #1137 108 

Internal Link Dist (ft) 908 451 153 258 

Tur Bay Length (ft) 50 

Base Capacity (vph) 449 598 251 789 558 485 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.35 0.68 1.54 0.31 1.42 0.40 


Intersection Summary 

Area Type: CBD 

Cycle Length: 123 

Actuated Cycle Length: 111.7 

Natural Cycle: 150 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 

Maximum vic Ratio: 1.54 

Intersection Signal Delay: 146.7 

Intersection Capacity Utilization 84.9% 

Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Intersection LOS: F 
ICU Level of Service E 


Splits and Phases: 46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue 


Joos Aho; 
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Lanes, Volumes, Timings 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Morning Peak Hou 


a. we aa a 
Movement EBL__EBT _EBR__WBL__WBT WSR _NBL__NBT NBR __SBL__SBT_ SBR 
Lane Configurations ¢ Fil yj b ¢ Fil 
Traffic Volume (vph) 40 105 oe) 0 0 0 355 190 35 ils 168 180 
Future Volume (vph) 40 105 375 0 0 0 355 190 35 15 715 180 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 
Total Lost time (s) 40 4.0 6.0 6.0 3.0 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 0.98 1.00 0.85 
Fit Protected 0.99 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1563 1319 1472 1586 1690 1253 
Fit Permitted 0.99 1.00 0.11 1.00 0.99 1.00 
Satd. Flow (perm 1563-1319 172-1586 1677-1253 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 43 114 408 0 0 0 386 207 38 16 777 196 
RTOR Reduction (vph) 0 0 252 0 0 0 0 5 0 0 0 91 
Lane Group Flow (vph) 0 157 156 0 0 0 386 240 0 0 793 105 
Heavy Vehicles (%) 5% 9% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 6% 6% 1% 3% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 
Parking (#/hr) 1 1 
Tur Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 
Permitted Phases 6 6 6 
Actuated Green, G (s) 18.3 18.3 49.2 56.2 35.1 35.1 
Effective Green, g (s) 20.3 20.3 51.2 51.2 37.1 35.1 
Actuated g/C Ratio 0.18 0.18 0.46 0.51 0.33 0.31 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 70 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 284 239 254 812 557 394 
vis Ratio Prot 0.10 0.12 c0.20 0.15 
vis Ratio Perm 0.49 0.47 0.08 
vic Ratio 0.55 0.65 1.52 0.30 1.42 0.27 
Uniform Delay, d1 415 424 32.9 15.6 37.2 28.6 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 2.3 6.3 253.0 0.2 201.0 1.6 
Delay (s) 43.8 48.6 285.9 15.8 238.2 30.3 
Level of Service D D [F B [FP Cc 
Approach Delay (s) 47.3 0.0 181.1 197.0 
Approach LOS D A F E 
HCM 2000 Control Delay 153.7, HCM 2000 Level of Service [F 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.98 
Actuated Cycle Length (s) 111.6 Sum of lost time (s) 19.0 
Intersection Capacity Utilization 84.9% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Morning Peak Hou 
A «© »~» # A BO Ww NS ow , #“ Y 


Lane Configurations 5 + 6 >D y r*Z 

Traffic Volume (vph) 5 355 635 435 5 5 15 10 25 0 965 10 
Future Volume (vph) 15 355 635 435 5 5 15 10 25 0 965 10 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 2 0 ‘l 0 0 3 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3401 1845 3527 0 0 0 1694 0 0 3610 0 
Fit Permitted 0.927 0.976 

Satd. Flow (perm) 0 3319 1845 3527 0 0 0 1694 0 0 3610 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) {I 127 127 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 635 988 259 1471 

Travel Time (s) 14.4 22.5 5.9 33.4 

Confl. Peds. (#/hr) 8 8 4 

Confl. Bikes (#/hr) 4 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 402 690 483 0 0 0 54 0 0 1060 0 
Tum Type Prot Split NA NA Prot Prot Prot 
Protected Phases 1 6 6 3 4 4 2 
Permitted Phases 

Detector Phase 1 6 6 3 4 4 2 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 4.0 4.0 10.0 4.0 4.0 40 

Minimum Split (s) 15.0 22.0 22.0 22.5 22.0 22.0 20.0 

Total Split (s) 15.0 45.5 45.5 22.5 22.0 22.0 30.5 

Total Split (%) 16.7% 50.6% 50.6% 25.0% 24.4% 24.4% 33.9% 

Yellow Time (s) 40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

All-Red Time (s) 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 40 40 45 4.0 40 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode Min’ None None None None None None 

Act Effct Green (s) 39:5 39:5 15.3 5.6 24.1 

Actuated g/C Ratio 0.58 0.58 0.22 0.08 0.35 

vic Ratio 0.34 0.65 0.61 0.21 0.79 

Control Delay 11.1 15.1 28.7 1.9 23.3 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 11.1 15.1 28.7 1.9 23.3 

LOS B B Cc A Cc 
Approach Delay 13.6 28.7 1.9 23.3 

Approach LOS B Cc A Cc 

Queue Length 50th (ft) 45 217 109 0 171 

Queue Length 95th (ft) 72 356 157 0 242 

Internal Link Dist (ft) 555 908 179 1391 

Tur Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1253 = 1146 950 549 1508 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.32 0.60 0.51 0.10 0.70 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 90 

Actuated Cycle Length: 68.6 

Natural Cycle: 90 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 

Maximum vic Ratio: 0.79 

Intersection Signal Delay: 19.9 Intersection LOS: B 
Intersection Capacity Utilization 56.7% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 


Splits and Phases: 48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Morning Peak Hou 


A © »~» &— A © Ww NY #H | #% YY 
Lane Configurations 4 + 6 4>D ¥ **Z 
Traffic Volume (vph) 5 355 635 435 5 5 15 10 25 0 965 10 
Future Volume (vph) 15 355 635 435 5 5 15 10 25 0 965 10 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 40 40 45 40 40 
Lane Util. Factor 0.97 1.00 0.95 1.00 0.76 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 1.00 1.00 0.93 0.85 
Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.98 1.00 
Satd. Flow (prot) 3397, 1845-3527 1695 3610 
Fit Permitted 0.93 1.00 1.00 0.98 1.00 
Satd. Flow (perm) 331418453527 1695 3610 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 16 386 690 473 5 5 16 11 27 0 1049 11 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 1 0 0 0 52 0 0 83 0 
Lane Group Flow (vph) 0 402 690 482 0 0 0 2 0 0 977 0 
Confl. Peds. (#/hr) 8 8 4 
Confl. Bikes (#/hr) 1 
Heavy Vehicles (% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Turn Type Prot Split NA NA Prot Prot Prot 
Protected Phases 1 6 6 3 4 4 2 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 39.4 39.4 15.3 2.9 24.1 
Effective Green, g (s) 39.4 39.4 15.3 29 24.1 
Actuated g/C Ratio 0.56 0.56 0.22 0.04 0.34 
Clearance Time (s) 40 40 45 40 40 
Vehicle Extension (s 3.0 3.0 40 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 1874 1036 769 70 1241 
vis Ratio Prot 0.03 c0.37 ~c0.14 c0.00 0.27 
vis Ratio Perm 0.09 
vic Ratio 0.21 0.67 0.63 0.03 0.79 
Uniform Delay, d1 14.0 10.7 24.8 32.3 20.7 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 0.1 1.6 1.8 0.2 3.4 
Delay (s) 141 12.4 26.6 32.4 24.1 
Level of Service B B c c c 
Approach Delay (s) 13.0 26.6 32.4 24.1 
Approach LOS B Cc Cc Cc 
HCM 2000 Control Delay 20.2 HCM 2000 Level of Service Cc 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.72 
Actuated Cycle Length (s) 70.1 Sum of lost time (s) 17.5 
Intersection Capacity Utilization 56.7% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/15/2017 


Lanes, Volumes, Timings 
12: Route 60 11/27/2017 


Lane Configurations a> rid ah Ah Fd 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 0 1030 285 0 695 0 0 900 345 

Future Volume (vph) 0 0 0 0 1030 285 0 695 0 0 900 345 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 0 0 0 3406 1538 0 3282 0 0 3343 1524 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 0 0 0 3406 1538 0 3282 0 0 3343 1524 

Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 166 312 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 244 245 403 338 

Travel Time (s) BK) 5.6 9.2 Uedl 

Confl. Peds. (#/hr) 19 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 O92 092 O92 092 O92 092 092 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 6% 5% 2% 10% 2% 2% 8% 6% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 0 0 0 1120 310 0 755 0 0 978 375 

Turn Type NA Prot NA NA Prot 

Protected Phases 4568 4568 123 12 12 1 2 3 4 
Permitted Phases 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 45.0 45.0 60.0 44.0 44.0 

Actuated g/C Ratio 0.39 0.39 0.53 0.39 0.39 

vic Ratio 0.83 0.44 0.44 0.76 ©6048 

Control Delay 41.8 16.7 0.6 35.0 7.3 

Queue Delay 49.6 3.7 0.1 0.0 0.0 

Total Delay 91.4 20.4 0.8 35.0 73 

LOS F Cc A D A 

Approach Delay 76.0 0.8 27.3 

Approach LOS E A C 

Queue Length 50th (ft) 421 85 0 323 29 

Queue Length 95th (ft) 511. m110 0 404 104 

Internal Link Dist (ft) 164 165 323 258 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1344 707 1727 1290 779 

Starvation Cap Reductn 556 305 203 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.42 0.77 0.50 0.76 0.48 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 

Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.07 

Intersection Signal Delay: 41.3 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 60.9% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 

m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 12: Route 60 


#19 #18 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#12 #13 #15 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #16 ‘2 
ra One tt tt $4 3: “ #o3 € 04 a 2 a Oo 
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Lanes, Volumes, Timings 
12: Route 60 11/27/2017 


Lane Configurations 

Traffic Volume (vph) 

Future Volume (vph) 

Ideal Flow (vphpl) 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 

Right Turn on Red 

Satd. Flow (RTOR) 

Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 

Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 

Heavy Vehicles (%) 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 

Turn Type 

Protected Phases 5 6 7 8 
Permitted Phases 

Minimum Split (s) 13.0 130 24.0 9.0 
Total Split (s) 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 

Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 

LOS 

Approach Delay 

Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 

Queue Length 95th (ft) 

Internal Link Dist (ft) 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 

Starvation Cap Reductn 

Spillback Cap Reductn 

Storage Cap Reductn 

Reduced vic Ratio 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


12: Route 60 

Awryerrt Kea terry 4 
Lane Configurations +4 il ++ +4 id 
Traffic Volume (vph) 0 0 0 0 1030 285 0 695 0 0 900 345 
Future Volume (vph) 0 0 0 0 1030 285 0 695 0 0 900 345 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 40 4.0 5.0 5.0 5.0 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 0.95 0.95 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 
Fit Protected 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3406 =: 1538 3282 3343 1524 
Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 3406 1538 3282 3343 1524 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 0 0 0 1120 310 0 755 0 0 978 375 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 192 
Lane Group Flow (vph) 0 0 0 0 1120 202 0 755 0 0 978 183 
Confl. Peds. (#/hr) i) 
Confl. Bikes (#/hr) 1 
Heavy Vehicles (% 2% 2% 2% 2% 6% 5% 2% 10% 2% 2% 8% 6% 
Turn Type NA Prot NA NA Prot 
Protected Phases 4568 4568 123 12 12 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 45.0 45.0 61.0 44.0 44.0 
Effective Green, g (s) 40.0 40.0 61.0 44.0 44.0 
Actuated g/C Ratio 0.35 8 §©0.35 0.54 0.39 0.39 
Clearance Time (s) 
Lane Grp Cap (vph) 1195 539 1756 1290 588 
v/s Ratio Prot 0.33 0.13 0.23 c0.29 0.12 
v/s Ratio Perm 
vic Ratio 0.94 0.38 0.43 0.76 0.31 
Uniform Delay, 1 35.8 Ui 16.0 30.4 24.4 
Progression Factor 1.17 1.34 0.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 11.9 1.5 0.6 4.2 1.4 
Delay (s) 53.9 38.5 0.6 34.6 25.8 
Level of Service D D A Cc Cc 
Approach Delay (s) 0.0 50.6 0.6 32.2 
Approach LOS A D A C 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 32.9 HCM 2000 Level of Service Cc 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.93 
Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 60.9% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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Lanes, Volumes, Timings 
13: Route 1A & Route 16 11/27/2017 


~~ tee S 


Lane Configurations aA ‘id +4 rid +4 rid od 

Traffic Volume (vph) 535 905 695 385 900 615 

Future Volume (vph) 535 905 695 385 900 615 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Storage Length (ft) 100 

Storage Lanes 1 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 3406 2707 3252 1482 3343 2760 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 3406 2707 3252 1482 3343 2760 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 497 174 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 272 380 403 

Travel Time (s) 6.2 8.6 9.2 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 0.92 

Heavy Vehicles (%) 6% 5% 11% 9% 8% 3% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 582 984 755 418 978 668 

Turn Type NA Prot NA custom NA Perm 

Protected Phases 568 568 12 1 123 2 3 4 5 6 v4 8 
Permitted Phases 234 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 30.7% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 40 4.0 3.0 3.0 40 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 28.0 280 440 30.0 60.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 025 025 039 026 053 0.36 

vic Ratio 0.70 0.95 0.60 1.07 0.56 0.61 

Control Delay 31.7 272 30.5 106.9 08 242 

Queue Delay 12.2 46 0.0 0.0 0.2 0.0 

Total Delay 43.9 31.7 30.5 106.9 1.0 242 

LOS D C C lP A C 

Approach Delay 36.3 57.7 1.0 

Approach LOS D E A 

Queue Length 50th (ft) 141 26 230 = ~341 0 167 

Queue Length 95th (ft) 228 = #297 294 #537 0 235 

Internal Link Dist (ft) 192 300 323 

Turn Bay Length (ft) 100 

Base Capacity (vph) 836 1039 1255 390 1759 1104 

Starvation Cap Reductn 234 36 0 0 199 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.97 0.98 0.60 1.07 0.63 0.61 


Area Type: Other 

Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum vic Ratio: 1.07 


Intersection Signal Delay: 32.3 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 


~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 13: Route 1A & Route 16 
#19 #18 #15 #16 


#12 #13 +15 =16 |F12 #13 =15 


#12 #13 #15 =16 
<< ~ 


#12 #13 #15 #16]#12 #13 #16 #12 #13 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


13: Route 1A & Route 16 


— 
Lane Configurations a 
Traffic Volume (vph) 535 
Future Volume (vph) 535 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Total Lost time (s) 5.0 
Lane Util. Factor 0.95 
Frt 1.00 
Fit Protected 1.00 
Satd. Flow (prot) 3406 
Fit Permitted 1.00 
Satd. Flow (perm 3406 
Peak-hour factor, PHF 0.92 
Adj. Flow (vph) 582 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 582 
Heavy Vehicles (% 6% 
Turn Type NA 
Protected Phases 568 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 29.0 
Effective Green, g (s) 25.0 
Actuated g/C Ratio 0.22 
Clearance Time (s 

Lane Grp Cap (vph) 746 
v/s Ratio Prot 0.17 
v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.78 
Uniform Delay, d1 41.9 
Progression Factor 0.69 
Incremental Delay, d2 5) 
Delay (s) 36.4 
Level of Service D 
Approach Delay (s) 48.2 
Approach LOS D 


HCM 2000 Control Delay 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 
Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 
Analysis Period (min) 

c Critical Lane Group 


~ 


dad 
905 
905 
1900 
5.0 
0.88 
0.85 
1.00 
2707 
1.00 
2707 
0.92 
984 
388 
596 
5% 
Prot 
568 


29.0 
25.0 
0.22 


593 
0.22 


1.01 
44.5 
0.40 
37.2 
55.1 

E 


t 


+4 


695 
695 
1900 
5.0 
0.95 
1.00 
1.00 
3252 
1.00 
8252 
0.92 
755 
0 
755 
11% 


Pe 


a I 
385 900 615 
385 900 615 

1900 1900 1900 
5.0 5.0 5.0 
1.00 0.95 0.88 
0.85 1.00 0.85 
1.00 1.00 1.00 
1482 =©3343 2760 
1.00 1.00 1.00 
148233432760 
0.92 0.92 0.92 
418 978 668 

0 0 116 
418 978 552 
9% 8% 3% 


NA custom NA Perm 


12 


44.0 
44.0 
0.39 


1255 
0.23 


0.60 
28.0 
1.00 
al 
30.1 
C 
57.9 


i 2g 
234 
30.0 61.0 42.0 
30.0 61.0 38.0 
0.26 0.54 0.33 


5.0 
390 =: 1788 920 
c0.28 = -c0.29 


1.07 0.55 0.60 
42.0 174 31.7 
1.00 0.00 1.00 
66.0 0.8 29 
108.0 08 34.6 


l= A C 
0.8 
A 
HCM 2000 Level of Service D 
Sum of lost time (s) 31.0 
ICU Level of Service H 
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Lanes, Volumes, Timings 


15: VEW Parkway 11/27/2017 
oe 1 #4 


Lane Configurations rid od +4 od od 

Traffic Volume (vph) 0 1005 370 =: 1165 0 0 

Future Volume (vph) 0 1005 370 =: 1165 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 2707 3406 2707 0 0 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 2707 3406 2707 0 0 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 956 1266 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 507 317 245 

Travel Time (s) MES) 7.2 5.6 

Confl. Peds. (#/hr) 9 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 5% 6% 5% 2% 2% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1092 402 1266 0 0 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 58 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 25.0 67.0 96.0 

Actuated g/C Ratio 0.22 0.59 0.84 

vic Ratio 0.82 0.20 0.51 

Control Delay 11.5 8.7 2.8 

Queue Delay 48.7 0.7 0.6 

Total Delay 60.2 9.4 3.4 

LOS E A A 

Approach Delay 60.2 48 

Approach LOS E A 

Queue Length 50th (ft) 47 64 0 

Queue Length 95th (ft) 141 m90 m109 

Internal Link Dist (ft) 427 237 165 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1339 2001 2479 

Starvation Cap Reductn 0 1238 727 

Spillback Cap Reductn 364 800 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.12 0.53 0.72 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.07 


Intersection Signal Delay: 26.7 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 53.8% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 15: VFW Parkway 


#13 #18 #15 216 #12 213 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i5_ [#ig #13 #15 #15 FZ #13 #16 #3 #15 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
15: VFW Parkway 11/27/2017 


¢ \ ter. 
Movement WSL WBR NST NBR SBL SBF 


Lane Configurations id ol ah od od 

Traffic Volume (vph) 0 1005 870 =: 1165 0 0 
Future Volume (vph) 0 = 1005 370 =: 1165 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.88 0.95 0.88 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.85 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 2707 = 3406-=—- 2707 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 2707 3406 ~— 2707 

Peak-hour factor, PHF 0.92 092 092 092 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1092 402 1266 0 0 
RTOR Reduction (vph) 0 755 0 333 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 337 402 933 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 9 

Heavy Vehicles (% 2% 5% 6% 5% 2% 2% 
Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 

Permitted Phases 58 

Actuated Green, G (s) 24.0 68.0 88.0 

Effective Green, g (s) 24.0 64.0 84.0 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.56 0.74 

Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 569 41912 1994 

v/s Ratio Prot c0.12 0.12 0.30 

v/s Ratio Perm 0.05 

vic Ratio 0.59 0.21 0.47 

Uniform Delay, d1 40.6 12.4 6.0 

Progression Factor 1.00 0.77 = 24.65 

Incremental Delay, d2 45 0.2 0.5 

Delay (s) 45.1 9.8 149.0 

Level of Service D A F 

Approach Delay (s) 45.1 115.4 0.0 
Approach LOS D E A 
HCM 2000 Control Delay 87.6 HCM 2000 Level of Service F 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.53 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 53.8% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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Lanes, Volumes, Timings 
16: Beach Street 11/27/2017 


Any sv td ¢ 


Lane Configurations rid +4 rid 

Traffic Volume (vph) 0 380 0 0 1060 315 

Future Volume (vph) 0 380 0 0 1060 315 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 1565 0 0 3438 1509 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1536 0 0 3438 1467 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 295 196 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 272 244 

Travel Time (s) 13.0 6.2 20 

Confl. Peds. (#/hr) 23 17 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 5% 2% 2% 5% 7% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 413 0 0 1152 342 

Turn Type Free NA Free 

Protected Phases 1245 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases Free 68 Free 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 40 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 114.0 93.0 114.0 

Actuated g/C Ratio 1.00 0.82 1.00 

vic Ratio 0.27 0.41 0.23 

Control Delay 0.4 0.8 0.2 

Queue Delay 0.0 0.5 0.0 

Total Delay 0.4 1.3 0.2 

LOS A A A 

Approach Delay 0.4 1.0 

Approach LOS A A 

Queue Length 50th (ft) 0 15 0 

Queue Length 95th (ft) 0 14 m0 

Internal Link Dist (ft) 492 192 164 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1536 2804 1467 

Starvation Cap Reductn 0 1104 0 

Spillback Cap Reductn 30 67 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.27 0.68 0.23 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.07 


Intersection Signal Delay: 0.9 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 45.5% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 16: Beach Street 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
16: Beach Street 11/27/2017 


Any sc td 
Movement EBL EBA NBL NBT SBT SBR 


Lane Configurations rf a4 rid 

Traffic Volume (vph) 0 380 0 0 1060 315 

Future Volume (vph) 0 380 0 0 1060 315 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Total Lost time (s) 4.0 5.0 4.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.95 1.00 

Frpb, ped/bikes 0.98 1.00 0.97 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.86 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 1536 3438 1467 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 1536 3438 1467 

Peak-hour factor, PHF 0.92 40092 60092 6960.92) 6=60.92—Ss«O0.92 

Adj. Flow (vph) 0 413 0 0 1152 342 

RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 413 0 0 1152 342 

Confl. Peds. (#/hr) 23 ‘la 

Heavy Vehicles (% 2% 5% 2% 2% 5% 7% 

Turn Type Free NA Free 

Protected Phases 1245 

Permitted Phases Free 68 Free 

Actuated Green, G (s) 114.0 84.0 114.0 

Effective Green, g (s) 114.0 76.0 114.0 

Actuated g/C Ratio 1.00 0.67 1.00 

Clearance Time (s) —<$— S$! 
Lane Grp Cap (vph) 1536 2442 = 1467 

v/s Ratio Prot c0.26 

v/s Ratio Perm c0.27 0.07 0.23 

vic Ratio 0.27 0.47 0.23 

Uniform Delay, d1 0.0 9.2 0.0 

Progression Factor 1.00 0.16 1.00 

Incremental Delay, d2 0.4 0.4 0.2 

Delay (s) 0.4 1.9 0.2 

Level of Service A A A 

Approach Delay (s) 0.4 0.0 148) 

Approach LOS A A A 

HCM 2000 Control Delay 1.3 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.52 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 45.5% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
7: Route 1A & Waldemar Avenue Morning Peak Hou 


cX ters 


Lane Configurations f +b +4 
Traffic Volume (vph) 0 135 1200 70 0 2590 
Future Volume (vph) 0 135 = 1200 70 0 2590 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 16 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1774 3264 0 0 3438 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1774 3264 0 0 3438 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 1034 925 475 
Travel Time (s) 23.5 21.0 10.8 
Confl. Peds. (#/hr) 1 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 5% 9% 22% 0% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 147 1380 0 0 2815 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 74.9% ICU Level of Service D 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
7: Route 1A & Waldemar Avenue Morning Peak Hou 


Lane Configurations x +b +4 
Traffic Volume (veh/h) 0 135 1200 70 0 2590 
Future Volume (Veh/h) 0 135 = 1200 70 0 2590 
Sign Control Stop Free Free 
Grade 0% 0% 0% 
Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Hourly flow rate (vph) 0 147 1304 76 0 2815 
Pedestrians 1 

Lane Width (ft) 16.0 

Walking Speed (ft/s) 40 

Percent Blockage 0 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 
Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 925 880 
pX, platoon unblocked 0.43 0.81 0.81 

vC, conflicting volume 2750 691 1381 


vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 


vCu, unblocked vol 381 134 990 

tC, single (s) 6.8 7.0 4/4 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 3.5 3.3 2.2 

pO queue free % 100 79 100 

cM capacity (veh/h) 257 709 568 

Volume Total 147 869 511 1408 1408 

Volume Left 0 0 0 0 0 

Volume Right 147 0 76 0 0 

cSH 709 «©1700 1700 1700 1700 

Volume to Capacity 0.21 0.51 0.30 0.83 0.83 

Queue Length 95th (ft) 19 0 0 0 0 

Control Delay (s) 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lane LOS B 

Approach Delay (s) 11.4 0.0 0.0 

Approach LOS B 

Intersection Summary 
Average Delay 04 

Intersection Capacity Utilization 74.9% ICU Level of Service D 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
8: Route 1A & Tomasello Dr Morning Peak Hou 


¢™“ « t & &4 


Lane Configurations yj Fil db 5 +4 
Traffic Volume (vph) 210 10 55 1230 50 OE2925) 
Future Volume (vph) 210 10 55 = 1230 50 0 2325 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 14 14 12 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 150 

Storage Lanes 1 1 0 0 4 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 1888 1595 0 3207 0 1837 = 3323 
Fit Permitted 0.950 0.998 

Satd. Flow (perm) 1888 = 1595 0 3207 0 1837 3323 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 3577 475 405 
Travel Time (s) 81.3 10.8 9.2 
Confl. Peds. (#/hr) 2 2 2 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 8% 2% 8% 13% 0% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 228 11 QO 1451 0 0 2527 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 94.6% ICU Level of Service F 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
8: Route 1A & Tomasello Dr Morning Peak Hou 


Lane Configurations 5 Fil db 5 Ah 
Traffic Volume (veh/h) 210 10 55 1230 50 OE2Z925) 
Future Volume (Veh/h) 210 10 55 = 1230 50 0 2325 
Sign Control Stop Free Free 
Grade 0% 0% 0% 
Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Hourly flow rate (vph) 228 11 0 1337 54 0 2527 
Pedestrians 2 2 
Lane Width (ft) 14.0 11.0 
Walking Speed (ft/s) 4.0 4.0 
Percent Blockage 0 0 
Right turn flare (veh) 

Median type None None 
Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 405 
pX, platoon unblocked 0.32 0.00 

vC, conflicting volume 2630 700 0 1393 


vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 


vCu, unblocked vol 1828 700 0 1393 

tC, single (s) 6.8 71 0.0 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 3.5 3.4 0.0 2.2 

pO queue free % 0 97 0 100 

cM capacity (veh/h) 21 367 0 496 

Volume Total 228 11 891 500 0 1264 1264 

Volume Left 228 0 0 0 0 0 0 

Volume Right 0 11 0 54 0 0 0 

cSH 21 367 +1700 1700 1700 1700 1700 

Volume to Capacity 10.61 0.03 0.52 0.29 0.00 0.74 0.74 

Queue Length 95th (ft) Err 2 0 0 0 0 0 

Control Delay (s) Err 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lane LOS lF Cc 

Approach Delay (s) 9539.5 0.0 0.0 

Approach LOS lF 

Intersection Summary 
Average Delay 548.5 

Intersection Capacity Utilization 94.6% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 No Build Condition 


10: Route 1A & Furlong St Morning Peak Hou 
ye \ tes 

Lane Group WBL__WBR__NBT__NBR__SBL__SBT_ 

Lane Configurations rf +b +4 

Traffic Volume (vph) 0 40 1255 40 0 2390 

Future Volume (vph) 0 40 1255 40 0 2390 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 16 11 11 11 7 

Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1514 3156 0 0 3292 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1514 3156 0 0 3292 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 911 2394 546 

Travel Time (s) 20.7 54.4 12.4 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 23% 10% 11% 0% 6% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 43 1407 0 0 2598 

Sign Control Stop Free Free 


Area Type: 


Control Type: Unsignalized 


Intersection Capacity Utilization 69.4% 


Analysis Period (min) 15 


ICU Level of Service C 
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Lanes, Volumes, Timings 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 No Build Condition 


10: Route 1A & Furlong St Morning Peak Hou 
ye \ ter 4 

Movement WBL_WBR_ NBT NBR SBL_ SBT 

Lane Configurations fr +#b 4h 

Traffic Volume (veh/h) 0 40 1255 40 0 2390 

Future Volume (Veh/h) 0 40 1255 40 0 2390 

Sign Control Stop Free Free 

Grade 0% 0% 0% 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Hourly flow rate (vph) 0 43 1364 43 0 2598 

Pedestrians 

Lane Width (ft) 

Walking Speed (ft/s) 

Percent Blockage 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 

Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 

pX, platoon unblocked 

vC, conflicting volume 2684 704 1407 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 2684 704 1407 

tC, single (s) 68 74 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) $5 35 2.2 

pO queue free % 100 87 100 

cM capacity (veh/h) 18 335 491 

Volume Total 43 909 498 1299 = 1299 

Volume Left 0 0 0 0 0 

Volume Right 43 0 43 0 0 

cSH 335 1700 1700 1700 1700 

Volume to Capacity 0.13 0.53 0.29 0.76 0.76 

Queue Length 95th (ft) 11 0 0 0 0 

Control Delay (s) 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lane LOS Cc 

Approach Delay (s) 17.3 0.0 0.0 

Approach LOS Cc 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


ICU Level of Service 


\\hb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\NB_AM_Phase1Waiver.syn 


VHB/ALB/BG 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 No Build Condition 


45: Bennington Street & Crescent Ave Morning Peak Hou 
ye \ te 4 
LaneGroup ss WBL_WBR_ NBT NBR SBL_SBT 
Lane Configurations yj Fil +4 4h 
Traffic Volume (vph) 180 290 290 5 5 1085 
Future Volume (vph) 180 290 290 5 5 = 1085 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 
Storage Lanes 1 1 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 
Satd. Flow (prot) 1599 1403 3533 0 0 3354 
Fit Permitted 0.950 
Satd. Flow (perm) 1599 1403 3533 0 0 3354 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 817 1471 233 
Travel Time (s) 18.6 33.4 5.3 
Confl. Peds. (#/hr) 1 1 84 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 1% 3% 2% 0% 0% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 196 315 320 0 0 1184 
Sign Control Stop Free Free 


Area Type: 


Control Type: Unsignalized 


Intersection Capacity Utilization 50.2% 


Analysis Period (min) 15 


ICU Level of Service A 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 No Build Condition 


45: Bennington Street & Crescent Ave Morning Peak Hou 
ye \ ter 4 

Movement WBL_WBR_ NBT NBR SBL_SBT 

Lane Configurations yj Fil +4 4h 

Traffic Volume (veh/h) 180 290 290 5 5 1085 

Future Volume (Veh/h) 180 290 290 5 5 = 1085 

Sign Control Stop Free Free 

Grade 0% 0% 0% 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Hourly flow rate (vph) 196 315 315 5 5 1179 

Pedestrians 84 il 1 

Lane Width (ft) 12.0 12.0 12.0 

Walking Speed (ft/s) 40 40 40 

Percent Blockage 7 0 0 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 

Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 233 

pX, platoon unblocked 

vC, conflicting volume 1002 245 404 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 1002 245 404 

tC, single (s) 6.8 7.0 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) $6 3.3 2.2 

pO queue free % (2 55 100 

cM capacity (veh/h) 223 699 1084 

Volume Total 196 315 210 110 398 786 

Volume Left 196 0 0 0 5 0 

Volume Right 0 315 0 5 0 0 

cSH 223 699 1700 1700 1084 1700 

Volume to Capacity 0.88 0.45 0.12 0.06 0.00 0.46 

Queue Length 95th (ft) 177 59 0 0 0 0 

Control Delay (s) 78.6 14.3 0.0 0.0 0.2 0.0 

Lane LOS iF B A 

Approach Delay (s) 39.0 0.0 0.1 

Approach LOS E 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


ICU Level of Service 
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HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 


6: Route 1A & Boardman St Timing Plan: Evening Peak Hou 
Fie GF HN ae & Ft DL ow 

Lane Configurations yj b ¢ Fil i Ah Fil H 4D 

Traffic Volume (vph) 80 15 85 230 25 240 40 50 2355 140 205 = 1545 20 

Future Volume (vph) 80 15 85 230 25 240 40 50 =. 2355 140 205 = 1545 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 10 11 12 12 10 10 12 11 11 11 11 11 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 130 0 0 250 400 500 380 0 

Storage Lanes 1 0 0 1 ‘l 1 il 0 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 1668 ©1475 0 0 1624 1436 0 1447 3355 1546 1728 3260 0 

Fit Permitted 0.154 0.506 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 270 = 1475 0 0 859 1436 0 1446 3355 1546 1728 3260 0 

Right Turn on Red Yes No Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 92 123 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 537 1355 733 925 

Travel Time (s) 12.2 30.8 16.7 21.0 

Confl. Peds. (#/hr) 7 7 i 1 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 1% 6% 9% 5% 0% 5% 0% 37% 4% 1% 1% 5% 11% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 87 108 0 0 277 261 0 97 =. 2560 152 223-1701 0 

Turn Type Perm NA Perm NA _ pttov Prot Prot NA Prot Prot NA 

Protected Phases 8 4 45 1 1 6 6 5 2 

Permitted Phases 8 4 

Detector Phase 8 8 4 4 45 1 1 6 6 5 2 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 20.0 20.0 6.0 20.0 

Minimum Split (s) 26.0 26.0 12.0 12.0 12.0 12.0 27.0 27.0 13:5 31.0 

Total Split (s) 31.0 31.0 18.0 18.0 31.0 31.0 137.0 137.0 32.5 137.0 

Total Split (%) 15.5% 15.5% 9.0% 9.0% 15.5% 15.5% 68.3% 68.3% 16.2% 68.3% 

Yellow Time (s) 3.0 3.0 40 40 4.0 4.0 5.0 5.0 5.5 5.0 

All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 

Lead/Lag Lead Lead Lag Lag Lead Lag 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None None None None Min Min None Min 

Act Effct Green (s) 26.0 26.0 25.0 57.5 188 131.0 131.0 26.0 139.7 

Actuated g/C Ratio 0.13 0.13 0.12 0.29 0.09 0.65 0.65 0.13 0.70 

vic Ratio 2.49 0.40 2:59 0.64 0.72 1.17 0.14 1.00 0.75 

Control Delay 774.2 22.9 768.7 70.5 115.2 113.7 3.3 142.6 22.6 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 774.2 22.9 768.7 70.5 115.2 113.7 3.3 142.6 22.6 

LOS F Cc IP [E F lF A IP Cc 

Approach Delay 358.1 430.0 107.8 36.5 

Approach LOS F F F D 

Queue Length 50th (ft) ~190 19 ~610 304 127 ~2103 13 300 712 

Queue Length 95th (ft) #326 88 #820 419 194 #2192 43 #497 898 

Internal Link Dist (ft) 457 1275 653 845 

Tur Bay Length (ft) 130 250 400 500 380 

Base Capacity (vph) 35 271 107 411 187 2192 = 1052 224 = 2272 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 2.49 0.40 2.59 0.64 0.52 1.17 0.14 1.00 0.75 

Intersection Summary 

Area Type: Other 


Cycle Length: 200.5 
Actuated Cycle Length: 200.5 
Natural Cycle: 150 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 2.59 
Intersection Signal Delay: 123.4 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 112.6% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 6: Route 1A & Boardman St 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 


6: Route 1A & Boardman St Timing Plan: Evening Peak Hou 
Te a ae ee, ee 

Lane Configurations yj b ¢ Fl ae Fl Hy +b 

Traffic Volume (vph) 80 15 85 230 25 240 40 50 2355 140 205 = 1545 20 

Future Volume (vph) 80 15 85 230 25 240 40 50 = 2355 140 205 = 1545 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 10 11 12 12 10 10 12 11 11 1 11 11 12 

Total Lost time (s) 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.5 6.0 

Lane Util. Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 0.87 1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 

Fit Protected 0.95 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 1668 1476 1624 1436 1447 3355 1546 = 1728 ~=— 3261 

Fit Permitted 0.15 1.00 0.51 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 270___‘ 1476 859 1436 144733551546 1728 3.261 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 87 16 92 250 27 261 43 54 2560 152 223-1679 22 

RTOR Reduction (vph) 0 80 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 87 28 0 0 277 261 0 97 ~—- 2560 109 223-1701 0 

Confl. Peds. (#/hr) 7 7 1 1 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (%) 1% 6% 9% 5% 0% 5% 0% 37% 4% 1% 1% 5% 11% 

Bus Blockages (#/hr: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Turn Type Perm NA Perm NA _ pttov Prot Prot NA Prot Prot NA 

Protected Phases 8 4 45 1 1 6 6 5 2 

Permitted Phases 8 4 

Actuated Green, G (s) 26.0 26.0 25.0 56.0 178 130.0 130.0 25.0 138.7 

Effective Green, g (s) 26.0 26.0 25.0 56.0 188 131.0 131.0 26.0 139.7 

Actuated g/C Ratio 0.13 0.13 0.12 0.28 0.09 0.65 0.65 0.13 0.70 

Clearance Time (s) 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 7.0 75 70 

Vehicle Extension (s 2.0 2.0 2.0 2.0 40 40 2.0 40 

Lane Grp Cap (vph) 35 191 107 401 135 2192 1010 224 = 2272 

vis Ratio Prot 0.02 0.18 0.07 ~—c0.76 0.07 0.13 0.52 

vis Ratio Perm 0.32 c0.32 

vic Ratio 2.49 0.15 2.59 0.65 0.72 ili? 0.11 1.00 0.75 

Uniform Delay, 1 87.2 774 87.8 63.6 88.3 34.8 13.0 87.2 19.3 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 745.7 0.1 741.4 2.9 14.1 80.9 0.1 58.5 15 

Delay (s) 833.0 15 829.1 66.5 102.4 115.6 13.0 145.7 20.7 

Level of Service F E F E F F B F c 

Approach Delay (s) 414.6 459.2 109.6 35.2 

Approach LOS F F F D 

Intersection Summary 

HCM 2000 Control Delay 128.7 HCM 2000 Level of Service F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.35 

Actuated Cycle Length (s) 200.5 Sum of lost time (s) 19.5 

Intersection Capacity Utilization 112.6% ICU Level of Service H 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
9: Route 1A & Jughandle Timing Plan: Evening Peak Hou 


Fy, GF @ CAF Se SL. @ 


Lane Configurations b aD 4h 

Traffic Volume (vph) 130 10 5 0 0 0 0 2355 0 0 1780 0 
Future Volume (vph) 130 10 5 0 0 0 0 2355 0 0 1780 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 16 16 16 12 12 12 11 1 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1855 0 0 0 0 0 3355 0 0 3355 0 
Fit Permitted 0.957 

Satd. Flow (perm) 0 1855 0 0 0 0 0 3355 0 0 3355 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 2 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 122 363 405 225 

Travel Time (s) 28 8.3 9.2 5.1 

Confl. Peds. (#/hr) 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 5% 88% 0% 2% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 157 0 0 0 0 0 2560 0 0 1935 0 
Turn Type Perm NA NA NA 
Protected Phases 2 1 1 
Permitted Phases 2 

Detector Phase 2 2 1 1 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 10.0 20.0 20.0 
Minimum Split (s) 16.0 16.0 27.0 27.0 

Total Split (s) 36.0 36.0 55.0 55.0 

Total Split (%) 39.6% 39.6% 60.4% 60.4% 

Yellow Time (s) 40 40 5.0 5.0 

All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 7.0 7.0 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None Max Max 

Act Effct Green (s) 12.6 48.1 48.1 

Actuated g/C Ratio 0.17 0.65 0.65 

vic Ratio 0.49 Lili 0.88 

Control Delay 32.8 98.9 17.8 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 32.8 98.9 17.8 

LOS Cc lF B 
Approach Delay 32.8 98.9 17.8 
Approach LOS Cc F B 

Queue Length 50th (ft) 65 ~738 322 

Queue Length 95th (ft) 118 #956 #617 

Internal Link Dist (ft) 42 283 325 145 

Tur Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 757 2188 2188 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.21 1.17 0.88 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 91 
Actuated Cycle Length: 73.7 
Natural Cycle: 90 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 1.17 
Intersection Signal Delay: 63.0 Intersection LOS: E 
Intersection Capacity Utilization 84.3% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 9: Route 1A & Jughandle 
Hor —p2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 No Build Condition 


9: Route 1A & Jughandle Timing Plan: Evening Peak Hou 
i a a a a 

Movement EBL__EBT _EBR__WBL__WBT WSR _NBL__NBT__NBR__SBL__SBT_ SBR 

Lane Configurations db ab Ah 

Traffic Volume (vph) 130 10 5 0 0 0 0 2355 0 0 1780 0 

Future Volume (vph) 130 10 5 0 0 0 0 2355 0 0 1780 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 16 16 16 12 12 12 11 11 1 11 11 11 

Total Lost time (s) 6.0 7.0 7.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.95 0.95 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 1.00 1.00 

Fit Protected 0.96 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 1854 3355 3355 

Fit Permitted 0.96 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm 1854 3355 3355 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 141 11 5 0 0 0 0 2560 0 0 1935 0 

RTOR Reduction (vph) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 155 0 0 0 0 0 2560 0 0 1935 0 

Confl. Peds. (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (% 5% 88% 0% 2% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 

Turn Type Perm NA NA NA 

Protected Phases 2 i 1 

Permitted Phases 2 

Actuated Green, G (s) 12.6 48.1 48.1 

Effective Green, g (s) 12.6 48.1 48.1 

Actuated g/C Ratio 0.17 0.65 0.65 

Clearance Time (s) 6.0 7.0 7.0 

Vehicle Extension (s 4.0 4.0 40 

Lane Grp Cap (vph) 316 2189 2189 

vis Ratio Prot c0.76 0.58 

vis Ratio Perm 0.08 

vic Ratio 0.49 117 0.88 

Uniform Delay, 1 27.7 12.8 10.5 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 1.6 81.6 5.7 

Delay (s) 29.3 94.4 16.2 

Level of Service c F B 

Approach Delay (s) 29.3 0.0 94.4 16.2 

Approach LOS ie A F B 

HCM 2000 Control Delay 59.6 HCM 2000 Level of Service E 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.03 

Actuated Cycle Length (s) 73.7 Sum of lost time (s) 13.0 

Intersection Capacity Utilization 84.3% ICU Level of Service [FE 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 


\\hb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\NB_PM_Phase1Waiver.syn 


VHB/ALB/BG 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 


+7y Fr HN Pe 


Lane Configurations +A K++ 

Traffic Volume (vph) 1415 195 30 250 = 1460 0 0 
Future Volume (vph) 1415 195 30 250 = 1460 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 11 11 12 9 11 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 500 130 0 0 
Storage Lanes 0 1 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 4841 0 0 1499 4951 0 0 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 4841 0 0 1497 4951 0 0 
Right Turn on Red Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 81 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 1857 345 

Travel Time (s) 13.0 42.2 78 

Confl. Peds. (#/hr) 8 8 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 1% 4% 3% 9% 1% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 2 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 1750 0 0 305 1587 0 0 
Turn Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Detector Phase 2 1 1 12 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 

Minimum Split (s) 13.0 13.0 13.0 

Total Split (s) 24.0 17.0 17.0 

Total Split (%) 58.5% 41.5% 41.5% 

Yellow Time (s) 3.5 3.5 3.5 

All-Red Time (s) 15 ies) 15 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 5.0 

Lead/Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Min None None 

Act Effct Green (s) 19.0 11.8 40.8 

Actuated g/C Ratio 0.47 0.29 1.00 

vic Ratio 0.76 0.70 0.32 

Control Delay 11.4 25.0 0.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 11.4 25.0 0.2 

LOS B Cc A 

Approach Delay 11.4 42 

Approach LOS. B A 

Queue Length 50th (ft) 104 61 0 

Queue Length 95th (ft) 150 #153 0 

Internal Link Dist (ft) 492 1777 265 

Tur Bay Length (ft) 130 

Base Capacity (vph) 2296 440 4850 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.76 0.69 0.33 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 41 
Actuated Cycle Length: 40.8 
Natural Cycle: 40 
Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum vic Ratio: 0.76 
Intersection Signal Delay: 7.6 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 55.6% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 11: Route 1A on-ramp & Route 145 
pa 
Fo: —*n2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 


> y FF TN FP 


Lane Configurations sD K++ 

Traffic Volume (vph) 1415 195 30 250 = 1460 0 0 
Future Volume (vph) 1415 195 30 250 = 1460 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 11 11 12 9 11 12 12 
Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.91 1.00 0.91 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.98 1.00 1.00 

Fit Protected 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 4840 1499 4951 

Fit Permitted 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 4840 1499 4951 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 1538 212 33 272 ~—« 1587 0 0 
RTOR Reduction (vph) 43 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 1707 0 0 305 1587 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 8 8 

Heavy Vehicles (%) 1% 4% 3% 9% 1% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 2 0 0 
Tur Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 19.0 11.8 40.8 

Effective Green, g (s) 19.0 11.8 40.8 

Actuated g/C Ratio 0.47 0.29 1.00 

Clearance Time (s) 5.0 5.0 

Vehicle Extension (s) 2.0 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 2253 433 4951 

vis Ratio Prot 0.35 c0.20 0.32 

vis Ratio Perm 

vic Ratio 0.76 0.70 0.32 

Uniform Delay, d1 9.0 12.9 0.0 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 1:3 42 0.0 

Delay (s) 10.3 17.2 0.0 

Level of Service B B A 

Approach Delay (s) 10.3 28 0.0 
Approach LOS B A A 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 64 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.74 

Actuated Cycle Length (s) 40.8 Sum of lost time (s) 10.0 
Intersection Capacity Utilization 55.6% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 
ZAweryner tr r*KQ tered wd wy 

Lane Configurations d+ Fl il b Ah ft +b fF 

Traffic Volume (vph) 15 245 10 810 460 110 80 1055 1230 445 10 5 135 20 

Future Volume (vph) 15 245 10 810 460 110 80 1055 1230 445 10 5 135 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 50 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 1 il 2 0 ‘l 0 1 0 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3328 1816 3502 1775 0 0 3574 1706 3951 0 QO 1754 0 

Fit Permitted 0.997 0.950 0.958 

Satd. Flow (perm) 0 3327 1816 3447 1775 0 0 3574 1706 3951 0 0 1754 0 

Right Turn on Red Yes No Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 126 100 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 485 572 480 673 302 

Travel Time (s) 11.0 13.0 10.9 15.3 6.9 

Confl. Peds. (#/hr) 4 7 it 2 4 1 2 Z 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 11% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 1 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 282 11 880 707 0 0 1147 = 1337 500 0 0 169 0 

Tum Type Split NA Prot Split NA NA custom NA Prot 

Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 v4 

Permitted Phases 

Detector Phase 4 4 4 3 3 6 23 2 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

Minimum Split (s) 20.0 20.0 20.0 28.0 28.0 15.0 20.0 20.0 

Total Split (s) 22.0 22.0 22.0 42.0 42.0 57.0 57.0 21.5 

Total Split (%) 15.4% 15.4% 15.4% 29.5% 29.5% 40.0% 40.0% 15.1% 

Yellow Time (s) 40 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 40 3.5 

All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.9 

Lead/Lag Lag Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None None None Min Min None 

Act Effct Green (s) 15.6 15.6 37.0 37.0 51.0 93.0 51.0 15.8 

Actuated g/C Ratio 0.11 0.11 0.26 0.26 0.36 0.66 0.36 0.11 

vic Ratio 0.77 0.04 0.96 1.53 0.89 1.16 0.35 0.87 

Control Delay 76.4 0.2 73.8 284.8 52.9 105.4 34.2 99.8 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 76.4 0.2 73.8 284.8 52.9 105.4 34.2 99.8 

LOS E A E iP D lF Cc E 

Approach Delay 73.6 167.8 81.2 34.2 99.8 

Approach LOS E FF F Cc F 

Queue Length 50th (ft) 135 0 419 ~917 527 ~1439 178 157 

Queue Length 95th (ft) #191 0 #553 #1161 #630 #1708 228 #288 

Internal Link Dist (ft) 405 492 400 593 222 

Tur Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 375 316 913 462 1285 1153 = 1421 197 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.75 0.03 0.96 1.53 0.89 1.16 0.35 0.86 

Intersection Summary 

Area Type: Other 

Cycle Length: 142.5 

Actuated Cycle Length: 141.8 

Natural Cycle: 150 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 

Maximum vic Ratio: 1.53 

Intersection Signal Delay: 104.0 Intersection LOS: F 

Intersection Capacity Utilization 101.0% ICU Level of Service G 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street 


{ fo2 Yo: oo \oo7 


\\hb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\NB_PM_Phase1Waiver.syn Lanes, Volumes, Timings 
VHB/ALB/BG 11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


DAwevyver ee tery de wdxuy 


Lane Configurations dt Fil Wh b 4h ft +b fF 

Traffic Volume (vph) 15 245 10 810 460 110 80 1055 1230 445 10 5 135 20 
Future Volume (vph) 16 245 10 810 460 110 80 1055 1230 445 10 5 135 20 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 12 
Total Lost time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5 

Lane Util. Factor 0.95 1.00 0.97 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 0.85 1.00 0.96 1.00 0.85 1.00 0.98 

Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 

Satd. Flow (prot) 3328 1816 3502 1776 3574 = 1706 = 3952 1756 

Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 

Satd. Flow (perm) 33281816 35021776 35741706 3952 1756 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 16 266 1 880 500 120 87 = 1147 1337 484 11 5 147 22 
RTOR Reduction (vph) 0 0 10 0 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 282 il 880 707 0 0 1147 1303 499 0 0 169 0 
Confl. Peds. (#/hr) 4 7 7 2 4 1 2 7 
Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 11% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 1 
Tur Type Split NA Prot Split NA NA custom NA Prot 
Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 7 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 14.6 14.6 36.0 36.0 50.0 93.0 50.0 14.8 

Effective Green, g (s) 15.6 15.6 37.0 37.0 51.0 94.0 51.0 15.8 

Actuated g/C Ratio 0.11 0.11 0.26 0.26 0.36 0.66 0.36 0.11 
Clearance Time (s) 70 70 6.0 6.0 7.0 7.0 6.5 

Vehicle Extension (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 365 199 913 463 1284. 1130 = 1420 195 

vis Ratio Prot c0.08 0.00 0.25 ~—c0.40 0.32 ~— c0.76 0.13 c0.10 

vis Ratio Perm 

vic Ratio 0.77 0.01 0.96 1.53 0.89 1.15 0.35 0.87 

Uniform Delay, d1 61.4 56.2 51.8 §2.5 42.9 24.0 33.3 62.0 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 9.8 0.0 21.3 247.9 8.3 79.4 0.2 30.8 

Delay (s) M12 56.3 73.1 300.4 51.1 103.4 33.5 92.8 

Level of Service E E EI F D [P Cc E 
Approach Delay (s) 70.6 174.3 79.2 33.5 92.8 
Approach LOS E FF E Cc F 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 104.6 HCM 2000 Level of Service [F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.21 

Actuated Cycle Length (s) 141.9 Sum of lost time (s) 22.5 

Intersection Capacity Utilization 101.0% ICU Level of Service G 

Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Timing Plan: Evening Peak Hou 
Ss -f =  & \ ow 


Lane Configurations BR +s FMD 5 7 
Traffic Volume (vph) 5 275 = 1370 = 1005 190 105 245 
Future Volume (vph) 5 275 ~—- 1370 1005 190 105 245 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 11 11 11 12 15 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 120 0 0 150 
Storage Lanes 1 0 1 ‘| 
Taper Length (ft) 25 25 
Satd. Flow (prot) 0 1728 4951 4853 0 1947 1509 
Fit Permitted 0.950 0.950 
Satd. Flow (perm) 0 1728 4951 4853 0 1947 1509 
Right Turn on Red Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 38 266 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 1857 236 865 
Travel Time (s) 42.2 54 19.7 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 1% 0% 2% T% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 304 = 1489 1299 0 114 266 

Tum Type Prot Prot NA NA Prot Prot 

Protected Phases 5 5 235 23 7 7 2 3 9 
Permitted Phases 

Detector Phase 5 5 235 23 7 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 8.0 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 26.0 26.0 26.0 13.0 22.0 
Total Split (s) 20.0 20.0 26.0 26.0 27.0 25.0 22.0 
Total Split (%) 16.7% 16.7% 21.7% 21.7% 23% 21% 18% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 40 4.0 4.0 4.0 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 5.0 5.0 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lag Lead 

Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode None None Min Min Min’ None None 
Act Effct Green (s) 17.2 68.7 48.5 21.2 21.2 

Actuated g/C Ratio 0.16 0.64 0.45 0.20 0.20 

vic Ratio 1.10 0.47 0.58 0.30 0.52 

Control Delay 125.8 11.7 25.7 41.4 9.2 

Queue Delay 0.0 0.2 29 0.5 0.0 

Total Delay 125.8 11.9 28.6 42.0 9.2 

LOS Ei B Cc D A 

Approach Delay 31.2 28.6 19.0 

Approach LOS Cc Cc B 

Queue Length 50th (ft) ~196 130 210 60 0 

Queue Length 95th (ft) #472 290 328 135) 76 

Internal Link Dist (ft) 1777 156 785 

Tum Bay Length (ft) 120 150 

Base Capacity (vph) 277 =: 3183 2223 386 512 

Starvation Cap Reductn 0 0 783 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 731 0 88 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 1.10 0.61 0.90 0.38 0.52 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 120 
Actuated Cycle Length: 106.8 
Natural Cycle: 150 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 1.61 
Intersection Signal Delay: 28.9 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 66.7% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Timing Plan: Evening Peak Hou 
5s Ff = - KR \S wo 


Lane Configurations BR +4 MD 5 Fil 
Traffic Volume (vph) 5 275 = 1370 = 1005 190 105 245 
Future Volume (vph) 5 275 ~—- 1370 1005 190 105 245 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 1 1 11 12 15 12 
Total Lost time (s) 3.0 4.0 40 5.0 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 0.91 0.91 1.00 1.00 
Frt 1.00 1.00 0.98 1.00 0.85 
Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 
Satd. Flow (prot) 1728 4951 4853 1947 1509 
Fit Permitted 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 
Satd. Flow (perm 1728-4951 4853. 1947: 1509 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 5 299 1489 1092 207 114 266 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 21 0 0 214 
Lane Group Flow (vph) 0 304 1489 = 1278 0 114 52 
Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 1% 0% 2% 7% 
Bus Blockages (#/hr 0 0 2 0 0 0 0 
Turn Type Prot Prot NA NA Prot Prot 
Protected Phases 5 Selo) 23 tf 7 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 16.2 68.6 47.4 20.2 20.2 
Effective Green, g (s) 17.2 67.6 49.4 21.2 21.2 
Actuated g/C Ratio 0.16 0.62 0.45 0.19 0.19 
Clearance Time (s) 40 6.0 6.0 
Vehicle Extension (s 3.0 40 40 
Lane Grp Cap (vph) 272 3064 2195 377 292 
vis Ratio Prot 0.18 0.30 c0.26 0.06 0.03 
vis Ratio Perm 

vic Ratio 2 0.49 0.58 0.30 0.18 
Uniform Delay, 1 46.0 11.3 22.2 37.7 36.7 
Progression Factor 1.00 1.00 1.09 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 89.9 0.2 0.4 0.6 0.4 
Delay (s) 135.9 115 24.7 38.3 37.1 
Level of Service F B c D D 
Approach Delay (s) 32.6 24.7 37.5 
Approach LOS Cc Cc D 

HCM 2000 Control Delay 30.2 HCM 2000 Level of Service Cc 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.61 

Actuated Cycle Length (s) 109.2 Sum of lost time (s) 20.0 
Intersection Capacity Utilization 66.7% ICU Level of Service Cc 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 


F+r7y © rT XA tery 4 ov 


Lane Configurations +4 Fil 5 OMB bin Fil Fil 

Traffic Volume (vph) 0 1250 225 5 155 945 ) 245 0 470 0 0 5 

Future Volume (vph) 0 1250 225 5 155 945 5 245 0 470 0 0 5 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 11 1 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 100 0 0 100 0 0 

Storage Lanes 0 1 1 0 ‘l 1 0 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3455 1546 0 1624 4947 0 3236 (01599) 0 0 1826 

Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 3455 1546 0 1624 4947 0 3236 0 1599) 0 0 1826 

Right Turn on Red No Yes No No 

Satd. Flow (RTOR) 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 236 635 1415 589 

Travel Time (s) 54 14.4 32.2 13.4 

Confl. Peds. (#/hr) 3 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1359 245 0 173 1032 0 266 0 511 0 0 5 

Turn Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 

Protected Phases 27 27 5 5 257 3 3 2 7 9 
Permitted Phases 3 

Detector Phase 27 27 5 5 257 3 3 3 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 8.0 8.0 8.0 20.0 20.0 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 26.0 26.0 22.0 
Total Split (s) 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 27.0 26.0 22.0 
Total Split (%) 16.7% 16.7% 20.8% 20.8% 20.8% 23% 22% 18% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 40 40 40 4.0 40 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 40 40 40 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead Lag Lead 

Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode None None None None None Min Min None 
Act Effct Green (s) 49.5 47.5 ea 68.3 PA? 21.2 22 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.44 0.16 0.64 0.20 0.20 0.20 

vic Ratio 0.85 0.36 0.66 0.33 0.41 1.61 0.01 

Control Delay 33.2 26.4 57.7 7.0 41.5 320.4 39.8 

Queue Delay 48.1 4.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 81.2 30.7 57.7 71 41.5 320.4 39.8 

LOS IF Cc E A D LP D 

Approach Delay 73.5 14.4 224.9 39.8 

Approach LOS E B F D 

Queue Length 50th (ft) 263 83 101 76 73 ~444 3 

Queue Length 95th (ft) #659 180 #239 91 139 #813 15 

Internal Link Dist (ft) 156 555 1335 509 

Tur Bay Length (ft) 100 100 

Base Capacity (vph) 1600 687 261 3162 642 317 362 

Starvation Cap Reductn 509 359 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 1038 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 1.25 0.75 0.66 0.49 0.41 1.61 0.01 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 120 
Actuated Cycle Length: 106.8 
Natural Cycle: 150 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 1.61 
Intersection Signal Delay: 86.4 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 82.5% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Timing Plan: Evening Peak Hou 


F+r7y Fr TX KA ft ey 4 4 


Lane Configurations 4h Fil 5 OMB bin Fil Fil 
Traffic Volume (vph) 0 1250 225 5 155 945 ) 245 0 470 0 0 5 
Future Volume (vph) 0 1250 225 5 155 945 5 245 0 470 0 0 5 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 11 1 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 
Total Lost time (s) 4.0 6.0 3.0 40 40 40 4.0 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 1.00 0.91 0.97 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.85 0.86 
Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3455-1546 1624 4948 3236 1599 1826 
Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm 3455 1546 1624 4948 3236 1599 1826 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1359 245 5 168 1027 §) 266 0 511 0 0) 5 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 1359 245 0 173 1032 0 266 0 511 0 0 5 
Confl. Peds. (#/hr) 3 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Tur Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 
Protected Phases 27 27 5 5 257 3 3 

Permitted Phases 3 
Actuated Green, G (s) 474 474 16.2 63.6 20.2 20.2 20.2 
Effective Green, g (s) 49.4 474 17.2 67.6 Ale zie 21.2 
Actuated g/C Ratio 0.45 0.43 0.16 0.62 0.19 0.19 0.19 
Clearance Time (s) 40 5.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 3.0 40 40 40 
Lane Grp Cap (vph) 1562 671 255 = 3063 628 310 354 
vis Ratio Prot 0.39 0.16 c0.11 0.21 0.08 0.32 

vis Ratio Perm 0.00 
vic Ratio 0.87 0.37 0.68 0.34 0.42 1.65 0.01 
Uniform Delay, d1 27.0 20.8 43.4 10.0 38.6 44.0 35.6 
Progression Factor 1.01 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 5.2 04 7.0 0.1 0.6 305.9 0.0 
Delay (s) 32.6 24.0 50.4 10.1 39.3 349.9 35.6 
Level of Service Cc Cc D B D IF D 
Approach Delay (s) 31.3 15.9 243.5 35.6 
Approach LOS Cc B lF D 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 72.0 HCM 2000 Level of Service E 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.05 

Actuated Cycle Length (s) 109.2 Sum of lost time (s) 24.0 

Intersection Capacity Utilization 82.5% ICU Level of Service E 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
44: Bennington Street & Saratoga Street/Saratoga Timing Plan: Evening Peak Hou 


iy G7 = BS ES eS @ 


Lane Configurations b 5 ¢ Fil ¢ Fil yj b 

Traffic Volume (vph) 70 230 15 300 180 210 35 300 605 125 240 80 

Future Volume (vph) 70 230 15 300 180 210 35 300 605 125 240 80 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 12 12 12 10 16 12 10 12 12 10 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 150 250 305 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 0 1 0 0 ‘| i 0 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1437 0 1484 1409 1569 0 1530 1275 1624 1481 0 

Fit Permitted 0.843 0.950 0.987 0.927 0.281 

Satd. Flow (perm) 0 1192 0 1460 1403 1569 0 1413 1275 462 1481 0 

Right Turn on Red Yes Yes No Yes 

Satd. Flow (RTOR) 2 228 11 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 1166 677 476 1736 

Travel Time (s) 26.5 15.4 10.8 39.5 

Confl. Peds. (#/hr) 92 18 18 92 69 48 48 69 

Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) T% 4% 1% 4% T% 5% 2% 4% 2% 0% 0% 0% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 1 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 21% 

Lane Group Flow (vph) 0 342 0 258 264 228 0 364 658 136 348 0 

Tum Type Perm NA Split NA Prot Perm NA pttov D.P+P NA 

Protected Phases 5 1 ul 1 7 17 6 67 2 
Permitted Phases 5 I i 

Detector Phase 5 5 fl 1 1 7 7 17 6 67 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 40 1.0 
Minimum Split (s) 37.0 37.0 30.0 30.0 30.0 13.0 13.0 8.0 26.0 
Total Split (s) 41.0 41.0 32.0 32.0 32.0 37.0 37.0 10.0 30.0 
Total Split (%) 27.3% 27.3% 21.3% 21.3% 21.38% 24.7% 24.7% 6.7% 20% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 40 

Lead/Lag Lead Lead Lead Lead Lead Lag Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Max Max Max Max Max C-Max C-Max None None 
Act Effct Green (s) 35.0 26.0 26.0 26.0 46.4 774 53.4 57.4 

Actuated g/C Ratio 0.23 0.17 0.17 0.17 0.31 0.52 0.36 0.38 

vic Ratio 1.23 1.00 1.08 0.50 0.83 1.00 0.65 0.61 

Control Delay 175.9 117.7 = 137.5 10.2 66.6 72.1 54.0 44.6 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 175.9 117.7 = 137.5 10.2 66.6 72.1 54.0 44.6 

LOS IF F iP B IE IE D D 

Approach Delay 175.9 92.0 70.2 47.2 

Approach LOS F FF E D 

Queue Length 50th (ft) ~410 ~270 ~303 0 ~304 = ~757 100 296 

Queue Length 95th (ft) #616 #468 «= #498 77 #601 #1003 #192 421 

Internal Link Dist (ft) 1086 597 396 1656 

Tum Bay Length (ft) 250 305 

Base Capacity (vph) 279 257 244 460 437 657 210 573 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 1.23 1.00 1.08 0.50 0.83 1.00 0.65 0.61 

Intersection Summary 
Area Type: CBD 


Cycle Length: 150 

Actuated Cycle Length: 150 

Offset: 0 (0%), Referenced to phase 7:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 145 

Control Type: Actuated-Coordinated 

Maximum vic Ratio: 1.23 


Intersection Signal Delay: 86.1 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 105.3% ICU Level of Service G 
Analysis Period (min) 15 


~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 44: Bennington Street & Saratoga Street/Saratoga 


Vio SRo2 —05 bras tho 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
44: Bennington Street & Saratoga Street/Saratoga Timing Plan: Evening Peak Hou 
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Lane Configurations db 5 ¢ Fil ¢ Fil 

Traffic Volume (vph) 70 230 15 300 180 210 35 300 605 125 240 80 
Future Volume (vph) 70 230 15 300 180 210 35 300 605 125 240 80 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 12 12 10 16 12 10 12 12 10 12 
Total Lost time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 40 40 

Lane Util. Factor 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 

Flpb, ped/bikes 0.97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 

Frt 0.99 1.00 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.96 

Fit Protected 0.99 0.95 0.99 1.00 0.99 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 1398 1484 1409 1569 1519 1275 1611 1493 

Fit Permitted 0.84 0.95 0.99 1.00 0.93 1.00 0.28 1.00 

Satd. Flow (perm 1191 14841409 1569 1415-1275 477_ 1493 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 76 250 16 326 196 228 38 326 658 136 261 87 
RTOR Reduction (vph) 0 2 0 0 0 188 0 0 0 0 7 0 
Lane Group Flow (vph) 0 340 0 258 264 40 0 364 658 136 341 0 
Confl. Peds. (#/hr) 92 18 18 92 69 48 48 69 
Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Heavy Vehicles (%) 7% 4% 1% 4% 7% 5% 2% 4% 2% 0% 0% 0% 
Parking (#/hr, 1 1 1 1 1 
Turn Type Perm NA Split NA Prot Perm NA pttov D.P+P NA 
Protected Phases 5 1 1 1 7 17 6 67 
Permitted Phases 5 t 7 

Actuated Green, G (s) 35.0 26.0 26.0 26.0 44.8 75.8 50.8 54.8 

Effective Green, g (s) 35.0 26.0 26.0 26.0 44.8 70.8 50.8 54.8 

Actuated g/C Ratio 0.23 0.17 0.17 0.17 0.30 0.47 0.34 0.37 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 40 

Vehicle Extension (s, 40 40 40 40 40 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 277 257 244 271 422 601 206 545 

v/s Ratio Prot 0.17 0.19 0.03 0.52 0.03 0.23 

vis Ratio Perm 0.29 0.26 0.20 

vic Ratio e28) 1.00 1.08 0.15 0.86 1.09 0.66 0.63 

Uniform Delay, d1 57.5 62.0 62.0 52.6 49.7 39.6 43.8 39.2 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 130.6 57.1 81.1 44 20.2 65.3 6.0 1.6 

Delay (s) 188.1 119.1 143.1 53.7 69.9 104.9 49.8 40.8 

Level of Service F F F D E F D D 
Approach Delay (s) 188.1 107.7 92.4 43.3 
Approach LOS F F F D 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 100.3 HCM 2000 Level of Service F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.00 

Actuated Cycle Length (s) 150.0 Sum of lost time (s) 25.0 

Intersection Capacity Utilization 105.3% ICU Level of Service G 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 
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Lane Configurations ¢ Fil yj b ¢ Fil 
Traffic Volume (vph) 163) 265 245 0 0 0 355 355 85 35 185 135 
Future Volume (vph) 7 265 245 0 0 0 355 355 85 36 185 135 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 50 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 1 0 0 ‘l 0 0 1 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1665 1319 0 0 0 1501 1599 0 0 1668 1253 
Fit Permitted 0.989 0.271 0.868 

Satd. Flow (perm) 0 1665 1319 0 0 0 428 1599 0 0 1460 1236 
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 124 ae 147 
Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 988 531 233 338 

Travel Time (s) 22.5 12.1 5.3 ted 


Confl. Peds. (#/hr) 


Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 3% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Parking (#/hr) 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 370 266 0 0 0 386 478 0 0 239 147 

Tum Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 3 
Permitted Phases 6 6 6 

Detector Phase 4 4 4 2 26 6 6 6 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 
Minimum Split (s) 11.0 11.0 11.0 12.0 10.0 10.0 10.0 26.0 
Total Split (s) 41.0 41.0 41.0 31.0 25.0 25.0 25.0 26.0 
Total Split (%) 33.3% 33.3% 33.3% 25.2% 20.3% 20.3% 20.3% 21% 
Yellow Time (s) 40 4.0 4.0 5.0 40 40 40 4.0 
All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) -2.0 -2.0 -1.0 -2.0 0.0 

Total Lost Time (s) 40 40 6.0 3.0 5.0 

Lead/Lag Lead Lag Lag Lag 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None Min Max Max Max None 
Act Effct Green (s) 317 317 44.1 50.1 22.1 20.0 

Actuated g/C Ratio 0.27 0.27 0.37 0.42 0.19 0.17 

vic Ratio 0.83 0.60 0.99 0.70 0.88 0.44 

Control Delay 56.7 25.1 76.8 34.5 78.5 11.7 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 56.7 25.1 76.8 34.5 78.5 11.7 

LOS E Cc IE Cc E B 
Approach Delay 43.5 53.4 53.1 

Approach LOS D D D 

Queue Length 50th (ft) 264 92 ~253 297 183 0 

Queue Length 95th (ft) 382 183 #475 444 #345 61 

Internal Link Dist (ft) 908 451 153 258 

Tur Bay Length (ft) 50 

Base Capacity (vph) §23 499 388 686 273 332 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.71 0.53 0.99 0.70 0.88 0.44 
Intersection Summary 
Area Type: CBD 

Cycle Length: 123 

Actuated Cycle Length: 117.9 

Natural Cycle: 90 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 

Maximum vic Ratio: 0.99 

Intersection Signal Delay: 50.0 Intersection LOS: D 

Intersection Capacity Utilization 71.2% ICU Level of Service C 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue 


“fo. tos doo. Sho; 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 
re a a, a eo 
Movement EBL__EBT _EBR__WBL__WBT WBR__NBL__NBT NBR SBL__SBT_ SBR 
Lane Configurations ¢ Fil yj b ¢ Fil 
Traffic Volume (vph) 13) 265 245 0 0 0 355 355 85 35 185 18 
Future Volume (vph) 75 265 245 0 0 0 355 355 85 35 185 135 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 
Total Lost time (s) 40 40 6.0 6.0 3.0 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 
Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 0.97 1.00 0.85 
Fit Protected 0.99 1.00 0.95 1.00 0.99 1.00 
Satd. Flow (prot) 1665 1319 1501 1599 1668 1236 
Fit Permitted 0.99 1.00 0.27 1.00 0.87 1.00 
Satd. Flow (perm 1665 1319 428 _ 1599 1459 1236 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 82 288 266 0 0 0 386 386 92 38 201 147 
RTOR Reduction (vph) 0 0 91 0 0 0 0 7 0 0 0 122 
Lane Group Flow (vph) 0 370 175 0 0 0 386 471 0 0 239 25 
Confl. Bikes (#/hr) 1 1 
Heavy Vehicles (%) 0% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 3% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Parking _(#/hr 1 1 
Turn Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 
Permitted Phases 6 6 6 
Actuated Green, G (s) 29.7 29.7 44.4 Si 20.0 20.0 
Effective Green, g (s) 31.7 31.7 46.1 §2.1 22.0 20.0 
Actuated g/C Ratio 0.27 0.27 0.39 0.44 0.19 0.17 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s, 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 448 354 396 707 272 209 
vis Ratio Prot 60.22 0.13 c0.21 0.29 
vis Ratio Perm 0.17 0.16 0.02 
vic Ratio 0.83 0.50 0.97 0.67 0.88 0.12 
Uniform Delay, 1 40.5 36.3 30.3 26.0 46.6 41.4 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 11.8 14 38.3 24 30.7 1.2 
Delay (s) 52.3 37.4 68.6 28.4 77.3 42.6 
Level of Service D D E Cc E D 
Approach Delay (s) 46.0 0.0 46.3 64.1 
Approach LOS D A D E 


HCM 2000 Control Delay 49.9 HCM 2000 Level of Service 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.72 

Actuated Cycle Length (s) 117.8 Sum of lost time (s) 
Intersection Capacity Utilization 71.2% ICU Level of Service 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 


2024 No Build Condition 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Timing Plan: Evening Peak Hou 
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Lane Configurations sh - 6 >D y¥ r*Z 

Traffic Volume (vph) 35 1015 675 645 10 25 10 10 20 0 445 15 
Future Volume (vph) 35 1015 675 645 10 25 10 10 20 0 445 15 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 2 0 1 0 0 3 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3433 1863 3506 0 0 0 1694 0 0 3610 0 
Fit Permitted 0.933 0.976 

Satd. Flow (perm) 0 3343 1863 3506 0 0 0 1694 0 0 3610 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 4 157 143 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 635 988 300 1471 

Travel Time (s) 14.4 22.5 68 33.4 

Confl. Peds. (#/hr) 13) 13 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) QO 1141 734 739 0 0 0 44 0 0 500 0 
Tum Type Prot Split NA NA Prot Prot Prot 
Protected Phases 1 6 6 3 4 4 2 
Permitted Phases 

Detector Phase 1 6 6 3 4 4 2 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 4.0 4.0 10.0 4.0 4.0 10.0 

Minimum Split (s) 15.0 20.0 20.0 22.5 22.0 22.0 15.0 

Total Split (s) 15.0 35.5 35.5 22.5 22.0 22.0 20.5 

Total Split (%) 18.8% 44.4% 444% 28.1% 27.5% 27.5% 25.6% 

Yellow Time (s) 40 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 40 

All-Red Time (s) 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 4.0 40 45 40 5.0 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode Min None None None None None Min 

Act Effct Green (s) 31.7 317 N79) ha) 15.0 

Actuated g/C Ratio 0.50 0.50 0.28 0.09 0.24 

vic Ratio 1.02 0.79 0.75 0.15 0.52 

Control Delay 55.5 22.7 27.3 14 17.6 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 55.5 22.7 27.3 11 17.6 

LOS E Cc Cc A B 
Approach Delay 42.7 27.3 14 17.6 

Approach LOS D Cc A B 

Queue Length 50th (ft) ~218 253 147 0 55 

Queue Length 95th (ft) #309 «#457 #216 0 92 

Internal Link Dist (ft) 555 908 220 1391 

Tur Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1118 930 1002 595 995 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 1.02 0.79 0.74 0.07 0.50 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Cycle Length: 80 

Actuated Cycle Length: 63.5 

Natural Cycle: 150 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 

Maximum vic Ratio: 1.02 

Intersection Signal Delay: 34.5 Intersection LOS: C 

Intersection Capacity Utilization 70.9% ICU Level of Service C 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy 
+ 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Timing Plan: Evening Peak Hou 
A «© »~» # A CO bw NS ow , ~“ 


Lane Configurations 5 - A> ¥ r*Z 

Traffic Volume (vph) 35 1015 675 645 10 25 10 10 20 0 445 15 
Future Volume (vph) 35 = 1015 675 645 10 25 10 10 20 0 445 15 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 40 40 45 40 5.0 

Lane Util. Factor 0.97 1.00 0.95 1.00 0.76 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Flpb, ped/bikes 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 1.00 0.99 0.93 0.85 

Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.98 1.00 

Satd. Flow (prot) 3409 = 1863-3507 1695 3610 

Fit Permitted 0.93 1.00 1.00 0.98 1.00 

Satd. Flow (perm) 334918633507 1695 3610 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 38 == 1103 734 701 11 27 1 11 22 0 484 16 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 3 0 0 0 42 0 0 110 0 
Lane Group Flow (vph) QO 1141 734 736 0 0 0 2 0 0 390 0 
Confl. Peds. (#/hr 13 13 1 

Turn Type Prot Split NA NA Prot Prot Prot 
Protected Phases 1 6 6 3 4 4 2 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 31.7 31.7 17.9 3.1 15.0 

Effective Green, g (s) 31.7 31.7 17.9 3.1 15.0 

Actuated g/C Ratio 0.49 0.49 0.27 0.05 0.23 
Clearance Time (s) 40 40 45 40 5.0 

Vehicle Extension (s 3.0 3.0 40 3.0 7.0 

Lane Grp Cap (vph) 1638 905 962 80 830 

vis Ratio Prot 0.11 00.39 0.21 c0.00 0.11 

vis Ratio Perm 0.22 

vic Ratio 0.70 0.81 0.77 0.03 0.47 

Uniform Delay, 1 14.0 14.2 21.7 29.6 21.7 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 1.3 5.6 3.9 0.1 1.5 

Delay (s) 15.3 19.8 25.6 29.7 23.2 

Level of Service B B Cc c Cc 
Approach Delay (s) 17.0 25.6 29.7 23.2 

Approach LOS B Cc Cc Cc 

HCM 2000 Control Delay 20.2 HCM 2000 Level of Service Cc 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.84 

Actuated Cycle Length (s) 65.2 Sum of lost time (s) 18.5 

Intersection Capacity Utilization 70.9% ICU Level of Service Cc 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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Lanes, Volumes, Timings 


12: Route 60 11/27/2017 
Fay FH KS ters did w 
Lane Configurations +h rid Ah ah rid 
Traffic Volume (vph) 0 0 0 0 1210 355 0 975 0 0 850 295 
Future Volume (vph) 0 0 0 0 1210 355 0 975 0 0 850 295 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Satd. Flow (prot) 0 0 0 0 3539 ©1583 0 3438 0 0 3374 = 1583 
Fit Permitted 
Satd. Flow (perm) 0 0 0 0 3539 ©1583 0 3438 0 0 3374 = 1583 
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 105 305 
Link Speed (mph) 30 30 30 30 
Link Distance (ft) 244 245 403 338 
Travel Time (s) BK) 5.6 9.2 Led 
Confl. Peds. (#/hr) 21 
Confl. Bikes (#/hr) 1 
Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 O92 092 O92 092 O92 092 092 0.92 
Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 7% 2% 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 0 0 0 0 1315 386 0 1060 0 0 924 321 
Turn Type NA Prot NA NA Prot 
Protected Phases 4568 4568 123 12 12 1 2 3 4 
Permitted Phases 
Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 
Yellow Time (s) 40 4.0 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? 
Act Effct Green (s) 45.0 45.0 60.0 44.0 44.0 
Actuated g/C Ratio 0.39 «0.39 0.53 0.39 0.39 
vic Ratio 0.94 ~=0.56 0.59 0.71 0.40 
Control Delay 48.1 24.4 0.8 33.3 4.9 
Queue Delay 46.1 28.3 0.2 0.0 0.0 
Total Delay 94.3 62.7 ill 33.3 4.9 
LOS F D A C A 
Approach Delay 84.8 ill 26.0 
Approach LOS F A C 
Queue Length 50th (ft) 521 151 0 297 7 
Queue Length 95th (ft) m#613 = =m191 0 374 65 
Internal Link Dist (ft) 164 165 323 258 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 1396 688 1809 1302 798 
Starvation Cap Reductn 577 308 205 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 
Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 
Reduced v/c Ratio 1.61 1.02 0.66 0.71 0.40 
Area Type: Other 
Cycle Length: 114 
Actuated Cycle Length: 114 
Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 
Control Type: Pretimed 
Maximum v/c Ratio: 1.27 
Intersection Signal Delay: 44.4 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 67.9% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 
Splits and Phases: _ 12: Route 60 
#19 #18 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#12 #13 #15 #12 #13 #15 #16 #12 #13 #15 #16|412 #13 #16 #12 #13 
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Lanes, Volumes, Timings 
12: Route 60 11/27/2017 


Lane Configurations 

Traffic Volume (vph) 

Future Volume (vph) 

Ideal Flow (vphpl) 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 

Right Turn on Red 

Satd. Flow (RTOR) 

Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 

Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 

Heavy Vehicles (%) 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 

Turn Type 

Protected Phases 5 6 7 8 
Permitted Phases 

Minimum Split (s) 13.0 130 24.0 9.0 
Total Split (s) 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 

Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 

LOS 

Approach Delay 

Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 

Queue Length 95th (ft) 

Internal Link Dist (ft) 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 

Starvation Cap Reductn 

Spillback Cap Reductn 

Storage Cap Reductn 

Reduced vic Ratio 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


12: Route 60 

Awryerrt Ka terry) 4 
Lane Configurations +4 il ++ +4 id 
Traffic Volume (vph) 0 0 0 0 1210 355 0 975 0 0 850 295 
Future Volume (vph) 0 0 0 0 1210 355 0 975 0 0 850 295 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 40 4.0 5.0 5.0 5.0 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 0.95 0.95 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 
Fit Protected 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3539 = 1583 3438 3374 1583 
Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 3539-1583 3438 3374 1583 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 0 0 0 1315 386 0 1060 0 0 924 321 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 187 
Lane Group Flow (vph) 0 0 0 0 1315 318 0 1060 0 0 924 134 
Confl. Peds. (#/hr) 21 
Confl. Bikes (#/hr) 1 
Heavy Vehicles (% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 7% 2% 
Turn Type NA Prot NA NA Prot 
Protected Phases 4568 4568 123 12 12 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 45.0 45.0 61.0 44.0 44.0 
Effective Green, g (s) 40.0 40.0 61.0 44.0 44.0 
Actuated g/C Ratio 0.35 © 0.35 0.54 0.39 0.39 
Clearance Time (s) 
Lane Grp Cap (vph) 1241 555 1839 1302 610 
v/s Ratio Prot c0.37 0.20 0.31 c0.27 0.08 
v/s Ratio Perm 
vic Ratio 1.06 0.57 0.58 0.71 0.22 
Uniform Delay, d1 37.0 30.1 17.8 29.6 23.5 
Progression Factor 1.12 1.14 0.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 39.2 3.0 0.8 3.3 0.8 
Delay (s) 80.8 37.3 0.8 32.9 24.3 
Level of Service E D A Cc Cc 
Approach Delay (s) 0.0 70.9 0.8 30.7 
Approach LOS A E A C 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 39.8 HCM 2000 Level of Service D 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.99 
Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 67.9% ICU Level of Service Cc 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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Lanes, Volumes, Timings 
13: Route 1A & Route 16 11/27/2017 


~ tee Ss 


Lane Configurations aA rid ol +4 rid +4 rod od 

Traffic Volume (vph) 525 900 975 480 850 1100 

Future Volume (vph) 525 900 975 480 850 1100 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Storage Length (ft) 100 

Storage Lanes 1 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 3471 2787 = 34388 = «1568 §=6 3406S 2814 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 3471 2787 =: 3488 =: 1568 §= 3406S 2814 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 518 144 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 272 380 403 

Travel Time (s) 6.2 8.6 9.2 

Confl. Peds. (#/hr) 2 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Heavy Vehicles (%) 4% 2% 5% 3% 6% 1% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 571 978 1060 §22 924 ~=1196 

Turn Type NA Prot NA custom NA Perm 

Protected Phases 568 568 12 1 123 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 234 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 30.7% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 40 4.0 3.0 3.0 40 3.0 4.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 28.0 28.0 44.0 30.0 60.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.25 025 0.39 0.26 053 0.36 

vic Ratio 0.67 ~=0.91 0.80 1.27 0.52 1.08 

Control Delay 32.3 225 366 174.4 0.7 8684.41 

Queue Delay 10.1 3.1 0.0 0.0 0.2 0.0 

Total Delay 423 255 36.6 174.4 0.9 84.1 

LOS D Cc D F A F 

Approach Delay 31.7 82.1 0.9 

Approach LOS C F A 

Queue Length 50th (ft) 143 55 358 = ~483 0 ~519 

Queue Length 95th (ft) 213 #118 445 #693 0 #667 

Internal Link Dist (ft) 192 300 323 

Turn Bay Length (ft) 100 

Base Capacity (vph) 852 1075 1326 412 1792 1104 

Starvation Cap Reductn 251 47 0 0 211 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.95 0.95 0.80 1.27 0.58 1.08 


Area Type: Other 
Cycle Length: 114 
Actuated Cycle Length: 114 
Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 
Control Type: Pretimed 
Maximum vic Ratio: 1.27 
Intersection Signal Delay: 53.4 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 13: Route 1A & Route 16 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


13: Route 1A & Route 16 


— 
Lane Configurations a 
Traffic Volume (vph) 525 
Future Volume (vph) 525 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Total Lost time (s) 5.0 
Lane Util. Factor 0.95 
Frpb, ped/bikes 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 
Frt 1.00 
Fit Protected 1.00 
Satd. Flow (prot) 3471 
Fit Permitted 1.00 
Satd. Flow (perm) 3471 
Peak-hour factor, PHF 0.92 
Adj. Flow (vph) 571 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 571 
Confl. Peds. (#/hr) 

Heavy Vehicles (% 4% 
Turn Type NA 
Protected Phases 568 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 29.0 
Effective Green, g (s) 25.0 
Actuated g/C Ratio 0.22 
Clearance Time (s 

Lane Grp Cap (vph) 761 
v/s Ratio Prot 0.16 
v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.75 
Uniform Delay, d1 41.6 
Progression Factor 0.72 
Incremental Delay, d2 6.4 
Delay (s) 36.4 
Level of Service D 
Approach Delay (s) 444 
Approach LOS D 


HCM 2000 Control Delay 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 
Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 
Analysis Period (min) 

c Critical Lane Group 


~ 


dal 
900 
900 
1900 
5.0 
0.88 
1.00 
1.00 
0.85 
1.00 
2787 
1.00 
2787 
0.92 
978 
404 
574 
2 
2% 
Prot 
568 


29.0 
25.0 
0.22 


611 
c0.21 


0.94 
43.7 
0.47 
23.3 
43.9 

D 


t 


tt 


975 
975 
1900 
5.0 
0.95 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3438 
1.00 
3438 
0.92 
1060 
0 
1060 


5% 


Pe 


a a 
480 850 1100 
480 850 ©1100 
1900 1900 1900 

5.0 5.0 5.0 
1.00 0.95 0.88 
1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 
0.85 1.00 0.85 
1.00 1.00 1.00 
1568 3406 2814 
1.00 1.00 1.00 
1568 —-3406_~— 2814 
0.92 0.92 0.92 

522 924 1196 

0 0 96 
522 924 1100 


3% 6% 1% 


NA custom NA Perm 


12 


44.0 
44.0 
0.39 


1326 
0.31 


0.80 
31.4 
1.00 
5.1 
36.2 
D 
83.7 
F 


66.4 
1.28 
114.0 
Err% 
15 


1 1238 
234 
30.0 61.0 42.0 
30.0 61.0 38.0 
0.26 8 8©60.54 = 0.38 


5.0 
412 = 1822 938 
c0.33 0.27 


1.27 0.51 1.17 
42.0 16.9 38.0 
1.00 0.00 1.00 
138.2 0.7 89.1 
180.2 0.7 = 127.1 


F A F 
0.7 
A 
HCM 2000 Level of Service E 
Sum of lost time (s) 31.0 
ICU Level of Service H 
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Lanes, Volumes, Timings 


15: VEW Parkway 11/27/2017 
a 


Lane Configurations ‘id od +4 od od 

Traffic Volume (vph) 0 1080 440 1665 0 0 

Future Volume (vph) 0 = 1080 440 1665 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 2787 3539 2787 0 0 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 2787 3539 2787 0 0 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 849 1810 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 507 317 245 

Travel Time (s) Tes Ge. 5.6 

Confl. Peds. (#/hr) 11 

Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 092 0.92 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1174 478 1810 0 0 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 58 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 25.0 67.0 96.0 

Actuated g/C Ratio 0.22 0.59 0.84 

vic Ratio 0.92 0.23 = 0.69 

Control Delay 24.5 13.9 1.0 

Queue Delay 46.4 1.2 3.7 

Total Delay 70.9 15.2 48 

LOS E B A 

Approach Delay 70.9 6.9 

Approach LOS E A 

Queue Length 50th (ft) 149 100 0 

Queue Length 95th (ft) #315 m96 m14 

Internal Link Dist (ft) 427 237 165 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1274 2079 =. 2632 

Starvation Cap Reductn 0 = 1333 718 

Spillback Cap Reductn 362 958 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.29 0.64 0.95 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 
Actuated Cycle Length: 114 
Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 
Control Type: Pretimed 
Maximum v/c Ratio: 1.27 
Intersection Signal Delay: 28.6 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 62.4% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 15: VFW Parkway 


#19 #18 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#12 #13 #15 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #16 ‘2 
Deh to: 6 tt tt $4 3: “ #o3 € 04 a 2 a Oo 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
15: VFW Parkway 11/27/2017 


¢ \ ter» 4 
Movement WBL_WBR NST NBR BL SBF 


Lane Configurations id ol ah id ol 

Traffic Volume (vph) 0 1080 440 1665 0 0 

Future Volume (vph) 0 ~=1080 440 1665 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Total Lost time (s) 4.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.88 0.95 0.88 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.85 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 2787 = 3589'S 2787 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 2787 35389 ~——2787 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 0 1174 478 1810 0 0 

RTOR Reduction (vph) 0 670 0 476 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 504 478 = 1334 0 0 

Confl. Peds. (#/hr) 11 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 

Permitted Phases 58 

Actuated Green, G (s) 24.0 68.0 88.0 

Effective Green, g (s) 24.0 64.0 84.0 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.56 0.74 

Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 586 1986 2053 

v/s Ratio Prot c0.18 0.14 ~=c0.42 

v/s Ratio Perm 0.06 

vic Ratio 0.86 0.24 0.65 

Uniform Delay, d1 43.4 12.7 7.6 

Progression Factor 1.00 1.23 9.81 

Incremental Delay, d2 15.2 0.0 0.1 

Delay (s) 58.5 15.7 74.4 

Level of Service E B E 

Approach Delay (s) 58.5 62.1 0.0 

Approach LOS E E A 

Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 60.9 HCM 2000 Level of Service E 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.75 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 62.4% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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Lanes, Volumes, Timings 
16: Beach Street 11/27/2017 


Any sc td ¢ 


Lane Configurations rid +h rid 

Traffic Volume (vph) 0 375 0 0 1050 455 

Future Volume (vph) 0 375 0 0 1050 455 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 1580 0 0 3539 1583 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1547 0 0 3539 1538 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 297 286 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 272 244 

Travel Time (s) 13.0 6.2 20 

Confl. Peds. (#/hr) 31 17 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 0.92 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 4% 2% 2% 2% 2% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 408 0 0 1141 495 

Turn Type Free NA Free 

Protected Phases 1245 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases Free 68 Free 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 140 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 114.0 93.0 114.0 

Actuated g/C Ratio 1.00 0.82 1.00 

vic Ratio 0.26 0.40 0.32 

Control Delay 0.4 0.6 0.3 

Queue Delay 0.0 0.8 0.0 

Total Delay 0.4 1.4 0.3 

LOS A A A 

Approach Delay 0.4 Ta 

Approach LOS A A 

Queue Length 50th (ft) 0 12 0 

Queue Length 95th (ft) 0 m11 m0 

Internal Link Dist (ft) 492 192 164 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1547 2887 = 1538 

Starvation Cap Reductn 0 1329 0 

Spillback Cap Reductn 25 57 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.27 0.73 0.32 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.27 


Intersection Signal Delay: 0.9 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 46.3% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 16: Beach Street 


#13 #18 #15 #16 #12 213 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i5_ [#ig #13 #15 #15 FZ #13 #16 #3 #15 
os P ¥ ci +t P ¥ 0: “ #o3 c 04 bs a, 2 Ce oT 21) oa 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
16: Beach Street 11/27/2017 


Any sc td 
Movement EBL EBA NBL NBT SBT SBR 


Lane Configurations ‘i a4 rid 
Traffic Volume (vph) 0 375 0 0 1050 455 
Future Volume (vph) 0 375 0 0 1050 455 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 5.0 4.0 
Lane Util. Factor 1.00 0.95 1.00 
Frpb, ped/bikes 0.98 1.00 0.97 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 
Frt 0.86 1.00 0.85 
Fit Protected 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1547 3539 = 1538 
Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 1547 3539-1538 
Peak-hour factor, PHF 0.92 092 092 092 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 408 0 Oo 1141 495 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 408 0 0 1141 495 
Confl. Peds. (#/hr) 31 17 
Heavy Vehicles (% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 
Turn Type Free NA Free 
Protected Phases 1245 
Permitted Phases Free 68 Free 
Actuated Green, G (s) 114.0 84.0 114.0 
Effective Green, g (s) 114.0 76.0 114.0 
Actuated g/C Ratio 1.00 0.67 1.00 
Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 1547 2514 = 1538 
v/s Ratio Prot 0.25 

v/s Ratio Perm 0.26 0.07 ~—-c0.32 
vic Ratio 0.26 0.45 0.32 
Uniform Delay, d1 0.0 9.1 0.0 
Progression Factor 1.00 0.13 1.00 
Incremental Delay, d2 0.4 0.3 0.3 
Delay (s) 0.4 ES 0.3 
Level of Service A A A 
Approach Delay (s) 0.4 0.0 ile 
Approach LOS A A A 

HCM 2000 Control Delay 1.0 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.52 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 46.3% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 
7: Route 1A & Waldemar Avenue Timing Plan: Evening Peak Hou 


rf \ te») 


Lane Configurations ft *#b Sa 
Traffic Volume (vph) 0 105 2565 110 0 1790 
Future Volume (vph) 0 105 2565 110 0 1790 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 16 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1808 3474 0 0 3438 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1808 3474 0 0 3438 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 1034 925 475 
Travel Time (s) 23.5 21.0 10.8 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 092 092 0.92 092 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 3% 38% 10% 0% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 114 2908 0 0 1946 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 87.6% ICU Level of Service E 


Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


7: Route 1A & Waldemar Avenue 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
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0 


None 


925 


0.4 
87.6% 
15 


110 0 

110 0 

0.92 0.92 

120 0 

0.36 

2908 

2743 

4.1 

2.2 

100 

53 

973 973 

0 0 

0 0 

1700 1700 

0.57 = 0.57 

0 0 

0.0 0.0 
0.0 


ICU Level of Service 


None 


2024 No Build Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 


11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
8: Route 1A & Tomasello Dr 


¢ Sa fer * » 4 
LaneGroup SS WBL_SWBR_NBU__ONBT NBR SBU_ SBL_ SBT 
Lane Configurations 5 rid db } 
Traffic Volume (vph) 5 5 20 §=2335 S15) 15 5 1765 
Future Volume (vph) 5 5 20 = 2335 315 15 5 1765 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 14 14 12 11 11 12 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 150 
Storage Lanes 1 1 0 0 1 
Taper Length (ft) 25 25 25 
Satd. Flow (prot) 1925 1723 0 3307 0 0 1745 3355 
Fit Permitted 0.950 0.950 
Satd. Flow (perm) 1925 1723 0 3307 0 0 1745 3355 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 3579 475 405 
Travel Time (s) 81.3 10.8 9.2 
Confl. Peds. (#/hr) 2 2 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 092 092 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 0% 0% 4% 1% 0% 0% 4% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 5 5 0 2902 0 0 21 1918 
Sign Control Stop Free Free 


Area Type: Other 
Control Type: Unsignalized 
Intersection Capacity Utilization 98.9% 
Analysis Period (min) 15 
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ICU Level of Service F 


2024 No Build Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lanes, Volumes, Timings 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 No Build Condition 


8: Route 1A & Tomasello Dr Timing Plan: Evening Peak Hou 
caterers 

Lane Configurations 5 rid db i 

Traffic Volume (veh/h) 5 5 20 §=2335 315 15 5 1765 

Future Volume (Veh/h) 5 5 20 = 2335 315 15 5 1765 

Sign Control Stop Free Free 

Grade 0% 0% 0% 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 092 092 0.92 

Hourly flow rate (vph) 5 5 0 2538 342 0 5 1918 

Pedestrians 2 

Lane Width (ft) 14.0 

Walking Speed (ft/s) 4.0 

Percent Blockage 0 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 

Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 405 

pX, platoon unblocked 0.45 0.00 0.00 

vC, conflicting volume 3680 1442 0 0 2882 


vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 


vCu, unblocked vol 4496 1442 0 0 2882 
tC, single (s) 6.8 6.9 0.0 0.0 4.1 
tC, 2 stage (s) 

tF (s) 35 33 0.0 0.0 22 
pO queue free % 0 96 0 0 96 
cM capacity (veh/h) 0 124 0 0 130 
Volume Total 5 5 1692 1188 5 959 959 
Volume Left 5 0 0 0 5 0 0 
Volume Right 0 5 0 342 0 0 0 
cSH 0 124 1700 1700 130 1700 1700 
Volume to Capacity 12.26 0.04 1.00 070 0.04 056 0.56 
Queue Length 95th (ft) Err 3 0 0 3 0 0 
Control Delay (s) Err = 35.3 0.0 0.0 33.7 0.0 0.0 
Lane LOS F E D 

Approach Delay (s) 5017.2 0.0 0.1 

Approach LOS F 

Average Delay 10.5 

Intersection Capacity Utilization 98.9% ICU Level of Service F 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
45: Bennington Street & Crescent Ave 


rf \ ter») 


2024 No Build Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lane Configurations 5 fr +t Sia 
Traffic Volume (vph) 60 130 665 5 0 430 
Future Volume (vph) 60 130 665 5 0 430 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 1 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 1615 1445 3606 0 0 3353 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 1615 1445 3606 0 0 3353 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 817 1471 233 
Travel Time (s) 18.6 33.4 5.3 
Confl. Peds. (#/hr) 1 8 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 0% 0% 0% 0% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 65 141 728 0 0 467 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 35.1% ICU Level of Service A 


Analysis Period (min) 15 
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Lanes, Volumes, Timings 


11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
45: Bennington Street & Crescent Ave 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 
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Stop Free Free 

0% 0% 0% 

0.92 092 092 092 0.92 0.92 

65 141 723 5 0 467 

1 8 

12.0 12.0 

4.0 4.0 

0 1 

None None 

233 
960 372 728 
960 372 728 
6.8 6.9 41 
3.5 3.3 2.2 
75 78 100 
258 627 885 


24 21 0 0 0 0 
23.6 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
C B 
15.9 0.0 0.0 
C 
2.3 
35.1% ICU Level of Service 
15 


2024 No Build Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/15/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


6: Route 1A & Boardman St 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 

Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 

Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 

Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 

Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 

Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 

LOS 

Approach Delay 
Approach LOS 
Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 


re 
4 id 
465 60 135 
465 60 135 
1900 1900 1900 
12 10 10 
0% 
0 250 
0 1 
25 
0 1641 1436 
0.391 
0 670 1436 
No 
30 
1355 
30.8 
22 
0.92 0.92 0.92 
100% 100% 100% 
4% 0% 5% 
0 0 0 
0% 
0 570 147 
Perm NA _ pttov 
4 45 
4 
4 4 45 
6.0 6.0 
12.0 12.0 
18.0 18.0 
9.0% 9.0% 
40 40 
2.0 2.0 
0.0 
6.0 
None None 
25.0 53.1 
0.13 0.27 
6.71 0.38 
2594.7 60.8 
0.0 0.0 
2594.7 60.8 
F E 
2075.2 
F 
~1420 156 
#1682 230 
1275 
250 
85 421 
0 0 
0 0 
0 0 
6.71 0.35 


tftp}. f 
+4 fd i t 
1240 170 125 2375 
1240 170 125 = 2375 
1900 1900 1900 1900 
11 11 11 11 
0% 0% 
500 380 
1 1 
25 
3172 1446 1544 3292 
0.950 
3172 1446 1544 3292 
Yes 
185 1 
30 30 
733 925 
16.7 21.0 
0.92 0.92 0.92 0.92 
100% 100% 100% 100% 
10% 8% 13% 4% 
0 0 0 8 
0% 0% 
1348 185 136 =. 2615 
NA Prot Prot NA 
6 6 5 2 
6 6 5 2 
20.0 20.0 6.0 20.0 
27.0 27.0 13.5 31.0 
137.0 137.0 32.5 137.0 
68.3% 68.3% 16.2% 68.3% 
5.0 5.0 5.5 5.0 
2.0 2.0 2.0 2.0 
-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 
6.0 6.0 6.5 6.0 
Lag Lag Lead Lag 
Min Min None Min 
130.6 130.6 21.5 131.1 
0.67 0.67 0.11 0.67 
0.64 0.18 0.80 1.19 
21.0 18 1169 119.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 
21.0 18 1169 119.3 
C A - F 
27.4 119.2 
ie; F 
516 0 175 ~2164 
616 31 261 #2276 
653 845 
500 380 
2126 =: 1080 205 2230 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0.63 0.18 0.66 1.17 


2024 Build Condition 
Morning Peak Hou 


7 


Area Type: 
Cycle Length: 200.5 


Actuated Cycle Length: 195.7 


Natural Cycle: 140 


Control Type: Semi Act-Uncoord 


Maximum v/c Ratio: 6.71 


Intersection Signal Delay: 353.0 
Intersection Capacity Utilization 129.5% 


Other 


Intersection LOS: F 
ICU Level of Service H 
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Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 


2024 Build Condition 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
Morning Peak Hou 


6: Route 1A & Boardman St 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _6: Route 1A & Boardman St 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


6: Route 1A & Boardman St 


> 
Lane Configurations 5 
Traffic Volume (vph) 45 
Future Volume (vph) 45 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width 10 
Total Lost time (s) 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 
Frt 1.00 
Fit Protected 0.95 
Satd. Flow (prot) 1504 
Fit Permitted 0.15 
Satd. Flow (perm 244 
Peak-hour factor, PHF 0.92 
Adj. Flow (vph) 49 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 49 
Confl. Peds. (#/hr) 22 
Heavy Vehicles (%) 12% 
Bus Blockages (#/hr 0 
Turn Type Perm 
Protected Phases 
Permitted Phases 8 
Actuated Green, G (s) 26.0 
Effective Green, g (s) 26.0 
Actuated g/C Ratio 0.13 
Clearance Time (s) 5.0 
Vehicle Extension (s 2.0 
Lane Grp Cap (vph) 32 
v/s Ratio Prot 
v/s Ratio Perm 0.20 
vic Ratio 1.53 
Uniform Delay, d1 84.8 
Progression Factor 1.00 
Incremental Delay, d2 349.9 
Delay (s) 434.7 
Level of Service [F 
Approach Delay (s) 
Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 
Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 
Analysis Period (min) 

c Critical Lane Group 


1473 
1.00 
1473 


0.92 
130 
0 

0 


9% 
0 


363.5 
1.93 
195.7 
129.5% 
15 


0.92 
505 
0 
0 


4% 
0 
Perm 


-— & wa 4 
4 hd 5 
60 135 50 85 
60 135 50 85 

1900 1900 1900 1900 
10 10 12 11 
6.0 6.0 5.0 

1.00 1.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 

1.00 0.85 1.00 

0.96 1.00 0.95 

1640 1436 1523 

0.39 1.00 0.95 

670 _:1436 1523 

0.92 092 092 0.92 

65 147 54 92 

0 0 0 0 

570 147 0 146 
22 

0% 5% 2% 22% 

0 0 0 0 

NA _ pttov Prot Prot 

4 45 1 1 

25.0 51.5 21.6 

x) Sil) 22.6 

0.13 0.26 0.12 
6.0 6.0 
2.0 2.0 
85 377 175 

0.10 c0.10 
c0.85 

6.71 0.39 0.83 

85.3 59.2 84.7 

1.00 1.00 1.00 

2592.3 0.2 26.5 
2677.6 59.4 111.2 
[F E lF 
2140.9 
F 


HCM 2000 Level of Service 


Sum of lost time (s) 
ICU Level of Service 
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+t 
1240 
1240 
1900 
11 
6.0 
0.95 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3172 
1.00 
3172 
0.92 
1348 
0 
1348 


10% 
0 
NA 
6 


129.7 
130.7 
0.67 
7.0 
40 
2118 
0.42 


19.5 


id 
170 
170 

1900 

11 
6.0 
1.00 
1.00 
1.00 

0.85 
1.00 
1446 
1.00 
1446 
0.92 
185 
61 
124 


8% 
0 
Prot 
6 


129.7 
130.7 
0.67 
7.0 
4.0 
965 
0.09 


0.1 
11.9 
B 


ka 
125 
125 
1900 
11 
6.5 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.95 
1544 
0.95 
1544 
0.92 
136 
0 
136 


13% 
0 
Prot 
5 


20.5 
21.5 
0.11 
75 
2.0 
169 
0.09 


0.80 
85.1 
1.00 
22.4 
107.4 
F 


2024 Build Condition 


tre sd ¢ 


1900 
11 12 
6.0 
0.95 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3292 
1.00 
8292 
0.92 0.92 
2582 33 
0 0 
2615 0 


4% 13% 
8 0 
NA 
2 


130.1 
adel 
0.67 
7.0 
40 
2205 
c0.79 


1.19 
32.3 
0.99 
88.5 
120.5 
F 
119.9 
F 


Morning Peak Hou 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
9: Route 1A & Jughandle Morning Peak Hou 


A weryerrtn treed # 


Lane Configurations & +b Ah 

Traffic Volume (vph) 55 15 5 0 0 0 0 1240 5 0 2390 0 
Future Volume (vph) 55 15 5 0 0 0 0 1240 5 0 2390 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 16 16 16 12 12 12 11 11 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1622 0 0 0 0 0 3220 0 0 3323 0 
Fit Permitted 0.964 

Satd. Flow (perm) 0 1522 0 0 0 0 0 3220 0 0 3323 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 1 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 122 363 405 225 

Travel Time (s) 2.8 8.3 9.2 5.1 

Confl. Peds. (#/hr) 1 1 2 2 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 092 092 O92 092 092 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 20% 93% 33% 2% 2% 2% 0% 8% 80% 0% 5% 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 81 0 0 0 0 0 1353 0 0 2598 0 
Turn Type Perm NA NA NA 
Protected Phases 2 1 1 
Permitted Phases 2 

Detector Phase 2 2 1 1 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 10.0 20.0 20.0 
Minimum Split (s) 16.0 16.0 27.0 27.0 

Total Split (s) 36.0 36.0 55.0 55.0 

Total Split (%) 39.6% 39.6% 60.4% 60.4% 

Yellow Time (s) 4.0 4.0 5.0 5.0 

All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 7.0 7.0 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None Max Max 

Act Effct Green (s) 11.0 62:5 52.5 

Actuated g/C Ratio 0.15 0.73 0.73 

vic Ratio 0.35 0.57 1.07 

Control Delay 31.4 7.5 56.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 31.4 75 56.2 

LOS C A E 
Approach Delay 31.4 7.5 56.2 
Approach LOS C A E 

Queue Length 50th (ft) 32 145 ~722 

Queue Length 95th (ft) 71 238 #925 

Internal Link Dist (ft) 42 283 325 145 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 636 2356 2431 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.13 0.57 1.07 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 91 

Actuated Cycle Length: 71.8 
Natural Cycle: 100 

Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.07 


Intersection Signal Delay: 39.4 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 85.2% ICU Level of Service E 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 


9: Route 1A & Jughandle Morning Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 9: Route 1A & Jughandle 
Hess —p2 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Condition 


9: Route 1A & Jughandle Morning Peak Hou 
Awryerrt Ka terry 4 

Movement EBL EBT _EBR__WBL__WBT WBA  NBL__NBT NBR  SBL__SBT__ SBR 

Lane Configurations & +b Ah 

Traffic Volume (vph) 55 15 5 0 0 0 0 1240 5 0 2390 0 

Future Volume (vph) 55 15 5 0 0 0 0 1240 5 0 2390 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 16 16 16 12 12 12 11 11 11 11 11 11 

Total Lost time (s) 6.0 7.0 7.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.95 0.95 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.99 1.00 1.00 

Fit Protected 0.96 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 1521 3221 3323 

Fit Permitted 0.96 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm 1521 8221 8323 

Peak-hour factor, PHF 0.92 092 O92 092 O92 092 O92 092 O92 092 092 0.92 

Adj. Flow (vph) 60 16 5 0 0 0 0 1348 5 0 2598 0 

RTOR Reduction (vph) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 80 0 0 0 0 0 = 1353 0 0 2598 0 

Confl. Peds. (#/hr) 1 1 2 2 

Heavy Vehicles (% 20% 93% 33% 2% 2% 2% 0% 8% 80% 0% 5% 0% 

Turn Type Perm NA NA NA 

Protected Phases 2 1 1 

Permitted Phases 2 

Actuated Green, G (s) 8.9 51.1 Biel 

Effective Green, g (s) 8.9 51.1 51.1 

Actuated g/C Ratio 0.12 0.70 0.70 

Clearance Time (s) 6.0 7.0 7.0 

Vehicle Extension (s 4.0 4.0 40 

Lane Grp Cap (vph) 185 2254 2326 

v/s Ratio Prot 0.42 c0.78 

v/s Ratio Perm 0.05 

vic Ratio 0.43 0.60 1.12 

Uniform Delay, d1 29.7 5.7 10.9 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 2.2 1.2 59.2 

Delay (s) 31.9 6.9 70.1 

Level of Service C A E 

Approach Delay (s) 31.9 0.0 6.9 70.1 

Approach LOS C A A E 

HCM 2000 Control Delay 48.1 HCM 2000 Level of Service D 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.02 

Actuated Cycle Length (s) 73.0 Sum of lost time (s) 13.0 

Intersection Capacity Utilization 85.2% ICU Level of Service E 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Morning Peak Hou 


> yy F&F F TN PF 


Lane Configurations +b 5 444 

Traffic Volume (vph) 1135 260 30 300 1465 0 0 
Future Volume (vph) 1135 260 30 300 = 1465 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 11 11 12 9 11 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 500 130 0 0 
Storage Lanes 0 1 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 4682 0 0 1590 4855 0 0 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 4682 0 0 1587 4855 0 0 
Right Turn on Red Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 170 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 1857 345 

Travel Time (s) 13.0 42.2 78 

Confl. Peds. (#/hr) 7 2 7 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 8% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 2 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 1517 0 0 359 = 1592 0 0 
Turn Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Detector Phase 2 1 1 12 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 

Minimum Split (s) 13.0 13.0 13.0 

Total Split (s) 24.0 17.0 17.0 

Total Split (%) 58.5% 41.5% 41.5% 

Yellow Time (s) 3.5 3.5 3.5 

All-Red Time (s) 5) 1d) 1.5 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 5.0 

Lead/Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Min None None 

Act Effct Green (s) 19.0 12.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.29 1.00 

vic Ratio 0.67 0.77 0.33 

Control Delay 9.3 28.5 0.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 9.3 28.5 0.2 

LOS A C A 

Approach Delay 9.3 5.4 

Approach LOS A A 

Queue Length 50th (ft) 77 74 0 

Queue Length 95th (ft) 114 #182 0 

Internal Link Dist (ft) 492 1777 265 

Turn Bay Length (ft) 130 

Base Capacity (vph) 2260 465 4855 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.67 0.77 0.33 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 41 

Actuated Cycle Length: 41 

Natural Cycle: 45 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 0.77 


Intersection Signal Delay: 7.1 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 54.5% ICU Level of Service A 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 


11: Route 1A on-ramp & Route 145 Morning Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 11: Route 1A on-ramp & Route 145 
Fo: —rn2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Morning Peak Hou 


> yy &F F TN 
Movement EBT EBRWBU__WBL_WBT_NBLNBRO 


Lane Configurations +b BR +44 

Traffic Volume (vph) 1135 260 30 300 1465 0 0 
Future Volume (vph) 1135 260 30 300 = 1465 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 11 11 12 9 11 12 12 
Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.91 1.00 0.91 

Frpb, ped/bikes 0.99 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.97 1.00 1.00 

Fit Protected 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 4682 1590 4855 

Fit Permitted 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 4682 1590 _ 4855 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 1234 283 30 826 =: 1592 0 0 
RTOR Reduction (vph) 91 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 1426 0 0 309) 1692 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 7 2 v4 

Heavy Vehicles (%) 3% 6% 4% 2% 3% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr 0 0 0 0 2 0 0 
Turn Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 19.0 12.0 41.0 

Effective Green, g (s) 19.0 12.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.29 1.00 

Clearance Time (s) 5.0 5.0 

Vehicle Extension (s 2.0 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 2169 465 4855 

v/s Ratio Prot c0.30 0.23 0.33 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.66 0.77 0.33 

Uniform Delay, d1 8.5 13.3 0.0 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 0.6 Toll 0.0 

Delay (s) 9.0 20.4 0.0 

Level of Service A Cc A 

Approach Delay (s) 9.0 3.8 0.0 
Approach LOS A A A 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 6.1 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.70 

Actuated Cycle Length (s) 41.0 Sum of lost time (s) 10.0 
Intersection Capacity Utilization 54.5% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Morning Peak Hou 


JP ty GOEL ESL Ce 


Lane Configurations dt rid ih b sna rf *#b Lid 

Traffic Volume (vph) 25 275 25 950 360 65 90 455 915 430 5 205 20 
Future Volume (vph) 25 275 25 950 360 65 90 455 915 430 5 205 20 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 50 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 1 1 2 0 1 0 1 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3266 1746 3400 1744 0 0 3471 1656 3889 0 1742 0 
Fit Permitted 0.996 0.950 0.956 

Satd. Flow (perm) 0 3265 1746 3364 1744 0 0 3471 1656 3889 0 1742 0 
Right Turn on Red Yes No Yes 

Satd. Flow (RTOR) 126 80 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 485 572 480 673 302 

Travel Time (s) 11.0 13.0 10.9 15.3 6.9 

Confl. Peds. (#/hr) 4 5 5 4 3 5 
Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 0.92 092 0.92 092 092 092 092 092 0.92 092 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 8% 4% 3% 1% 4% 4% 5% 0% 3% 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 326 27 ~—- 1083 560 0 0 495 995 472 0 245 0 
Turn Type Split NA Prot Split NA NA custom NA Prot 
Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 7 
Permitted Phases 

Detector Phase 4 4 4 3 3 6 23 2 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
Minimum Split (s) 20.0 200 200 280 28.0 15.0 20.0 20.0 

Total Split (s) 22.0 220 220 420 42.0 57.0 57.0 21.5 

Total Split (%) 15.4% 15.4% 15.4% 29.5% 29.5% 40.0% 40.0% 15.1% 

Yellow Time (s) 4.0 4.0 40 3.0 3.0 4.0 4.0 3.5 

All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 YS 
Lead/Lag Lag Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None None None Min Min None 

Act Effct Green (s) 160 160 37.0 37.0 61.0 93.0 51.0 16.0 
Actuated g/C Ratio 0.11 0.11 0.26 = 0.26 0.36 0.65 0.36 0.11 

vic Ratio 0.89 0.09 1171.24 0.40 0.90 0.34 1.26 

Control Delay 88.3 0.6 134.9 168.8 35.5 31.4 34.3 199.6 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 88.3 0.6 134.9 168.8 35.5 31.4 34.3 199.6 

LOS P A F F D C Cc F 
Approach Delay 81.6 146.8 32.7 34.3 199.6 
Approach LOS IP [P C C IP 

Queue Length 50th (ft) 159 0 ~586 ~642 180 685 167 ~283 

Queue Length 95th (ft) #247 0 #721 #873 231 #1081 215 #460 

Internal Link Dist (ft) 405 492 400 593 222 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 366 307 882 452 1242 1108 1391 195 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.89 0.09 1.17 1.24 0.40 0.90 0.34 1.26 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 142.5 

Actuated Cycle Length: 142.5 

Natural Cycle: 110 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 1.26 


Intersection Signal Delay: 90.7 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 81.2% ICU Level of Service D 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Morning Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street 


bio. Fos ons \oo7 


Lanes, Volumes, Timings 


\\hb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\B_AM_Phase1Waiver.syn 
11/21/2017 


VHB/ALB/BG 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Morning Peak Hou 
ee ae a ee ee ee 

Movement EBL EBT __EBR__WBL__WBT _WBR WBR2 NBT NBR SBT_ _SBR__SEL__—OSERO 

Lane Configurations dt rf Lh] b Sa xf *#b Lid 

Traffic Volume (vph) 25 275 25 950 360 65 90 455 915 430 5 205 20 

Future Volume (vph) 25 275 25 950 360 65 90 455 915 430 5 205 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 

Total Lost time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 a9) 

Lane Util. Factor 0.95 1.00 0.97 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 

Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 0.85 1.00 0.95 1.00 0.85 1.00 0.99 

Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 

Satd. Flow (prot) 3266 1746 3400 1744 3471 1656 3891 1743 

Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 

Satd. Flow (perm 8266 1746 3400 1744 3471-1656 ~—3891 1743 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 27 299 27 ~—- 1033 391 71 98 495 995 467 5 223 22 

RTOR Reduction (vph) 0 0 24 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 326 Ss} KOS) 560 0 0 495 968 472 0 245 0 

Confl. Peds. (#/hr) 4 5 5 4 3 5 

Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 3% 4% 3% 1% 4% 4% 5% 0% 3% 0% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr’ 1 

Turn Type Split NA Prot Split NA NA custom NA Prot 

Protected Phases 4 4 4 8 3 6 23 2 7 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 15.0 15.0 36.0 36.0 50.0 93.0 50.0 15.0 

Effective Green, g (s) 16.0 16.0 37.0 37.0 51.0 94.0 51.0 16.0 

Actuated g/C Ratio 0.11 0.11 0.26 0.26 0.36 0.66 0.36 0.11 

Clearance Time (s) 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.5 

Vehicle Extension (s 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 366 196 882 452 1242 1092 1392 195 

v/s Ratio Prot c0.10 0.00 0.30 ~=c0.32 0.14 ~~ c0.58 0.12 c0.14 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.89 0.02 1.17 1.24 0.40 0.89 0.34 1.26 

Uniform Delay, 1 62.4 56.2 52.8 52.8 34.3 19.9 33.4 63.2 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 22.6 0.0 OO Mli2o:2 0.2 8.8 0.1 150.1 

Delay (s) 85.0 56.3 141.9 178.0 34.5 28.7 33.6 213.4 

Level of Service F E F F Cc Cc Cc lf 

Approach Delay (s) 82.8 154.6 30.6 33.6 213.4 

Approach LOS P F C C [F 

Intersection Summary 

HCM 2000 Control Delay 93.7 HCM 2000 Level of Service IF 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.07 

Actuated Cycle Length (s) 142.5 Sum of lost time (s) 22.5 

Intersection Capacity Utilization 81.2% ICU Level of Service D 


Analysis Period (min) 15 
c Critical Lane Group 
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2024 Build Condition 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Morning Peak Hou 
sf =~ @— SS © + 


Lane Configurations BR MM 44> 5 rid 

Traffic Volume (vph) 5 290 1000 1205 90 160 290 

Future Volume (vph) 5 290 1000 1205 90 160 290 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 11 11 11 12 15 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 120 0 0 150 

Storage Lanes 1 0 1 1 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1686 4855 4809 0 1947 1583 

Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 1686 4855 4809 0 1947 1583 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 15 315 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 1857 236 865 

Travel Time (s) 42.2 5.4 19.7 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 33% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 820 1087 1408 0 174 315 

Turn Type Prot Prot NA NA Prot Prot 

Protected Phases 5 5 235 23 7 7 2 3 9 
Permitted Phases 

Detector Phase 5 5 235 23 7 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 4.0 40 20.0 8.0 4.0 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 8.0 8.0 260 13.0 22.0 
Total Split (s) 20.0 20.0 9.0 9.0 260 13.0 220 
Total Split (%) 22.2% 22.2% 10.0% 10.0% 29% 14% 24% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 3.5 3.5 40 4.0 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 0.5 0.5 2.0 1.0 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 3.0 3.0 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? Yes Yes Yes Yes 

Recall Mode None None None None Min None None 
Act Effct Green (s) 17.2 55.7 35.4 6.1 6.1 

Actuated g/C Ratio 0.24 0.77 ~~ 0.49 0.08 0.08 

vic Ratio 0.80 0.29 0.60 1.07 0.75 

Control Delay 44.7 3.7 16.7 127.3 17.5 

Queue Delay 0.0 0.0 0.9 15.6 0.0 

Total Delay 44.7 3.7 17.7 142.9 17.5 

LOS D A B Ei B 

Approach Delay 13.1 17.7 62.1 

Approach LOS B B E 

Queue Length 50th (ft) 123 24 163 ~76 0 

Queue Length 95th (ft) #354 129 326 #257 «#117 

Internal Link Dist (ft) 1777 156 785 

Turn Bay Length (ft) 120 150 

Base Capacity (vph) 400 3734 2361 163 421 

Starvation Cap Reductn 0 0 616 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 35 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.80 0.29 0.81 1.36 = 0.75 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 90 

Actuated Cycle Length: 72.4 
Natural Cycle: 90 

Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.07 


Intersection Signal Delay: 22.3 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 69.6% ICU Level of Service C 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 


38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Morning Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd 
#38 #39 #38 #39 #33 39 #33 #39 
7 —_— + + ; 
+ Sor —> 02 Vo; 4 Fo: Shoo 


Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Condition 


38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Morning Peak Hou 
sa F =~ — -S Ww wo 

Movement BU CEBL__CEBT_WBT_WBR_SBL_ SBR 

Lane Configurations RB 44 PMD 5 rid 

Traffic Volume (vph) 5 290 1000 1205 90 160 290 

Future Volume (vph) 5 290 1000 1205 90 160 290 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 12 11 11 11 12 15 12 

Total Lost time (s) 3.0 40 4.0 3.0 3.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.91 0.91 1.00 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 1.00 0.99 1.00 0.85 

Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 1686 4855 4807 1947 1583 

Fit Permitted 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 1686 4855 ~—-4807 1947 _ 1583 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 5 315 1087 1310 98 174 315 

RTOR Reduction (vph) 0 0 0 8 0 0 290 

Lane Group Flow (vph) 0 320 1087 1400 0 174 25 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (%) 33% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr 0 0 2 0 0 0 0 

Turn Type Prot Prot NA NA Prot Prot 

Protected Phases 5 5 235 23 7 7 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 16.2 55.6 34.4 5.1 5.1 

Effective Green, g (s) 17.2 54.6 36.4 6.1 6.1 

Actuated g/C Ratio 0.23 0.72 0.48 0.08 0.08 

Clearance Time (s) 40 40 4.0 

Vehicle Extension (s 3.0 3.0 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 383 3506 2314 157 127 

v/s Ratio Prot 0.19 0.22 ~=c0.29 c0.09 0.02 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.84 0.31 0.61 1.11 0.20 

Uniform Delay, d1 Pi) 3.8 14.3 34.8 82.5 

Progression Factor 1.00 1.00 1.08 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 14.5 0.1 0.5 103.8 0.8 

Delay (s) 42.4 3.8 15.9 138.6 33.2 

Level of Service D A B [F Cc 

Approach Delay (s) 12.6 15.9 70.7 

Approach LOS B B E 

Intersection Summary 

HCM 2000 Control Delay 22.6 HCM 2000 Level of Service Cc 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.75 

Actuated Cycle Length (s) 75.6 Sum of lost time (s) 18.0 

Intersection Capacity Utilization 69.6% ICU Level of Service Cc 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Morning Peak Hou 


FA+ry Fr HX KA fF re 4 4 


Lane Configurations +4 rid BR +46 Li rid rid 

Traffic Volume (vph) 0 955 205 5 215 = 1225 5 60 0 45 0 0 10 

Future Volume (vph) 0 955 205 5 215 = 1225 5 60 0 45 0 0 10 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 11 11 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 100 0 0 100 0 0 

Storage Lanes 0 1 1 0 1 1 0 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3388 1501 0 1593 4898 0 2944 ORGS 0 0 1826 

Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 3388 1501 0 1593 4898 0 2944 0 1615 0 0 1826 

Right Turn on Red No Yes No No 

Satd. Flow (RTOR) 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 236 635 1415 589 

Travel Time (s) 5.4 14.4 82.2 13.4 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 092 092 092 0.92 092 092 092 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 0% 2% 2% 0% 11% 0% 0% 2% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1038 223 0 239 = 1337 0 65 0 49 0 0 11 

Turn Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 

Protected Phases 27 27 5 5 257 38 3 2 7 9 
Permitted Phases 3 

Detector Phase 27 27 5 5 257 3 3 3 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 8.0 8.0 8.0 20.0 40 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 26.0 8.0 22.0 
Total Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 26.0 9.0 22.0 
Total Split (%) 22.2% 22.2% 14.4% 14.4% 14.4% 29% 10% 24% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 40 40 40 40 3.5 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 4.0 4.0 40 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? Yes Yes Yes 

Recall Mode None None None None None Min None None 
Act Effct Green (s) 31.4 = 29.4 17.2 51.0 9.1 9.1 9.1 

Actuated g/C Ratio 0.43 = ~=—(0.41 0.24 ~§©0.70 0.13 0.13 0.13 

vic Ratio 0.71 0.37 0.63 0.39 0.18 0.24 0.05 

Control Delay 17.1 14.6 35.8 45 32.0 34.6 32.2 

Queue Delay 2.3 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 19.4 15.5 35.8 4.5 32.0 34.6 32.2 

LOS B B D A C C C 

Approach Delay 18.7 9.3 33.1 32.2 

Approach LOS B A Cc C 

Queue Length 50th (ft) 125 51 88 51 12 19 4 

Queue Length 95th (ft) m#198  m78 #250 115 37 62 22 

Internal Link Dist (ft) 156 555 1335 509 

Turn Bay Length (ft) 100 100 

Base Capacity (vph) 1468 609 378 3450 370 203 229 

Starvation Cap Reductn 291 186 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 518 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.88 0.53 0.63 0.46 0.18 0.24 0.05 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 90 

Actuated Cycle Length: 72.4 
Natural Cycle: 90 

Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.07 


Intersection Signal Delay: 14.3 Intersection LOS: B 
Intersection Capacity Utilization 55.3% ICU Level of Service B 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 


39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Morning Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


#38 #39 #38 #39 #38 $39 #38 #39 
A = + _ + . 
—sPo7 | — Po? > Wo; Bos deka 


Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Condition 


39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Morning Peak Hou 
FA+ry Fr HX A fF e+ 4 4 
Movement EBL EBT _EBR_WBU__WBL__WBT WBR_ NBL__NBT NBR SBL__SBT_SBRO 
Lane Configurations +4 Fl BR +46 Lh Fl Fl 
Traffic Volume (vph) 0 955 205 5 215 = 1225 5 60 0 45 0 0 10 
Future Volume (vph) 0 955 205 5 215 = 1225 5 60 0 45 0 0 10 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 11 11 12 ) 11 12 10 12 12 12 12 16 
Total Lost time (s) 40 6.0 3.0 40 40 4.0 40 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 1.00 0.91 0.97 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.85 0.86 
Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3388 1501 1593 4900 2944 1615 1826 
Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 3388 1501 1593 _ 4900 2944 1615 1826 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1038 223 5 234 = 1332 5 65 0 49 0 0 11 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 1038 223 0 239-1337 0 65 0 49 0 0 ili 
Confl. Bikes (#/hr) 1 
Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 0% 2% 2% 0% 11% 0% 0% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Turn Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 
Protected Phases 27 27 5 5.257 3 3 
Permitted Phases 3 
Actuated Green, G (s) 29.4 29.4 16.2 45.6 8.1 8.1 8.1 
Effective Green, g (s) 29.4 25.4 ie 47.6 hl on al 
Actuated g/C Ratio 0.39 0.34 0.23 0.63 0.12 0.12 0.12 
Clearance Time (s) 4.0 5.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s 3.0 4.0 4.0 4.0 
Lane Grp Cap (vph) 1317 504 362 = 3085 354 194 219 
v/s Ratio Prot c0.31 0.15 0.15 0.27 0.02 c0.03 
v/s Ratio Perm 0.01 
vic Ratio 0.79 0.44 0.66 0.43 0.18 0.25 0.05 
Uniform Delay, 1 20.4 19.6 26.5 7A 29.9 30.2 29.4 
Progression Factor 0.74 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 3.2 0.8 45 0.1 0.3 0.9 0.1 
Delay (s) 18.2 15.4 31.0 7.3 30.3 31.1 29.6 
Level of Service B B Cc A Cc Cc C 
Approach Delay (s) 17.7 10.9 30.6 29.6 
Approach LOS B B Cc C 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 14.6 HCM 2000 Level of Service B 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.69 
Actuated Cycle Length (s) 75.6 Sum of lost time (s) 22.0 
Intersection Capacity Utilization 55.3% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
44: Bennington Street & Saratoga Street Morning Peak Hou 


A werynerrtn trv # 


Lane Configurations & 5 ¢ rid ¢ ‘i y b 

Traffic Volume (vph) 40 155 20 405 285 155 25 120 240 150 550 100 
Future Volume (vph) 40 155 20 405 285 155 25 120 240 150 550 100 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 10 16 12 10 12 12 10 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 150 250 305 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 0 1 0 0 1 1 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1371 0 1498 1459 1540 0 1486 1193 1504 1513 0 
Fit Permitted 0.850 0.950 0.991 0.249 0.541 

Satd. Flow (perm) 0 1176 0 1498 1459 1540 0 361-1193 857 = 1513 0 
Right Turn on Red Yes Yes No Yes 
Satd. Flow (RTOR) 3 139 6 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 1166 677 476 1736 

Travel Time (s) 26.5 15.4 10.8 39.5 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 40092 60.9206 0.92 0.92-'—i.92ss—iRss—iAs—iA—iAe—“iAR—Cts«é*« 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 7% 9% 15% 3% 3% 7% 11% 10% 9% 8% 2% 9% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 1 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 16% 

Lane Group Flow (vph) 0 233 0 370 380 168 0 157 261 163 707 0 

Turn Type Perm NA Split NA Prot Perm NA pttov D.P+P NA 

Protected Phases 5 1 1 1 7 17 6 67 2 
Permitted Phases 5 i if 

Detector Phase 5 5 1 1 1 7 7 17 6 67 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 40 1.0 
Minimum Split (s) 37.0 37.0 30.0 30.0 30.0 13.0 13.0 8.0 26.0 
Total Split (s) 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 30.0 30.0 20.0 30.0 
Total Split (%) 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 18.8% 18.8% 12.5% 19% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 40 

Lead/Lag Lead Lead Lead Lead Lead Lag Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Max Max Max Max Max C-Max C-Max None None 
Act Effct Green (s) 34.0 34.0 34.0 34.0 39.4 784 564 60.4 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.21 0.21 0.21 0.25 0.49 0.35 0.38 

vic Ratio 0.92 1.16 1.23 0.39 1.76 045 0.44 1.23 

Control Delay 100.4 155.8 177.4 15.0 422.1 32.6 42.9 159.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 100.4 155.8 177.4 15.0 422.1 32.6 42.9 159.2 

LOS iF [F F B [F C D F 

Approach Delay 100.4 139.0 178.9 137.4 

Approach LOS IF IP lf F 

Queue Length 50th (ft) 239 ~481 = ~513 25 ~269 200 132 ~1017 

Queue Length 95th (ft) #413 #704 «#738 95 #428 294 203 #1272 

Internal Link Dist (ft) 1086 597 396 1656 

Turn Bay Length (ft) 250 305 

Base Capacity (vph) 252 318 310 436 89 584 367 574 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.92 1.16 1.23 0.39 1.76 045 0.44 1.23 

Intersection Summary 
Area Type: CBD 


Cycle Length: 160 

Actuated Cycle Length: 160 

Offset: 123 (77%), Referenced to phase 7:NBSB, Start of Green 

Natural Cycle: 145 

Control Type: Actuated-Coordinated 

Maximum v/c Ratio: 1.76 

Intersection Signal Delay: 141.6 Intersection LOS: F 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 


44: Bennington Street & Saratoga Street Morning Peak Hou 
Intersection Capacity Utilization 85.9% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 


~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 44: Bennington Street & Saratoga Street 


Vo 1 Sboo —05 boa. tho, 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
44: Bennington Street & Saratoga Street Morning Peak Hou 


A werynerrsn trevd # 


Lane Configurations EN yj ¢ Fl ¢ Fl yj b 

Traffic Volume (vph) 40 155 20 405 285 155 25 120 240 150 550 100 
Future Volume (vph) 40 155 20 405 285 155 25 120 240 150 550 100 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 12 12 10 16 12 10 12 12 10 12 
Total Lost time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 40 4.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 = 1.00 

Frt 0.99 1.00 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.98 

Fit Protected 0.99 0.95 0.99 1.00 0.99 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 1371 1498 1459 1540 1436 361193 = 1504 = 1513 

Fit Permitted 0.85 0.95 0.99 1.00 0.25 1.00 054 1.00 

Satd. Flow (perm 1176 1498 1459 ~~—«1540 361 _:1193 857__:1513 
Peak-hour factor, PHF 0.92 092 O92 092 O92 092 O92 092 O92 092 092 0.92 
Adj. Flow (vph) 43 168 22 440 310 168 27 130 261 163 598 109 
RTOR Reduction (vph) 0 2 0 0 0 109 0 0 0 0 4 0 
Lane Group Flow (vph) 0 231 0 370 380 59 0 157 261 163 703 0 
Heavy Vehicles (%) 7% 9% 15% 3% 3% 7% 11% 10% 9% 8% 2% 9% 
Parking (#/hr 1 1 1 1 1 
Turn Type Perm NA Split NA Prot Perm NA  pttov D.P+P NA 
Protected Phases 5 1 1 1 7 17 6 67 
Permitted Phases 5 7 7 

Actuated Green, G (s) 34.0 34.0 34.0 34.0 37.8 8676.8 8663.8 57.8 

Effective Green, g (s) 34.0 34.0 34.0 34.0 37.8 71.8 53.8 57.8 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.21 0.21 0.21 0.24 045 0.34 0.36 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 

Vehicle Extension (s 4.0 4.0 40 4.0 4.0 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 249 318 310 327 85 535 362 546 

v/s Ratio Prot 0.25 c0.26 = 0.04 0.22 0.05 0.46 

v/s Ratio Perm 0.20 0.44 0.11 

vic Ratio 0.93 116 0 «1.23 (0.18 185 049 046 41.29 

Uniform Delay, d1 61.8 63.0 63.0 51.6 61.1 31.1 39.7 51.1 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 40.8 102.5 126.9 1.2 422.8 3.2 04 142.9 

Delay (s) 102.5 165.5 189.9 528 483.9 343 40.0 194.0 

Level of Service F FE F D F C D F 
Approach Delay (s) 102.5 155.0 203.2 165.2 
Approach LOS F F F F 

HCM 2000 Control Delay 161.8 HCM 2000 Level of Service F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.22 

Actuated Cycle Length (s) 160.0 Sum of lost time (s) 25.0 

Intersection Capacity Utilization 85.9% ICU Level of Service E 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Morning Peak Hou 


A arynerrrn trv # 


Lane Configurations ¢ ‘i y b ¢ rid 
Traffic Volume (vph) 40 105 375 0 0 0 365 190 35 15 715 180 
Future Volume (vph) 40 105 375 0 0 0 365 190 35 15 715 180 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 50 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 1 0 0 1 0 0 1 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1563 1319 0 0 0 1472 1587 0 0 1690 1253 
Fit Permitted 0.986 0.111 0.992 

Satd. Flow (perm) 0 1563 1319 0 0 0 172-1587 0 0 1678 1253 
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 308 10 133 
Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 988 531 233 338 

Travel Time (s) 22.5 12.1 5.3 77 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 #092 092 092 092 092 092 092 092 092 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 5% 9% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 6% 6% 1% 3% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Parking (#/hr) 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 157 408 0 0 0 397 245 0 0 793 196 

Turn Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 3 
Permitted Phases 6 6 6 

Detector Phase 4 4 4 2 26 6 6 6 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 
Minimum Split (s) 11.0 11.0 11.0 12.0 10.0 10.0 10.0 26.0 
Total Split (s) 36.0 360 360 21.0 40.0 40.0 40.0 26.0 
Total Split (%) 29.3% 29.3% 29.3% 17.1% 32.5% 32.5% 32.5% 21% 
Yellow Time (s) 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) -2.0 -2.0 -1.0 -2.0 0.0 

Total Lost Time (s) 4.0 40 6.0 3.0 5.0 
Lead/Lag Lead Lag Lag Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None Min Max Max Max None 
Act Effct Green (s) 20.3 20.3 49.2 55.2 37.2 35.1 

Actuated g/C Ratio 0.18 0.18 0.44 0.49 0.33 = 0.31 

vic Ratio 0.55 0.83 1.58 0.31 1.42 0.40 

Control Delay 48.5 26.3 307.5 18.8 231.1 14.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 48.5 26.3 307.5 18.8 231.1 14.2 

LOS D C F B E B 
Approach Delay 32.5 197.3 188.1 

Approach LOS C E F 

Queue Length 50th (ft) 103 67 ~356 92 ~743 31 

Queue Length 95th (ft) 169 196 #634 185 #1137 108 

Internal Link Dist (ft) 908 451 153 258 

Turn Bay Length (ft) 50 

Base Capacity (vph) 449 598 251 789 558 485 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.35 0.68 158 0.31 1.42 0.40 
Intersection Summary 
Area Type: CBD 


Cycle Length: 123 

Actuated Cycle Length: 111.7 

Natural Cycle: 150 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 1.58 


Intersection Signal Delay: 150.8 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 85.5% ICU Level of Service E 
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VHB/ALB/BG 11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 


46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Morning Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue 


To Vos $s Srhos 


Lanes, Volumes, Timings 
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VHB/ALB/BG 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Condition 


46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Morning Peak Hou 
Fay GF HERS fF es 1 
Movement EBL EBT __EBR__WBL__WBT WBA NBL NBT NBR  SBL__SBT_SBRO 
Lane Configurations ¢ ‘i 5 b ¢ rid 
Traffic Volume (vph) 40 105 375 0 0 0 365 190 35 5) 715 180 
Future Volume (vph) 40 105 375 0 0 0 365 190 35 15 715 180 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 
Total Lost time (s) 40 4.0 6.0 6.0 3.0 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 0.98 1.00 0.85 
Fit Protected 0.99 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1563 1319 1472 = 1586 1690 1253 
Fit Permitted 0.99 1.00 0.11 1.00 0.99 1.00 
Satd. Flow (perm 1563___: 1319 172___ 1586 1677__‘:1253 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 43 114 408 0 0 0 397 207 38 16 777 196 
RTOR Reduction (vph) 0 0 252 0 0 0 0 5 0 0 0 91 
Lane Group Flow (vph) 0 157 156 0 0 0 397 240 0 0 793 105 
Heavy Vehicles (%) 5% 9% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 6% 6% 1% 3% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Parking (#/hr 1 1 
Turn Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 
Permitted Phases 6 6 6 
Actuated Green, G (s) 18.3 18.3 49.2 56.2 35.1 35.1 
Effective Green, g (s) 20.3 20.3 61.2 57.2 37.1 35.1 
Actuated g/C Ratio 0.18 0.18 046 0.51 0.33 0.31 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 284 239 254 812 557 394 
v/s Ratio Prot 0.10 0.12 c0.21 0.15 
v/s Ratio Perm c0.50 0.47 0.08 
vic Ratio 0.55 0.65 1.56 0.30 1.42 0.27 
Uniform Delay, d1 41.5 42.4 32.9 15.6 37.2 28.6 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 2.3 6.3 271.7 0.2 201.0 1.6 
Delay (s) 43.8 48.6 304.6 15.8 238.2 30.3 
Level of Service D D F B F Cc 
Approach Delay (s) 47.3 0.0 194.4 197.0 
Approach LOS D A [F F 
HCM 2000 Control Delay e/ HCM 2000 Level of Service E 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.00 
Actuated Cycle Length (s) 111.6 Sum of lost time (s) 19.0 
Intersection Capacity Utilization 85.5% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
48: Route 145/Winthrop Avenue & Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Morning Peak Hou 
FA «ww » * A&A GO w& NS ow ( ~“ 


Lane Configurations a4 - 6 >D xt ‘re 

Traffic Volume (vph) 15 355 635 445 5 5 15 10 25 0 980 10 
Future Volume (vph) 15 355 635 445 5 5 15 10 25 0 980 10 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 2 0 1 0 0 3 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3401 1845 3527 0 0 0 1694 0 0 3610 0 
Fit Permitted 0.926 0.976 

Satd. Flow (perm) 0 3315 1845 3527 0 0 0 1694 0 0 3610 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 1 127 127 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 635 988 259 1471 

Travel Time (s) 14.4 22.5 5.9 33.4 

Confl. Peds. (#/hr) 8 8 4 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 092 092 092 092 092 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 402 690 494 0 0 0 54 0 0 1076 0 
Turn Type Prot Split NA NA Prot Prot Prot 
Protected Phases 1 6 6 3 4 4 2 
Permitted Phases 

Detector Phase 1 6 6 3 4 4 2 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 4.0 40 10.0 40 4.0 40 
Minimum Split (s) 15.0 220 220 225 22.0 22.0 20.0 

Total Split (s) 150 455 455 225 22.0 22.0 30.5 

Total Split (%) 16.7% 50.6% 50.6% 25.0% 24.4% 24.4% 33.9% 

Yellow Time (s) 40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

All-Red Time (s) 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 4.0 40 45 4.0 4.0 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead 
Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode Min None None None None None None 

Act Effct Green (s) 39.8 39.8 15.6 5.6 24.4 

Actuated g/C Ratio 0.58 0.58 0.23 0.08 0.35 

vic Ratio 0.34 0.65 0.62 0.21 0.79 

Control Delay 11.2 15.2 28.9 1.9 23.9 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 11.2 15.2 28.9 1.9 23.9 

LOS B B C A C 
Approach Delay 13.8 28.9 1.9 23.9 

Approach LOS B C A C 

Queue Length 50th (ft) 47 226 112 0 180 

Queue Length 95th (ft) 72 356 161 0 247 

Internal Link Dist (ft) 555 908 179 1391 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1238 = 1133 940 544 1493 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.32 0.61 0.53 0.10 0.72 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 90 

Actuated Cycle Length: 69.2 

Natural Cycle: 90 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 0.79 


Intersection Signal Delay: 20.3 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 57.3% ICU Level of Service B 
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2024 Build Condition 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Morning Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 


Splits and Phases: _ 48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy 
+ 
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VHB/ALB/BG 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
48: Route 145/Winthrop Avenue & Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Morning Peak Hou 
FA «rw i» - ®A GO & NS ow G #“ 


Lane Configurations 34 +) 6 >D Hy ‘re 

Traffic Volume (vph) 15 355 635 445 5 5 15 10 25 0 980 10 
Future Volume (vph) 15 355 635 445 5 5 15 10 25 0 980 10 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 40 45 4.0 40 

Lane Util. Factor 0.97 1.00 0.95 1.00 0.76 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 1.00 1.00 0.93 0.85 

Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.98 1.00 

Satd. Flow (prot) 3397 1845 = 3527 1695 3610 

Fit Permitted 0.93 1.00 1.00 0.98 1.00 

Satd. Flow (perm) 8311-1845 =~: 3527 1695 3610 
Peak-hour factor, PHF 0.92 092 092 092 092 092 092 092 092 092 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 16 386 690 484 5 5 16 11 27 0 1065 11 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 1 0 0 0 52 0 0 83 0 
Lane Group Flow (vph) 0 402 690 493 0 0 0 2 0 0 993 0 
Confl. Peds. (#/hr) 8 8 4 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Turn Type Prot Split NA NA Prot Prot Prot 
Protected Phases 1 6 6 3 4 4 2 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 39.8 39.8 15.6 3.0 24.4 

Effective Green, g (s) 39.8 39.8 15.6 3.0 24.4 

Actuated g/C Ratio 0.56 0.56 0.22 0.04 0.34 
Clearance Time (s) 4.0 40 45 4.0 4.0 

Vehicle Extension (s 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 1871 = 1035 776 71 1242 

v/s Ratio Prot 0.03 0.37 ~—-c0.14 c0.00 c0.27 

v/s Ratio Perm 0.09 

vic Ratio 0.21 0.67 0.64 0.03 0.80 

Uniform Delay, d1 14.4 10.9 25.1 32.6 21.0 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 0.1 1.6 1.9 0.2 3.7 

Delay (s) 145 125 27.0 32.7 24.7 

Level of Service B B C C C 
Approach Delay (s) 13.3 27.0 32.7 24.7 

Approach LOS B C C C 

HCM 2000 Control Delay 20.7 HCM 2000 Level of Service C 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.73 

Actuated Cycle Length (s) 70.9 Sum of lost time (s) 17.5 

Intersection Capacity Utilization 57.3% ICU Level of Service B 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
12: Route 60 Timing Plan: Morning Peak Hou 


Aarynerr sn terest # 


Lane Configurations a> rid ah ah Fd 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 0 1030 285 0 695 0 0 925 345 

Future Volume (vph) 0 0 0 0 1030 285 0 695 0 0 925 345 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 0 0 0 3406 1538 0 3282 0 0 3343 1524 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 0 0 0 3406 1538 0 3282 0 0 3343 1524 

Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 166 312 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 244 245 403 338 

Travel Time (s) BK) 5.6 9.2 Led 

Confl. Peds. (#/hr) 19 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 O92 092 O92 092 O92 092 092 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 6% 5% 2% 10% 2% 2% 8% 6% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 0 0 0 1120 310 0 755 0 0 1005 375 

Turn Type NA Prot NA NA Prot 

Protected Phases 4568 4568 123 12 12 1 2 3 4 
Permitted Phases 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 45.0 45.0 60.0 44.0 44.0 

Actuated g/C Ratio 0.39 0.39 0.53 0.39 0.39 

vic Ratio 0.83 0.44 0.44 0.78 = 0.48 

Control Delay 41.8 16.7 0.6 35.9 7.3 

Queue Delay 49.6 3.7 0.1 0.0 0.0 

Total Delay 91.4 20.4 0.8 35.9 73 

LOS F Cc A D A 

Approach Delay 76.0 0.8 28.1 

Approach LOS E A C 

Queue Length 50th (ft) 421 85 0 336 29 

Queue Length 95th (ft) 511. m110 0 420 104 

Internal Link Dist (ft) 164 165 323 258 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1344 707 1727 1290 779 

Starvation Cap Reductn 556 305 203 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.42 0.77 0.50 0.78 §©0.48 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 

Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.07 

Intersection Signal Delay: 41.5 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 61.5% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 

m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 12: Route 60 


#19 #18 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#12 #13 #15 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #16 ‘2 
ra One tt tt $4 3: “ #o3 € 04 a 2 a Oo 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


12: Route 60 


2024 Build Condition 
Timing Plan: Morning Peak Hou 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 

Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 

Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 

LOS 

Approach Delay 
Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced vic Ratio 
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Lanes, Volumes, Timings 
11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


12: Route 60 
- —~- % 


Lane Configurations 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 
Future Volume (vph) 0 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 

Frpb, ped/bikes 

Flpb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 0 0 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Heavy Vehicles (% 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 


0.92 0.92 


2% 2% 2% 


Actuated g/C Ratio 


Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 


fe 7 XNA tf eye 4 
“Mf 4 a OF 
0 1030 285 0 695 0 0 925 345 
0 1030 285 0 695 0 0 925 345 
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
4.0 40 5.0 5.0 5.0 
0.95 1.00 0.95 0.95 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3406 =: 1538 3282 3343 = 1524 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3406 _:1538 3282 3343 1524 
OC kh 8 8 Wee OR WER Wk kp 
0 1120 310 0 755 0 0 1005 375 
0 0 108 0 0 0 0 0 192 
0 1120 202 0 755 0 0 1005 183 
ils) 
1 
2% 6% 5% 2% 10% 2% 2% 8% 6% 
NA Prot NA NA Prot 
4568 4568 123 12 12 
45.0 45.0 61.0 440 44.0 
40.0 40.0 61.0 440 44.0 
0.35 0.35 0.54 0.39 0.39 
Clearance Time (s) 
1195 539 1756 1290 588 
c0.33 = 0.13 c0.23 c0.30 = 0.12 
0.94 0.38 0.43 0.78 8 8=60.31 
35.8 27.7 16.0 30.7 24.4 
1.17 1.34 0.00 1.00 1.00 
11.9 1) 0.6 47 1.4 
Delay (s) 53.9 38.5 0.6 35.4 258 
Level of Service D D A D C 
Approach Delay (s) 0.0 50.6 0.6 32.8 
Approach LOS A D A C 
HCM 2000 Control Delay 33.1 HCM 2000 Level of Service C 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.94 
Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 61.5% ICU Level of Service B 


Analysis Period (min) 15 
c Critical Lane Group 
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2024 Build Condition 
Timing Plan: Morning Peak Hou 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
13: Route 1A & Route 16 Timing Plan: Morning Peak Hou 


+y tered e 


Lane Configurations aA ‘id +4 rid +4 id od 

Traffic Volume (vph) 535 905 695 385 925 615 

Future Volume (vph) 535 905 695 385 925 615 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Storage Length (ft) 100 

Storage Lanes 1 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 3406 2707 3252 1482 3343 2760 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 3406 2707 3252 1482 3343 2760 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 488 174 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 272 380 403 

Travel Time (s) 6.2 8.6 9.2 

Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 092 0.92 

Heavy Vehicles (%) 6% 5% 11% 9% 8% 3% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 582 984 755 418 1005 668 

Turn Type NA Prot NA custom NA Perm 

Protected Phases 568 568 12 1 123 2 3 4 5 6 v4 8 
Permitted Phases 234 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 30.7% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 40 4.0 3.0 3.0 40 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 28.0 280 440 30.0 60.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 025 025 039 026 053 0.36 

vic Ratio 0.70 0.95 0.60 (07 0:57 eO!Gil 

Control Delay 31.7 284 30.5 106.9 08 242 

Queue Delay 12.2 49 0.0 0.0 0.2 0.0 

Total Delay 43.9 33.3 30.5 106.9 11 24.2 

LOS D C C lF A C 

Approach Delay 37.3 57.7 14 

Approach LOS D E A 

Queue Length 50th (ft) 141 26 230 = ~341 0 167 

Queue Length 95th (ft) 228 ~—- #320 294 = #537 0 235 

Internal Link Dist (ft) 192 300 323 

Turn Bay Length (ft) 100 

Base Capacity (vph) 836 1033 1255 390 1759 1104 

Starvation Cap Reductn 234 35 0 0 199 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.97 0.99 0.60 1.07 0.64 0.61 


Area Type: Other 
Cycle Length: 114 
Actuated Cycle Length: 114 
Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 
Control Type: Pretimed 
Maximum v/c Ratio: 1.07 
Intersection Signal Delay: 32.5 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 13: Route 1A & Route 16 
#19 #18 #15 #16 


#12 #13 +15 =16 |F12 #13 =15 


#12 #13 #15 #16 #12 #13 #15 #16)+12 #13 +16 #12 #13 
Ss ~ —e ~ ea 


o38 O1 : “Pe 04 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
13: Route 1A & Route 16 Timing Plan: Morning Peak Hou 


~~ t £4 


Lane Configurations a id ol ah ‘i a4 ‘id od 

Traffic Volume (vph) 535 905 695 385 925 615 

Future Volume (vph) 535 905 695 385 925 615 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.95 0.88 0.95 1.00 0.95 0.88 

Frt 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 3406 2707 3252 1482 3343 2760 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm 3406 2707 ~— 3252S 1482 = 3343 =~ 2760 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 582 984 755 418 1005 668 

RTOR Reduction (vph) 0 381 0 0 0 116 

Lane Group Flow (vph) 582 603 755 418 1005 552 

Heavy Vehicles (% 6% 5% 11% 9% 8% 3% 

Turn Type NA Prot NA custom NA Perm 

Protected Phases 568 568 12 1 12s) 

Permitted Phases 234 

Actuated Green, G (s) 29.0 29.0 44.0 30.0 61.0 42.0 

Effective Green, g (s) 25.0 25.0 44.0 30.0 61.0 38.0 

Actuated g/C Ratio 0.22 0.22 0.39 0.26 0.54 0.33 

Clearance Time (s 5.0 

Lane Grp Cap (vph) 746 593 1255 390 1788 920 

v/s Ratio Prot 0.17 c0.22 0.23 = c0.28 ~—c0.30 

v/s Ratio Perm c0.20 

vic Ratio 0.78 1.02 0.60 1.07 0.56 0.60 

Uniform Delay, 1 41.9 44.5 28.0 42.0 17.6 31.7 

Progression Factor 0.69 0.41 1.00 1.00 0.00 1.00 

Incremental Delay, d2 U8) 40.2 2.1 66.0 0.8 28) 

Delay (s) 36.4 58.4 30.1 108.0 0.8 34.6 

Level of Service D E Cc F A Cc 

Approach Delay (s) 50.2 57.9 0.8 

Approach LOS D E A 

Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 38.6 HCM 2000 Level of Service D 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.98 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
15: VFW Parkway Timing Plan: Morning Peak Hou 


¢ \ ter. 4 
LaneGrup ___WBL__WBR GT _NGR SBL_SBT_oT__ og 8h 


Lane Configurations rid od +4 od od 

Traffic Volume (vph) 0 1005 370 =: 1165 0 0 

Future Volume (vph) 0 1005 370 =: 1165 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 2707 3406 2707 0 0 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 2707 3406 2707 0 0 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 956 1266 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 507 317 245 

Travel Time (s) MES) 7.2 5.6 

Confl. Peds. (#/hr) 9 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 5% 6% 5% 2% 2% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1092 402 1266 0 0 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 58 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 25.0 67.0 96.0 

Actuated g/C Ratio 0.22 0.59 0.84 

vic Ratio 0.82 0.20 0.51 

Control Delay 11.5 8.7 2.8 

Queue Delay 48.7 0.7 0.6 

Total Delay 60.2 9.4 3.4 

LOS E A A 

Approach Delay 60.2 48 

Approach LOS E A 

Queue Length 50th (ft) 47 64 0 

Queue Length 95th (ft) 141 m90 m109 

Internal Link Dist (ft) 427 237 165 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1339 2001 2479 

Starvation Cap Reductn 0 1238 727 

Spillback Cap Reductn 364 800 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.12 0.53 0.72 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.07 


Intersection Signal Delay: 26.7 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 53.8% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 15: VFW Parkway 


#13 #18 #15 216 #12 213 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i5_ [#ig #13 #15 #15 FZ #13 #16 #3 #15 
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\whb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\B_AM_Bell Circle_Phase1Waiver.syn Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
15: VFW Parkway Timing Plan: Morning Peak Hou 


ef \ ter. 4 
Movement WBLWBR NST NBR BL SBP 


Lane Configurations id ol ah od od 

Traffic Volume (vph) 0 1005 870 =: 1165 0 0 
Future Volume (vph) 0 = 1005 370 =: 1165 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.88 0.95 0.88 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.85 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 2707 = 3406-=—- 2707 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 2707. +3406 = 2707 

Peak-hour factor, PHF 0.92 092 092 092 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1092 402 1266 0 0 
RTOR Reduction (vph) 0 755 0 333 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 337 402 933 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 9 

Heavy Vehicles (% 2% 5% 6% 5% 2% 2% 
Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 

Permitted Phases 58 

Actuated Green, G (s) 24.0 68.0 88.0 

Effective Green, g (s) 24.0 64.0 84.0 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.56 0.74 

Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 569 41912 1994 

v/s Ratio Prot c0.12 0.12 0.30 

v/s Ratio Perm 0.05 

vic Ratio 0.59 0.21 0.47 

Uniform Delay, d1 40.6 12.4 6.0 

Progression Factor 1.00 0.77 = 24.65 

Incremental Delay, d2 45 0.2 0.5 

Delay (s) 45.1 9.8 149.0 

Level of Service D A F 

Approach Delay (s) 45.1 115.4 0.0 
Approach LOS D E A 
HCM 2000 Control Delay 87.6 HCM 2000 Level of Service F 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.53 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 53.8% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 

\Wwhb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\B_AM_Bell Circle_Phase1Waiver.syn HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 


VHB/ALB/BG 11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
16: Beach Street Timing Plan: Morning Peak Hou 


Any sc td ¢ 


Lane Configurations rid +4 rid 

Traffic Volume (vph) 0 380 0 0 1060 315 

Future Volume (vph) 0 380 0 0 1060 315 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 1565 0 0 3438 1509 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1536 0 0 3438 1467 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 295 196 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 272 244 

Travel Time (s) 13.0 6.2 20 

Confl. Peds. (#/hr) 23 17 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 5% 2% 2% 5% 7% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 413 0 0 1152 342 

Turn Type Free NA Free 

Protected Phases 1245 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases Free 68 Free 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 40 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 114.0 93.0 114.0 

Actuated g/C Ratio 1.00 0.82 1.00 

vic Ratio 0.27 0.41 0.23 

Control Delay 0.4 0.8 0.2 

Queue Delay 0.0 0.5 0.0 

Total Delay 0.4 1.3 0.2 

LOS A A A 

Approach Delay 0.4 1.0 

Approach LOS A A 

Queue Length 50th (ft) 0 15 0 

Queue Length 95th (ft) 0 14 m0 

Internal Link Dist (ft) 492 192 164 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1536 2804 1467 

Starvation Cap Reductn 0 1104 0 

Spillback Cap Reductn 30 67 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.27 0.68 0.23 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.07 


Intersection Signal Delay: 0.9 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 45.5% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 16: Beach Street 


#13 #18 #15 #16 #12 213 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i5_ [#ig #13 #15 #15 FZ #13 #16 #3 #15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
16: Beach Street Timing Plan: Morning Peak Hou 


Any ss tide 
Movement EBL EBA NBL NBT SBT SBR 


Lane Configurations rid ah rid 

Traffic Volume (vph) 0 380 0 0 1060 315 

Future Volume (vph) 0 380 0 0 1060 315 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Total Lost time (s) 4.0 5.0 4.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.95 1.00 

Frpb, ped/bikes 0.98 1.00 0.97 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.86 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 1536 3438 1467 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 1536 3438 1467 

Peak-hour factor, PHF 0.92 092 092 092 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 0 413 0 0 1152 342 

RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 413 0 0 1152 342 

Confl. Peds. (#/hr) 23 ‘la 

Heavy Vehicles (% 2% 5% 2% 2% 5% 7% 

Turn Type Free NA Free 

Protected Phases 1245 

Permitted Phases Free 68 Free 

Actuated Green, G (s) 114.0 84.0 114.0 

Effective Green, g (s) 114.0 76.0 114.0 

Actuated g/C Ratio 1.00 0.67 1.00 

Clearance Time (s) —<$— S$! 
Lane Grp Cap (vph) 1536 2442 = 1467 

v/s Ratio Prot c0.26 

v/s Ratio Perm c0.27 0.07 0.23 

vic Ratio 0.27 0.47 0.23 

Uniform Delay, d1 0.0 9.2 0.0 

Progression Factor 1.00 0.16 1.00 

Incremental Delay, d2 0.4 0.4 0.2 

Delay (s) 0.4 1.9 0.2 

Level of Service A A A 

Approach Delay (s) 0.4 0.0 148) 

Approach LOS A A A 

HCM 2000 Control Delay 1.3 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.52 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 45.5% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
7: Route 1A & Waldemar Avenue Morning Peak Hou 


Lane Configurations rf +4 +4 
Traffic Volume (vph) 0 135 1350 70 0 2600 
Future Volume (vph) 0 135 1350 70 0 2600 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 16 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1774 3270 0 0 3438 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1774 3270 0 0 3438 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 1034 925 475 
Travel Time (s) 23.5 21.0 10.8 
Confl. Peds. (#/hr) 1 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 5% 9% 22% 0% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 147-1543 0 0 2826 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 75.2% ICU Level of Service D 
Analysis Period (min) 15 

\\hb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\B_AM_Phase1Waiver.syn Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


7: Route 1A & Waldemar Avenue 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


¢ \ te» 4 
f +b +4 
0 135 1350 70 0 2600 
0 135 = 1350 70 0 2600 
Stop Free Free 
0% 0% 0% 
0.92 092 092 092 092 0.92 
0 147-1467 76 0 2826 
1 
16.0 
40 
0 
None None 
925 880 
0.46 0.75 0.75 
2919 772 1544 
387 44 1068 
6.8 7.0 44 
3.5 3.3 2.2 
100 81 100 
270 758 497 
147 978 565 1413 = 1413 
0 0 0 0 0 
147 0 76 0 0 
758 1700 1700 1700 #1700 
0.19 058 0.33 083 0.83 
18 0 0 0 0 
10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
B 
10.9 0.0 0.0 
B 


ICU Level of Service 
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VHB/ALB/BG 


2024 Build Condition 
Morning Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
8: Route 1A & Tomasello Dr Morning Peak Hou 


yr Na f fe Y 4 


Lane Configurations 5 rid db 5 +4 
Traffic Volume (vph) 210 15 55 = 1230 200 25 = 2335 
Future Volume (vph) 210 15 55 = 1230 200 25 = 2335 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 14 14 12 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 150 

Storage Lanes 1 1 0 0 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 1888 1595 0 3147 0 1745 3323 
Fit Permitted 0.950 0.998 0.950 

Satd. Flow (perm) 1888 1595 0 3147 0 1745 3323 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 3577 475 405 
Travel Time (s) 81.3 10.8 9.2 
Confl. Peds. (#/hr) 2 2 2 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 8% 2% 8% 13% 0% 5% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 228 16 0 1614 0 27 ~— 2538 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 99.8% ICU Level of Service F 
Analysis Period (min) 15 
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VHB/ALB/BG 11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
8: Route 1A & Tomasello Dr 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


¢y«wia 
i] id 
210 i 55 
210 15 55 
Stop 
0% 
0.92 0.92 0.92 
228 16 0 
2 
14.0 
4.0 
0 
0.32 0.00 
2770 781 0 
2274 781 0 
6.8 TA 0.0 
3.5 3.4 0.0 
0 95 0 
10 324 0 
228 16 891 
228 0 0 
0 16 0 
10 324 1700 
22.75 0.05 0.52 
Err 4 0 
Err 16.7 0.0 
F Cc 
9344.4 0.0 
F 


f fp} 4 
ab i tt 
1230 200 25 2335 
1230 200 25 =: 2335 
Free Free 

0% 0% 
0.92 0.92 0.92 0.92 
1337 217 27 2538 

2 
11.0 
4.0 
0 
None None 
405 

1556 

1556 

41 

2.2 

94 

430 
663 27 = 1269'S: 1269 
0 27 0 0 
217 0 0 0 
1700 430 1700 1700 
0.39 0.06 0.75 0.75 
0 5 0 0 
0.0 13.9 0.0 0.0 

B 
0.1 


ICU Level of Service 
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VHB/ALB/BG 


2024 Build Condition 
Morning Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Condition 


10: Route 1A & Furlong St Morning Peak Hou 
¢ \ te 4 

LaneGroup WEL OWBR NBT NBR SBL_SBT 

Lane Configurations rf 4b +4 

Traffic Volume (vph) 0 40 1265 35 0 2445 

Future Volume (vph) 0 40 1265 35 0 2445 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 16 11 11 11 11 

Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1514 3159 0 0 3292 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1514 3159 0 0 3292 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 911 2394 546 

Travel Time (s) 20.7 54.4 12.4 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 #4092 60092 6092 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 238% 10% 11% 0% 6% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 43 = 1413 0 0 2658 

Sign Control Stop Free Free 


Area Type: Other 
Control Type: Unsignalized 
Intersection Capacity Utilization 70.9% 
Analysis Period (min) 15 


ICU Level of Service C 
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VHB/ALB/BG 


Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Condition 


10: Route 1A & Furlong St Morning Peak Hou 
an 

Movement WBL_WBR_ NBT NBR SBL_SBT 

Lane Configurations tf +b Sa 

Traffic Volume (veh/h) 0 40 1265 35 0 2445 

Future Volume (Veh/h) 0 40 1265 35 0 2445 

Sign Control Stop Free Free 

Grade 0% 0% 0% 

Peak Hour Factor 0.92 #4092 092 092 0.92 0.92 

Hourly flow rate (vph) 0 43 1375 38 0 2658 

Pedestrians 

Lane Width (ft) 

Walking Speed (ft/s) 

Percent Blockage 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 

Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 

pX, platoon unblocked 

vC, conflicting volume 2723 706 1413 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 2723 706 1413 

tC, single (s) 6.8 7.4 41 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 3.5 3.5 2.2 

pO queue free % 100 87 100 

cM capacity (veh/h) 17 333 489 

Volume Total 43 917 496 1329 1329 

Volume Left 0 0 0 0 0 

Volume Right 43 0 38 0 0 

cSH 333. 1700 1700 1700 1700 

Volume to Capacity 0.13 0.54 0.29 0.78 0.78 

Queue Length 95th (ft) 11 0 0 0 0 

Control Delay (s) 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lane LOS C 

Approach Delay (s) 17.4 0.0 0.0 

Approach LOS C 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


0.2 


70.9% 


15 


ICU Level of Service 
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HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
45: Bennington Street & Crescent Ave Morning Peak Hou 


rf \ ted 


Lane Configurations 5 id +h +4 
Traffic Volume (vph) 185 300 290 5 5 1085 
Future Volume (vph) 185 300 290 5 5 1085 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 1 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 1599 1403 3533 0 0 3354 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 1599 1403 3533 0 0 3354 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 817 1471 233 
Travel Time (s) 18.6 33.4 5.3 
Confl. Peds. (#/hr) 1 1 84 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 1% 3% 2% 0% 0% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 201 326 320 0 0 1184 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 50.5% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Condition 


45: Bennington Street & Crescent Ave Morning Peak Hou 
¢ \ ter» 

Movement WBL_WBR_ NBT NBR SBL_SBT 

Lane Configurations 5 Fd ah +4 

Traffic Volume (veh/h) 185 300 290 5 5 1085 

Future Volume (Veh/h) 185 300 290 5 5 = 1085 

Sign Control Stop Free Free 

Grade 0% 0% 0% 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 0.92 0.92 

Hourly flow rate (vph) 201 326 315 5 5 1179 

Pedestrians 84 1 1 

Lane Width (ft) 12.0 12.0 12.0 

Walking Speed (ft/s) 40 4.0 40 

Percent Blockage 7 0 0 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 

Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 233 

pX, platoon unblocked 

vC, conflicting volume 1002 245 404 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 1002 245 404 

tC, single (s) 6.8 7.0 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 3.5 3.3 2.2 

p0 queue free % 10 53 100 

cM capacity (veh/h) 223 699 1084 

Volume Total 201 326 210 110 398 786 

Volume Left 201 0 0 0 5 0 

Volume Right 0 326 0 5 0 0 

cSH 223 699 1700 1700 1084 1700 

Volume to Capacity 0.90 0.47 0.12 0.06 0.00 0.46 

Queue Length 95th (ft) 186 62 0 0 0 0 

Control Delay (s) 83.2 14.6 0.0 0.0 0.2 0.0 

Lane LOS IP B A 

Approach Delay (s) 40.7 0.0 0.1 

Approach LOS E 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


10.6 


50.5% 


15 


ICU Level of Service 
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HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


6: Route 1A & Boardman St 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 

Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 

Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 

Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Detector Phase 
Switch Phase 
Minimum Initial (s) 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 

Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 

Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Recall Mode 

Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 
vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 

LOS 

Approach Delay 
Approach LOS 
Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced v/c Ratio 


' ie 
¢ id 
230 25 240 
230 25 240 
1900 1900 1900 
12 10 10 
0% 
0 250 
0 1 
25 
0 1624 1436 
0.506 
0 859 =: 1436 
No 
30 
1355 
30.8 
7 
0.92 0.92 0.92 
100% 100% 100% 
5% 0% 5% 
0 0 0 
0% 
0 277 261 
Perm NA _ pttov 
4 45 
4 
4 4 45 
6.0 6.0 
12.0 12.0 
18.0 18.0 
9.0% 9.0% 
40 40 
2.0 2.0 
0.0 
6.0 
None None 
25.0 Sia) 
0.12 0.29 
2.59 0.64 
768.7 70.5 
0.0 0.0 
768.7 70.5 
F E 
430.0 
F 
~610 304 
#820 419 
1275 
250 
107 411 
0 0 
0 0 
0 0 
2.59 0.64 


1900 


tftp} f 
+4 id i t 
2370 140 205 ~=—- 1665 
2370 140 205 = 1665 
1900 1900 1900 1900 
11 11 11 11 
0% 0% 
500 380 
1 1 
25 
3355 1546 1728 3261 
0.950 
3355 1546 1728 3261 
Yes 
122 1 
30 30 
733 925 
16.7 21.0 
0.92 0.92 0.92 0.92 
100% 100% 100% 100% 
4% 1% 1% 5% 
0 0 0 8 
0% 0% 
2576 152 223 = 1832 
NA Prot Prot NA 
6 6 5 2 
6 6 5 2 
20.0 20.0 6.0 20.0 
27.0 27.0 13.5 31.0 
137.0 137.0 32.5 137.0 
68.3% 68.3% 16.2% 68.3% 
5.0 5.0 5.5 5.0 
2.0 2.0 2.0 2.0 
-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 
6.0 6.0 6.5 6.0 
Lag Lag Lead Lag 
Min Min None Min 
131.0 131.0 26.0 139.7 
0.65 0.65 0.13 0.70 
1.18 0.14 1.00 0.81 
116.8 3.4 142.6 25.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 
116.8 3.4 142.6 25.5 
F A lz Cc 
110.6 38.2 
F D 
~2126 14 300 837 
#2214 43 #497 1053 
653 845 
500 380 
2192 1052 224 2273 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1.18 0.14 1.00 0.81 


2024 Build Conditions 
Evening Peak Hou 


@/ 


Area Type: 
Cycle Length: 200.5 


Actuated Cycle Length: 200.5 


Natural Cycle: 150 


Control Type: Semi Act-Uncoord 


Maximum v/c Ratio: 2.59 


Intersection Signal Delay: 123.3 
Intersection Capacity Utilization 113.0% 


Other 


Intersection LOS: F 
ICU Level of Service H 
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Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 


2024 Build Conditions 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
Evening Peak Hou 


6: Route 1A & Boardman St 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _6: Route 1A & Boardman St 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


6: Route 1A & Boardman St 


> 

Lane Configurations 5 
Traffic Volume (vph) 80 
Future Volume (vph) 80 
Ideal Flow (vphpl) 1900 
Lane Width 10 
Total Lost time (s) 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 
Frt 1.00 
Fit Protected 0.95 
Satd. Flow (prot) 1668 
Fit Permitted 0.15 
Satd. Flow (perm 270 
Peak-hour factor, PHF 0.92 
Adj. Flow (vph) 87 
RTOR Reduction (vph) 0 
Lane Group Flow (vph) 87 
Confl. Peds. (#/hr) 7 
Confl. Bikes (#/hr) 

Heavy Vehicles (%) 1% 
Bus Blockages (#/hr, 0 
Turn Type Perm 
Protected Phases 

Permitted Phases 8 
Actuated Green, G (s) 26.0 
Effective Green, g (s) 26.0 


Actuated g/C Ratio 0.13 
Clearance Time (s) 
Vehicle Extension (s 
Lane Grp Cap (vph) 35 
v/s Ratio Prot 


vis Ratio Perm 0.32 
vic Ratio 2.49 
Uniform Delay, d1 87.2 
Progression Factor 1.00 
Incremental Delay, d2 745.7 
Delay (s) 833.0 
Level of Service F 
Approach Delay (s) 

Approach LOS 


HCM 2000 Control Delay 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 
Actuated Cycle Length (s) 
Intersection Capacity Utilization 
Analysis Period (min) 

c Critical Lane Group 


1476 
1.00 
1476 
0.92 
16 
80 
28 


6% 
0 
NA 


0.92 
92 

0 

0 


9% 
0 


128.4 
1.35 
200.5 
113.0% 
15 


0.92 
250 
0 
0 


5% 
0 
Perm 


“~ N\ a Ss 
4 rc i 
25 240 40 50 
25 240 40 50 

1900 1900 1900 1900 
10 10 12 11 

6.0 6.0 5.0 

1.00 1.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 

1.00 1.00 1.00 

1.00 0.85 1.00 

0.96 1.00 0.95 

1624 1436 1447 

0.51 1.00 0.95 

859 1436 1447 

0.92 092 092 0.92 

27 261 43 54 

0 0 0 0 
277 261 0 Ch 
7 1 

0% 5% 0% 37% 
0 0 0 0 
NA _ pttov Prot Prot 
4 45 1 1 

25.0 56.0 17.8 

25.0 56.0 18.8 

0.12 0.28 0.09 

6.0 6.0 
2.0 2.0 
107 401 135 
0.18 0.07 

c0.32 

2.59 0.65 0.72 

87.8 63.6 88.3 

1.00 1.00 1.00 

741.4 2.9 144 

829.1 66.5 102.4 

F E F 
459.2 
F 


HCM 2000 Level of Service 


Sum of lost time (s) 
ICU Level of Service 
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2024 Build Conditions 
Evening Peak Hou 


ter) ¢ 
+4 id \ + 
2370 140 205 ~—- 1665 20 
2370 140 205 = 1665 20 
1900 1900 1900 1900 1900 
11 11 11 11 12 
6.0 6.0 6.5 6.0 
0.95 1.00 1.00 0.95 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.85 1.00 1.00 
1.00 1.00 0.95 1.00 
3355 1546 1728 3261 
1.00 1.00 0.95 1.00 
3355-1546 = 1728 =~ 3261 
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
2576 152 223 ~=—- 1810 22 
0 42 0 0 0 
2576 110 223 = 1832 0 
1 
1 
4% 1% 1% 5% 11% 
0 0 0 8 0 
NA Prot Prot NA 
6 6 5 2 
130.0 130.0 25.0 138.7 
131.0 131.0 26.0 139.7 
0.65 0.65 0.13 0.70 
7.0 7.0 75 7.0 
4.0 4.0 2.0 4.0 
2192 1010 224 2272 
c0.77 0.07 c0.13 c0.56 
1.18 0.11 1.00 0.81 
34.8 13.0 87.2 21.0 
1.00 1.00 1.00 1.00 
84.0 0.1 58.5 2.3 
118.8 13.0 145.7 23.3 
F B F Cc 
112.5 36.6 
F D 
F 
19.5 
H 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
9: Route 1A & Jughandle Evening Peak Hou 


A weryerrtn trvd # 


Lane Configurations & +b Ah 

Traffic Volume (vph) 130 10 5 0 0 0 0 2440 0 0 1900 0 
Future Volume (vph) 130 10 5 0 0 0 0 2440 0 0 1900 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 16 16 16 12 12 12 11 11 11 11 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1855 0 0 0 0 0 3355 0 0 3355 0 
Fit Permitted 0.957 

Satd. Flow (perm) 0 1855 0 0 0 0 0 3355 0 0 3355 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 2 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 122 363 405 225 

Travel Time (s) 2.8 8.3 9.2 5.1 

Confl. Peds. (#/hr) 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 #092 092 092 092 092 092 O92 092 092 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 5% 88% 0% 2% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 157 0 0 0 0 0 2652 0 0 2065 0 
Turn Type Perm NA NA NA 
Protected Phases 2 1 1 
Permitted Phases 2 

Detector Phase 2 2 1 1 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 10.0 20.0 20.0 
Minimum Split (s) 16.0 16.0 27.0 27.0 

Total Split (s) 36.0 36.0 55.0 55.0 

Total Split (%) 39.6% 39.6% 60.4% 60.4% 

Yellow Time (s) 4.0 4.0 5.0 5.0 

All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 7.0 7.0 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None Max Max 

Act Effct Green (s) 12.6 48.1 48.1 

Actuated g/C Ratio 0.17 0.65 0.65 

vic Ratio 0.49 1.21 0.94 

Control Delay 32.8 117.4 23.5 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 32.8 117.4 23.5 

LOS C [F C 
Approach Delay 32.8 117.4 23.5 
Approach LOS Cc E Cc 

Queue Length 50th (ft) 65 ~785 377 

Queue Length 95th (ft) 118 #1005 #688 

Internal Link Dist (ft) 42 283 325 145 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 757 2188 2188 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.21 1.21 0.94 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 91 

Actuated Cycle Length: 73.7 
Natural Cycle: 100 

Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.21 


Intersection Signal Delay: 74.9 Intersection LOS: E 
Intersection Capacity Utilization 86.6% ICU Level of Service E 
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VHB/ALB/BG 11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 


9: Route 1A & Jughandle Evening Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 9: Route 1A & Jughandle 
Hess —p2 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
9: Route 1A & Jughandle Evening Peak Hou 


Awryerrt Kea terry 4 
Movement CEBL EBT _EBR__WBL__WBT WBA  NBL__NBT NBR  SBL__SBT__ SBR 
Lane Configurations & aD Sina 
Traffic Volume (vph) 130 10 5 0 0 0 0 2440 0 0 1900 0 
Future Volume (vph) 130 10 5 0 0 0 0 2440 0 0 1900 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 16 16 16 12 12 12 11 11 11 11 11 11 
Total Lost time (s) 6.0 7.0 7.0 
Lane Util. Factor 1.00 0.95 0.95 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 1.00 1.00 
Fit Protected 0.96 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1854 3355 3355 
Fit Permitted 0.96 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm 1854 8355 3355 
Peak-hour factor, PHF 0.92 092 O92 092 O92 092 O92 092 O92 092 092 0.92 
Adj. Flow (vph) 141 11 5 0 0 0 0 2652 0 0 2065 0 
RTOR Reduction (vph) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 155 0 0 0 0 0 2652 0 0 2065 0 
Confl. Peds. (#/hr) 1 
Heavy Vehicles (% 5% 88% 0% 2% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 4% 0% 
Turn Type Perm NA NA NA 
Protected Phases 2 1 1 
Permitted Phases 2 
Actuated Green, G (s) 12.6 48.1 48.1 
Effective Green, g (s) 12.6 48.1 48.1 
Actuated g/C Ratio 0.17 0.65 0.65 
Clearance Time (s) 6.0 7.0 7.0 
Vehicle Extension (s 4.0 4.0 40 
Lane Grp Cap (vph) 316 2189 2189 
v/s Ratio Prot 0.79 0.62 
v/s Ratio Perm 0.08 
vic Ratio 0.49 1.21 0.94 
Uniform Delay, d1 27.7 12.8 11.6 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 1.6 99.7 9.9 
Delay (s) 29.3 112.5 21.4 
Level of Service C F C 
Approach Delay (s) 29.3 0.0 112.5 21.4 
Approach LOS C A E C 
HCM 2000 Control Delay 71.2 HCM 2000 Level of Service E 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.06 
Actuated Cycle Length (s) 73.7 Sum of lost time (s) 13.0 
Intersection Capacity Utilization 86.6% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Evening Peak Hou 


> yy FF TN PF 


Lane Configurations +> 3 +44 

Traffic Volume (vph) 1420 195 30 310 = 1485 0 0 
Future Volume (vph) 1420 195 30 310 = 1485 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 11 11 12 9 11 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 500 130 0 0 
Storage Lanes 0 1 0 0 
Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 4841 0 0 1498 4951 0 0 
Fit Permitted 0.950 

Satd. Flow (perm) 4841 0 0 1496 4951 0 0 
Right Turn on Red Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 80 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 1857 345 

Travel Time (s) 13.0 42.2 78 

Confl. Peds. (#/hr) 8 8 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 1% 4% 3% 9% 1% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 2 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 1755 0 0 370 = 1614 0 0 
Turn Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Detector Phase 2 1 1 12 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 

Minimum Split (s) 13.0 13.0 13.0 

Total Split (s) 24.0 17.0 17.0 

Total Split (%) 58.5% 41.5% 41.5% 

Yellow Time (s) 3.5 3.5 3.5 

All-Red Time (s) 5) 1) 1.5 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 5.0 

Lead/Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Min None None 

Act Effct Green (s) 19.0 12.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.29 1.00 

vic Ratio 0.77 0.84 0.33 

Control Delay 11.5 36.3 0.2 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 11.5 36.3 0.2 

LOS B D A 

Approach Delay 11.5 6.9 

Approach LOS B A 

Queue Length 50th (ft) 105 79 0 

Queue Length 95th (ft) 150 #196 0 

Internal Link Dist (ft) 492 1777 265 

Turn Bay Length (ft) 130 

Base Capacity (vph) 2286 438 4951 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.77 0.84 = 0.33 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 41 

Actuated Cycle Length: 41 

Natural Cycle: 45 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 0.84 


Intersection Signal Delay: 9.1 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 59.1% ICU Level of Service B 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 


11: Route 1A on-ramp & Route 145 Evening Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 11: Route 1A on-ramp & Route 145 
Fo: —rn2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
11: Route 1A on-ramp & Route 145 Evening Peak Hou 


> wy &F F TN 
Movement EBT _EBRWBU__WBL_WBT_ NBL NBR 


Lane Configurations +> BR +44 

Traffic Volume (vph) 1420 195 30 310 1485 0 0 
Future Volume (vph) 1420 195 30 310 = 1485 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 11 11 12 9 11 12 12 
Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.91 1.00 0.91 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.98 1.00 1.00 

Fit Protected 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 4840 1498 4951 

Fit Permitted 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 4840 1498 4951 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 1543 212 30 337-1614 0 0 
RTOR Reduction (vph) 43 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 1712 0 0 370 = 1614 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 8 8 

Heavy Vehicles (%) 1% 4% 3% 9% 1% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr 0 0 0 0 2 0 0 
Turn Type NA Prot Prot NA 

Protected Phases 2 1 1 12 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 19.0 12.0 41.0 

Effective Green, g (s) 19.0 12.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.29 1.00 

Clearance Time (s) 5.0 5.0 

Vehicle Extension (s 2.0 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 2242 438 4951 

v/s Ratio Prot 0.35 0.25 0.33 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.76 0.84 0.33 

Uniform Delay, d1 9.1 13.6 0.0 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 1.4 13.4 0.0 

Delay (s) 10.6 27.0 0.0 

Level of Service B Cc A 

Approach Delay (s) 10.6 5.0 0.0 
Approach LOS B A A 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 76 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.79 

Actuated Cycle Length (s) 41.0 Sum of lost time (s) 10.0 
Intersection Capacity Utilization 59.1% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 


AarynerrySterb eu sy 


Lane Configurations dt rid Hh b sna tf +#b Lid 

Traffic Volume (vph) 15 245 10 835 460 110 80 1055 1235 445 10 5 135 20 
Future Volume (vph) 15 245 10 835 460 110 80 1055 1235 445 10 5 135 20 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 50 0 0 0 0 0 0 0 
Storage Lanes 1 1 2 0 1 0 1 0 
Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3328 1816 3502 1775 0 0 3574 1706 3951 0 0 1754 0 
Fit Permitted 0.997 0.950 0.958 

Satd. Flow (perm) 0 3327 1816 3447 1775 0 0 3574 1706 3951 0 0 1754 0 
Right Turn on Red Yes No Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 126 100 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 485 572 480 673 302 

Travel Time (s) 11.0 13.0 10.9 15.3 6.9 

Confl. Peds. (#/hr) 4 U i 2 4 1 2 a 
Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 420.92 4600.92 06092) 0.92—i92 92929292 9292S. 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 11% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 282 11 908 707 0 0 1147 1342 500 0 0 169 0 
Turn Type Split NA Prot Split NA NA custom NA Prot 
Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 7 
Permitted Phases 

Detector Phase 4 4 4 3 3 6 23 2 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 
Minimum Split (s) 20.0 200 200 280 28.0 15.0 20.0 20.0 

Total Split (s) 22.0 220 220 420 42.0 57.0 57.0 21.5 

Total Split (%) 15.4% 15.4% 15.4% 29.5% 29.5% 40.0% 40.0% 15.1% 

Yellow Time (s) 4.0 4.0 40 3.0 3.0 4.0 4.0 3.5 

All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 BS) 
Lead/Lag Lag Lag Lag Lead Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None None None Min Min None 

Act Effct Green (s) 15.6 156 37.0 37.0 61.0 93.0 51.0 15.8 

Actuated g/C Ratio 0.11 0.11 0.26 © 0.26 0.36 0.66 0.36 0.11 

vic Ratio 0.77 ~©0.04 ~—s 0.99 1.53 0.89 1.16 0.35 0.87 

Control Delay 76.4 0.2 80.4 284.8 62.9 107.2 34.2 99.8 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 76.4 0.2 804 284.8 62.9 107.2 34.2 99.8 

LOS E A [F E D lr Cc [F 
Approach Delay 73.6 169.8 82.2 34.2 99.8 
Approach LOS E lP IP C E 

Queue Length 50th (ft) 135 0 436 ~917 527 ~1449 178 157 

Queue Length 95th (ft) #191 0 #581 #1161 #630 #1720 228 #288 

Internal Link Dist (ft) 405 492 400 593 222 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 375 316 913 462 1285 1153 = 1421 197 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.75 0.03 0.99 1.53 0.89 1.16 = 0.35 0.86 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 142.5 

Actuated Cycle Length: 141.8 

Natural Cycle: 150 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 1.53 


Intersection Signal Delay: 105.5 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 101.0% ICU Level of Service G 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street 


bio. Fos ons \oo7 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


31: Route 16 & Winthrop Avenue/Route 145 & Harris Street Evening Peak Hou 
Jay F ew 4 1 ee GS 

Movement == CEBL EBT __EBR__WBL__WBT WBR WBR2 NBT NBR SBT SBR SBA2__SEL__SER_ 

Lane Configurations q+ fr *F b +4 tf +#b yf 

Traffic Volume (vph) 15 245 10 835 460 110 80 1055 1235 445 10 5 135 20 

Future Volume (vph) 15 245 10 835 460 110 80 1055 1235 445 10 5 135 20 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 12 10 16 12 12 12 12 12 14 16 12 12 12 12 

Total Lost time (s) 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.5 

Lane Util. Factor 0.95 1.00 0.97 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 0.85 1.00 0.96 1.00 0.85 1.00 0.98 

Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 

Satd. Flow (prot) 3328 1816 3502 1776 3574 1706 = 3952 1756 

Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 

Satd. Flow (perm 3328-1816 ~—-3502_—sai1776 8574 1706 _—:3952 1756 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 16 266 11 908 500 120 87 361147 1342 484 11 5 147 22 

RTOR Reduction (vph) 0 0 10 0 0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 282 1 908 707 0 0 1147 = 1308 499 0 0 169 0 

Confl. Peds. (#/hr) 4 T v4 2 4 1 2 7 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 11% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr 1 

Turn Type Split NA Prot Split NA NA custom NA Prot 

Protected Phases 4 4 4 3 3 6 23 2 7 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 14.6 146 360 36.0 50.0 93.0 50.0 14.8 

Effective Green, g (s) 15.6 156 37.0 37.0 51.0 94.0 51.0 15.8 

Actuated g/C Ratio 0.11 0.11 0.26 = 0.26 0.36 60.66 0.36 0.11 

Clearance Time (s) 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.5 

Vehicle Extension (s 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Lane Grp Cap (vph) 365 199 913 463 1284 = 1130 = 1420 195 

v/s Ratio Prot c0.08 0.00 0.26 ~=—c0.40 0.32 ~ c0.77 0.13 c0.10 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 0.77 ~—0.01 0.99 1.53 0.89 1.16 = 0.35 0.87 

Uniform Delay, d1 61.4 56.2 523 525 429 240 33.3 62.0 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 9.8 0.0 28.3 247.9 8.3 81.2 0.2 30.8 

Delay (s) 71.2 56.3 80.6 300.4 61.1 105.2 33.5 92.8 

Level of Service E E F IF D Fi Cc F 

Approach Delay (s) 70.6 176.8 80.3 33.5 92.8 

Approach LOS E [F [F C F 

HCM 2000 Control Delay 106.3 HCM 2000 Level of Service lF 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.22 

Actuated Cycle Length (s) 141.9 Sum of lost time (s) 22.5 

Intersection Capacity Utilization 101.0% ICU Level of Service G 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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2024 Build Conditions 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Evening Peak Hou 
$s Ay, A NN 


Lane Configurations 5 +44 BD 5 rid 
Traffic Volume (vph) 5 (Ono Oaen095 215 105 245 
Future Volume (vph) 5 275 =1875 = 1095 215 105 245 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 11 11 11 12 15 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 120 0 0 150 
Storage Lanes 1 0 1 1 
Taper Length (ft) 25 25 
Satd. Flow (prot) 0 1728 4951 4848 0 1947 1509 
Fit Permitted 0.950 0.950 
Satd. Flow (perm) 0 1728 4951 4848 0 1947 1509 
Right Turn on Red Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 40 266 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 1857 236 865 
Travel Time (s) 42.2 5.4 19.7 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 0.92 092 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 1% 0% 2% 7% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 304. «1495 = 1424 0 114 266 

Turn Type Prot Prot NA NA Prot Prot 

Protected Phases 5 5 235 23 7 7 2 3 9 
Permitted Phases 

Detector Phase 5 5 235 23 7 7 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 20.0 20.0 20.0 8.0 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 26.0 260 260 130 22.0 
Total Split (s) 21.0 21.0 26.0 26.0 27.0 24.0 22.0 
Total Split (%) 17.5% 17.5% 21.7% 21.7% 23% 20% 18% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 4.0 40 4.0 40 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 5.0 5.0 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode None None Min Min Min None None 
Act Effct Green (s) 18.2 68.7 47.5 21.2 21.2 

Actuated g/C Ratio 0.17 0.64 0.44 0.20 0.20 

vic Ratio 1.03 0.47 0.65 0.30 0.52 

Control Delay 106.7 11.7 26.2 41.4 9.2 

Queue Delay 0.0 0.2 5.2 0.5 0.0 

Total Delay 106.7 11.9 31.4 42.0 9.2 

LOS F B Cc D A 

Approach Delay 27.9 31.4 19.0 

Approach LOS C C B 

Queue Length 50th (ft) 190 131 212 60 0 

Queue Length 95th (ft) #460 292 363 135 76 

Internal Link Dist (ft) 1777 156 785 

Turn Bay Length (ft) 120 150 

Base Capacity (vph) 294 = 3183S 2176 386 512 

Starvation Cap Reductn 0 0 680 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 731 0 88 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.03 0.61 0.95 0.38 = 0.52 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 120 

Actuated Cycle Length: 106.8 
Natural Cycle: 150 

Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.75 


Intersection Signal Delay: 28.4 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 69.0% ICU Level of Service C 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 


38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Evening Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd 


#38 +39 #38 +39 #38 +39 


“ Bo = Tn = Vos 4 Fos bhos 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Conditions 


38: Route 145/Winthrop Ave & N Shore Rd Evening Peak Hou 
Ss Ft we Oe & WS oe 

Movement CEBU OEBL__EBT WET WSR SBL_ SBR 

Lane Configurations RB 44 FMD 5 rid 

Traffic Volume (vph) 5 (Ono Oaen095 215 105 245 

Future Volume (vph) 5 275 = =61875 = 1095 215 105 245 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 12 11 11 11 12 15 12 

Total Lost time (s) 3.0 40 4.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.91 0.91 1.00 1.00 

Frt 1.00 1.00 0.98 1.00 0.85 

Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 1728 4951 4850 1947 1509 

Fit Permitted 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (perm 1728 4951 _—_‘ 4850 1947___ 1509 

Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 5 299 1495 1190 234 114 266 

RTOR Reduction (vph) 0 0 0 22 0 0 214 

Lane Group Flow (vph) 0 304. 1495 1402 0 114 52 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 1% 0% 2% 7% 

Bus Blockages (#/hr, 0 0 2 0 0 0 0 

Turn Type Prot Prot NA NA Prot Prot 

Protected Phases 5 3 295 23 7 if 

Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 17.2 68.6 46.4 20.2 20.2 

Effective Green, g (s) 18.2 67.6 48.4 21.2 21.2 

Actuated g/C Ratio 0.17 0.62 0.44 0.19 0.19 

Clearance Time (s) 4.0 6.0 6.0 

Vehicle Extension (s 3.0 4.0 40 

Lane Grp Cap (vph) 288 3064 2149 377 292 

v/s Ratio Prot c0.18 0.30 0.29 c0.06 0.03 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 1.06 0.49 0.65 0.30 0.18 

Uniform Delay, d1 45.5 114 238 37.7 36.7 

Progression Factor 1.00 1.00 1.03 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 68.4 0.2 0.7 0.6 0.4 

Delay (s) 113.9 Hb a2 38.3 37.1 

Level of Service F B C D D 

Approach Delay (s) 28.8 25.2 37.5 

Approach LOS C C D 

HCM 2000 Control Delay 28.3 HCM 2000 Level of Service Cc 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.64 

Actuated Cycle Length (s) 109.2 Sum of lost time (s) 20.0 

Intersection Capacity Utilization 69.0% ICU Level of Service C 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 


\\hb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\B_PM_Phase1Waiver.syn 


VHB/ALB/BG 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 


FA+ry © wr TX A fF e+ 4 4 


Lane Configurations +4 rid BR +46 Li rid rid 

Traffic Volume (vph) 0 1250 230 5 155 945 5 360 0 485 0 0 5 

Future Volume (vph) 0 1250 230 5 155 945 5 360 0 485 0 0 5 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 11 11 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 100 0 0 100 0 0 

Storage Lanes 0 1 1 0 1 1 0 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3455 1546 0 1624 4947 0 3236 0.1599 0 0 1826 

Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 3455 1546 0 1624 4947 0 3236 0.1599 0 0 1826 

Right Turn on Red No Yes No No 

Satd. Flow (RTOR) 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 236 635 1415 589 

Travel Time (s) 5.4 14.4 32.2 13.4 

Confl. Peds. (#/hr) 3 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 #2092 092 092 092 092 092 092 0.92 092 0.92 092 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1359 250 0 173 = 1032 0 391 0 527 0 0 5 

Turn Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 

Protected Phases 27 27 5 5 257 38 3 2 7 9 
Permitted Phases 3 

Detector Phase 27 27 5 5 257 3 3 3 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 8.0 8.0 8.0 20.0 20.0 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 260 260 22.0 
Total Split (s) 21.0 21.0 24.0 24.0 240 27.0 260 22.0 
Total Split (%) 17.5% 17.5% 20.0% 20.0% 20.0% 238% 22% 18% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 40 40 40 40 40 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 4.0 4.0 40 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead Lag Lead 
Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode None None None None None Min Min None 
Act Effct Green (s) 495 47.5 182 69.3 20.2 20.2 20.2 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.44 0.17 0.65 0.19 0.19 0.19 

vic Ratio 0.85 0.36 0.63 0.32 0.64 1.75 0.01 

Control Delay 33.2 26.5 54.5 6.6 47.0 377.4 40.6 

Queue Delay 48.1 44 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 81.2 31.0 54.5 6.8 47.0 377.4 40.6 

LOS iP C D A D Fi D 

Approach Delay 73.4 13.6 236.7 40.6 

Approach LOS E B F D 

Queue Length 50th (ft) 263 85 100 72 114 ~475 3 

Queue Length 95th (ft) #659 184 #228 87 204 #851 15 

Internal Link Dist (ft) 156 555 1335 509 

Turn Bay Length (ft) 100 100 

Base Capacity (vph) 1600 687 276 = 3208 612 302 345 

Starvation Cap Reductn 509 357 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 1104 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.25 0.76 0.63 0.49 0.64 1.75 0.01 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 120 

Actuated Cycle Length: 106.8 
Natural Cycle: 150 

Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum v/c Ratio: 1.75 


Intersection Signal Delay: 94.2 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 83.4% ICU Level of Service E 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 


39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


$38 $39 $38 $39 #38 $39 338 $39 
= -_—+_ -_ 1 
“ =sP07 —> 02 = Vo #4, Fos fos 


Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 


FA+ry © wr TX A fF re 4 4 


Lane Configurations +4 Fl BR +45 Li Fl Fl 
Traffic Volume (vph) 0 1250 230 5 155 945 5 360 0 485 0 0 5 
Future Volume (vph) 0 = 1250 230 5 155 945 5 360 0 485 0 0 5 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 11 11 12 ) 11 12 10 12 12 12 12 16 
Total Lost time (s) 4.0 6.0 3.0 40 40 40 40 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 1.00 0.91 0.97 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Flpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.85 0.86 
Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3455 = 1546 1624 4948 3236 1599 1826 
Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm 3455-1546 1624 4948 8236 1599 1826 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1359 250 5 168 1027 5 391 0 527 0 0 5 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 1359 250 0 173 1032 0 391 0 527 0 0 5 
Confl. Peds. (#/hr) 3 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Turn Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 
Protected Phases 27 27 5 5. 257 3 3 

Permitted Phases 38 
Actuated Green, G (s) 47.4 47.4 17.2 64.6 19.2 19.2 19.2 
Effective Green, g (s) 49.4 47.4 18.2 68.6 20.2 20.2 20.2 
Actuated g/C Ratio 0.45 0.43 0.17 0.63 0.18 0.18 0.18 
Clearance Time (s) 4.0 5.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s 3.0 4.0 4.0 4.0 
Lane Grp Cap (vph) 1562 671 270 ~=—- 3108 598 295 337 
v/s Ratio Prot 0.39 0.16 c0.11 0.21 0.12 0.33 

v/s Ratio Perm 0.00 
vic Ratio 0.87 0.37 0.64 0.33 0.65 1.79 0.01 
Uniform Delay, 1 27.0 20.9 42.4 9.5 41.3 44.5 36.4 
Progression Factor 1.01 1.13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 5.2 0.4 Sal 0.1 2.8 367.3 0.0 
Delay (s) 32.6 24.1 47.6 9.6 444 411.8 36.4 
Level of Service Cc Cc D A D E D 
Approach Delay (s) 31.3 15.1 255.2 36.4 
Approach LOS C B lF D 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 81.1 HCM 2000 Level of Service lF 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.06 

Actuated Cycle Length (s) 109.2 Sum of lost time (s) 24.0 

Intersection Capacity Utilization 83.4% ICU Level of Service E 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
44: Bennington Street & Saratoga Street/Saratoga Evening Peak Hou 


A werynerrXn trrvid # 


Lane Configurations & 5 ¢ rid ¢ il 7] b 

Traffic Volume (vph) 70 230 15 300 180 210 35 300 605 125 240 80 

Future Volume (vph) 70 230 15 300 180 210 35 300 605 125 240 80 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 12 12 12 10 16 12 10 12 12 10 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 150 250 305 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 0 1 0 0 1 1 0 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1437 0 1484 1409 1569 0 1530 1275 1624 1481 0 

Fit Permitted 0.843 0.950 0.987 0.927 0.281 

Satd. Flow (perm) oO 1192 0 1460 1403 1569 0 1413 1275 462 1481 0 

Right Turn on Red Yes Yes No Yes 

Satd. Flow (RTOR) 2 228 11 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 1166 677 476 1736 

Travel Time (s) 26.5 15.4 10.8 39.5 

Confl. Peds. (#/hr) 92 18 18 92 69 48 48 69 

Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 092 092 092 092 092 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 7% 4% 1% 4% 7% 5% 2% 4% 2% 0% 0% 0% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 1 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 21% 

Lane Group Flow (vph) 0 342 0 258 264 228 0 364 658 136 348 0 

Turn Type Perm NA Split NA Prot Perm NA pttov D.P+P NA 

Protected Phases 5 1 1 1 7 17 6 67 2 
Permitted Phases 5 if 7 

Detector Phase 5 5 1 1 1 7 if U7 6 67 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 40 1.0 
Minimum Split (s) 37.0 37.0 30.0 30.0 30.0 13.0 13.0 8.0 26.0 
Total Split (s) 41.0 41.0 32.0 32.0 320 37.0 37.0 10.0 30.0 
Total Split (%) 27.3% 27.3% 21.3% 21.3% 21.3% 24.7% 24.7% 6.7% 20% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
All-Red Time (s) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 40 

Lead/Lag Lead Lead Lead Lead Lead Lag Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode Max Max Max Max Max C-Max C-Max None None 
Act Effct Green (s) 35.0 26.0 26.0 26.0 464 774 534 57.4 

Actuated g/C Ratio 0.23 0.17 017 0.17 0.31 0.52 036 0.38 

vic Ratio 1.23 1.00 1.08 0.50 083 1.00 0.65 0.61 

Control Delay 175.9 117.7 137.5 10.2 66.6 72.1 54.0 44.6 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 175.9 117.7. 137.5 10.2 66.6 72.1 54.0 44.6 

LOS IP [F F B E E D D 

Approach Delay 175.9 92.0 70.2 47.2 

Approach LOS IP IP E D 

Queue Length 50th (ft) ~410 ~270 = ~303 0 ~394 ~757 100 296 

Queue Length 95th (ft) #616 #468 © #498 a #601 #1003 #192 421 

Internal Link Dist (ft) 1086 597 396 1656 

Turn Bay Length (ft) 250 305 

Base Capacity (vph) 279 257 244 460 437 657 210 573 

Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.23 1.00 1.08 0.50 0.83 1.00 065 0.61 

Intersection Summary 
Area Type: CBD 


Cycle Length: 150 

Actuated Cycle Length: 150 

Offset: 0 (0%), Referenced to phase 7:NBSB, Start of Green 

Natural Cycle: 145 

Control Type: Actuated-Coordinated 

Maximum v/c Ratio: 1.23 

Intersection Signal Delay: 86.1 Intersection LOS: F 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 


44: Bennington Street & Saratoga Street/Saratoga Evening Peak Hou 
Intersection Capacity Utilization 105.3% ICU Level of Service G 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 44: Bennington Street & Saratoga Street/Saratoga 


Wo 1 So? 05 proc Yho7 
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Lanes, Volumes, Timings 
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11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Conditions 


44: Bennington Street & Saratoga Street/Saratoga Evening Peak Hou 
Faye = &S Ft eS 1 

Movement EBL EBT __EBR__WBL__WBT WBA NBL NBT NBR  SBL__SBT_ SBR 

Lane Configurations & yj ¢ Fil ¢ Fl yj b 

Traffic Volume (vph) 70 230 15 300 180 210 35 300 605 125 240 80 

Future Volume (vph) 70 230 15 300 180 210 35 300 605 125 240 80 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width 12 12 12 12 10 16 12 10 12 12 10 12 

Total Lost time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 40 4.0 

Lane Util. Factor 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 = 1.00 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 

Fipb, ped/bikes 0.97 1.00 = 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 

Frt 0.99 1.00 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.96 

Fit Protected 0.99 0.95 0.99 1.00 0.99 1.00 0.95 1.00 

Satd. Flow (prot) 1398 1484 «1409 = 1569 1519 1275 1611 1493 

Fit Permitted 0.84 0.95 0.99 1.00 0.93 1.00 0.28 1.00 

Satd. Flow (perm 1191 1484-1409 ~—«1569 1415 1275 477__ 1493 

Peak-hour factor, PHF 0.92 092 O92 092 O92 092 O92 092 092 092 092 0.92 

Adj. Flow (vph) 76 250 16 326 196 228 38 326 658 136 261 87 

RTOR Reduction (vph) 0 2 0 0 0 188 0 0 0 0 7 0 

Lane Group Flow (vph) 0 340 0 258 264 40 0 364 658 136 341 0 

Confl. Peds. (#/hr) 92 18 18 92 69 48 48 69 

Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Heavy Vehicles (%) 7% 4% 1% 4% 7% 5% 2% 4% 2% 0% 0% 0% 

Parking (#/hr 1 1 1 1 1 

Turn Type Perm NA Split NA Prot Perm NA  pttov D.P+P NA 

Protected Phases 5 1 1 1 7 17 6 67 

Permitted Phases 5 7 7 

Actuated Green, G (s) 35.0 26.0 26.0 26.0 448 758 508 548 

Effective Green, g (s) 35.0 26.0 26.0 26.0 44.8 70.8 50.8 54.8 

Actuated g/C Ratio 0.23 0.17 017 0.17 0.30 047 0.34 0.37 

Clearance Time (s) 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 

Vehicle Extension (s 4.0 4.0 40 4.0 4.0 2.0 

Lane Grp Cap (vph) 277 257 244 271 422 601 206 545 

v/s Ratio Prot 0.17 0.19 0.03 c0.52 0.03 0.23 

v/s Ratio Perm 0.29 0.26 0.20 

vic Ratio 1.23 1.00 1.08 0.15 0.86 1.09 0.66 0.63 

Uniform Delay, d1 57.5 62.0 62.0 526 49.7 396 438 39.2 

Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Incremental Delay, d2 130.6 57.1 81.1 11 20.2 65.3 6.0 1.6 

Delay (s) 188.1 119.1 143.1 53.7 69.9 1049 498 40.8 

Level of Service F F F D E F D D 

Approach Delay (s) 188.1 107.7 92.4 43.3 

Approach LOS F F E D 

HCM 2000 Control Delay 100.3 HCM 2000 Level of Service F 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.00 

Actuated Cycle Length (s) 150.0 Sum of lost time (s) 25.0 

Intersection Capacity Utilization 105.3% ICU Level of Service G 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Evening Peak Hou 


A arynerrrn trv # 


Lane Configurations ¢ rid 5 b ¢ rid 

Traffic Volume (vph) 7 275 250 0 0 0 355 355 85 35 185 135 

Future Volume (vph) 75 275 250 0 0 0 355 355 85 35 185 135 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 50 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 1 0 0 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1665 1319 0 0 0 1501 1599 0 0 1668 1253 

Fit Permitted 0.989 0.268 0.868 

Satd. Flow (perm) 0 1665 1319 0 0 0 423 1599 0 0 1460 1236 

Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 124 12 147 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 988 531 233 338 

Travel Time (s) 22.5 12.1 5.3 77 

Confl. Peds. (#/hr) 

Confl. Bikes (#/hr) 1 1 

Peak Hour Factor 0.92 #092 092 092 092 092 092 092 O92 092 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 3% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Parking (#/hr) 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 381 272 0 0 0 386 478 0 0 239 147 

Turn Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 3 
Permitted Phases 6 6 6 

Detector Phase 4 4 4 2 26 6 6 6 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 
Minimum Split (s) 11.0 11.0 11.0 12.0 10.0 10.0 10.0 26.0 
Total Split (s) 41.0 41.0 41.0 31.0 25.0 25.0 25.0 26.0 
Total Split (%) 33.3% 33.3% 33.3% 25.2% 20.3% 20.3% 20.3% 21% 
Yellow Time (s) 4.0 4.0 4.0 5.0 40 4.0 40 40 
All-Red Time (s) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) -2.0 -2.0 -1.0 -2.0 0.0 

Total Lost Time (s) 4.0 4.0 6.0 3.0 5.0 
Lead/Lag Lead Lag Lag Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Recall Mode None None None Min Max Max Max — None 
Act Effct Green (s) 82.4 32.4 44.1 50.1 22.0 20.0 

Actuated g/C Ratio 0.27 0.27 0.37 = 0.42 019 0.17 

vic Ratio 0.84 ~—:0.60 1.00 0.70 0.88 0.45 

Control Delay 57.5 25.6 79.4 35.0 79.9 11.8 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 57.5 25.6 79.4 35.0 79.9 11.8 

LOS E C E Cc E B 
Approach Delay 44.2 54.8 53.9 

Approach LOS D D D 

Queue Length 50th (ft) 275 97 ~269 303 186 

Queue Length 95th (ft) 397 190 #477 444 #345 61 

Internal Link Dist (ft) 908 451 153 258 

Turn Bay Length (ft) 50 

Base Capacity (vph) 520 497 385 682 271 330 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.73 0.55 1.00 0.70 0.88 0.45 
Intersection Summary 
Area Type: CBD 


Cycle Length: 123 

Actuated Cycle Length: 118.6 

Natural Cycle: 90 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 1.00 


Intersection Signal Delay: 51.0 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 71.8% ICU Level of Service C 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 


46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Evening Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue 


“To0 ¥o< oo: hos 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Conditions 


46: Bennington Street/State Road & Winthrop Avenue /Winthrop Avenue Evening Peak Hou 
Fay GF H&S fF es 1 
Movement SC EBL__CEBT __CEBR_WBL__WBT_ WBR__NBL__NBT NBR SBL__SBT_ SBR 
Lane Configurations ¢ rid 5 b ¢ rid 
Traffic Volume (vph) 7 275 250 0 0 0 355 355 85 35 185 135 
Future Volume (vph) 75 275 250 0 0 0 355 355 85 35 185 135 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 12 10 12 12 12 10 11 12 12 12 12 
Total Lost time (s) 40 40 6.0 6.0 3.0 5.0 
Lane Util. Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 0.97 1.00 0.85 
Fit Protected 0.99 1.00 0.95 1.00 0.99 1.00 
Satd. Flow (prot) 1666 ©1319 1501 1599 1668 1236 
Fit Permitted 0.99 1.00 0.27 1.00 0.87 1.00 
Satd. Flow (perm 1666 _—*1319 424 __ 1599 1459 _:1236 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 82 299 272 0 0 0 386 386 92 38 201 147 
RTOR Reduction (vph) 0 0 90 0 0 0 0 7 0 0 0 122 
Lane Group Flow (vph) 0 381 182 0 0 0 386 471 0 0 239 25 
Confl. Bikes (#/hr) 1 1 
Heavy Vehicles (%) 0% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 3% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Parking (#/hr 1 1 
Turn Type Split NA Prot D.P+P NA Perm NA Perm 
Protected Phases 4 4 4 2 26 6 
Permitted Phases 6 6 6 
Actuated Green, G (s) 30.4 30.4 44.0 51.0 20.0 20.0 
Effective Green, g (s) 32.4 82.4 46.0 52.0 22.0 20.0 
Actuated g/C Ratio 0.27 0.27 0.39 0.44 0.19 0.17 
Clearance Time (s) 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Lane Grp Cap (vph) 455 360 392 702 271 208 
v/s Ratio Prot 0.23 0.14 c0.21 0.29 
v/s Ratio Perm c0.17 0.16 0.02 
vic Ratio 0.84 0.51 0.98 0.67 0.88 0.12 
Uniform Delay, d1 40.5 36.2 30.8 26.4 46.9 41.7 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 12.6 11 411 2.5 31.2 1.2 
Delay (s) 53.2 37.4 71.9 28.9 78.2 42.9 
Level of Service D D E C E D 
Approach Delay (s) 46.6 0.0 48.1 64.7 
Approach LOS D A D E 
HCM 2000 Control Delay 51.0 HCM 2000 Level of Service D 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.73 
Actuated Cycle Length (s) 118.4 Sum of lost time (s) 19.0 
Intersection Capacity Utilization 71.8% ICU Level of Service C 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
48: Route 145/Winthrop Avenue & Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Evening Peak Hou 
A #£t » - ®% CO le NS of ( ~“ 


Lane Configurations a4 - = 6>D xt ‘re 

Traffic Volume (vph) Rie |0) 685 645 10 25 10 10 20 0 445 15 
Future Volume (vph) 35 = 1020 685 645 10 25 10 10 20 0 445 15 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 0 0 

Storage Lanes 2 0 1 0 0 3 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3433 1863 3506 0 0 0 1694 0 0 3610 0 
Fit Permitted 0.933 0.976 

Satd. Flow (perm) 0 3343 1863 3506 0 0 0 1694 0 0 3610 0 
Right Turn on Red Yes Yes Yes 
Satd. Flow (RTOR) 4 157 143 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 635 988 300 1471 

Travel Time (s) 14.4 22.5 6.8 33.4 

Confl. Peds. (#/hr) 13 13 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 40092 60.9206 0.92 0.92'—i.92ss—iAss—is—iAs—is—CiA—C—=é*«P 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1147 745 739 0 0 0 44 0 0 500 0 
Turn Type Prot Split NA NA Prot Prot Prot 
Protected Phases 1 6 6 38 4 4 2 
Permitted Phases 

Detector Phase 1 6 6 3 4 4 2 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 10.0 4.0 4.0 10.0 4.0 40 10.0 
Minimum Split (s) 15.0 200 200 225 22.0 22.0 15.0 

Total Split (s) 150 355 355 225 22.0 22.0 20.5 

Total Split (%) 18.8% 44.4% 44.4% 28.1% 27.5% 27.5% 25.6% 

Yellow Time (s) 40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 

All-Red Time (s) 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 

Lost Time Adjust (s) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Lost Time (s) 4.0 4.0 45 4.0 5.0 
Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead 
Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode Min None None None None None Min 

Act Effct Green (s) 31.7 31.7 es) 5:5) 15.0 

Actuated g/C Ratio 0.50 0.50 0.28 0.09 0.24 

vic Ratio 1.03 0.80 0.75 0.15 0.52 

Control Delay 57.0 23.4 27.3 11 17.6 

Queue Delay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 57.0 23.4 27.3 11 17.6 

LOS E C Cc A B 
Approach Delay 43.8 27.3 11 17.6 

Approach LOS D C A B 

Queue Length 50th (ft) ~221 258 147 0 55 

Queue Length 95th (ft) #402 «#469 = #216 0 92 

Internal Link Dist (ft) 555 908 220 1391 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1118 930 1002 595 995 
Starvation Cap Reductn 0 0 0 0 0 
Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.03 0.80 0.74 0.07 0.50 
Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 80 

Actuated Cycle Length: 63.5 

Natural Cycle: 150 

Control Type: Actuated-Uncoordinated 
Maximum v/c Ratio: 1.03 


Intersection Signal Delay: 35.2 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization 71.1% ICU Level of Service C 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 


48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Evening Peak Hou 


Analysis Period (min) 15 

~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: _ 48: Route 145/Winthrop Avenue _& Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy 
+ 


Lanes, Volumes, Timings 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
48: Route 145/Winthrop Avenue & Shaw's Site Driveway & Revere Beach Pkwy Evening Peak Hou 
A «6 »~» # & GO Ww NS #4 | #4 & 


Lane Configurations a4 - 6 >D Hy ‘re 

Traffic Volume (vph) 35 = 1020 685 645 10 25 10 10 20 0 445 15 
Future Volume (vph) 35 = 1020 685 645 10 25 10 10 20 0 445 15 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 40 45 4.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.97 1.00 0.95 1.00 0.76 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 

Frt 1.00 1.00 0.99 0.93 0.85 

Fit Protected 0.95 1.00 1.00 0.98 1.00 

Satd. Flow (prot) 3409 1863 3507 1695 3610 

Fit Permitted 0.93 1.00 1.00 0.98 1.00 

Satd. Flow (perm) 3349 1863-3507 1695 3610 
Peak-hour factor, PHF 0.92 092 092 092 092 092 092 092 092 092 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 38 =: 1109 745 701 11 27 11 11 22 0 484 16 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 3 0 0 0 42 0 0 110 0 
Lane Group Flow (vph) QO 1147 745 736 0 0 0 2 0 0 390 0 
Confl. Peds. (#/hr 13 13 1 

Turn Type Prot Split NA NA Prot Prot Prot 
Protected Phases 1 6 6 3 4 4 2 
Permitted Phases 

Actuated Green, G (s) 31.7 31.7 17.9 3.1 15.0 

Effective Green, g (s) 31.7 31.7 17.9 3.1 15.0 

Actuated g/C Ratio 0.49 0.49 0.27 0.05 0.23 
Clearance Time (s) 4.0 40 45 4.0 5.0 

Vehicle Extension (s 3.0 3.0 4.0 3.0 7.0 

Lane Grp Cap (vph) 1638 905 962 80 830 

v/s Ratio Prot 0.11. 0.40 ~~ c0.21 c0.00 0.11 

v/s Ratio Perm 0.23 

vic Ratio 0.70 0.82 0.77 0.03 0.47 

Uniform Delay, d1 140 143 21.7 29.6 21.7 
Progression Factor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 1.4 6.1 3.9 0.1 1.5 

Delay (s) 154 205 256 29.7 23.2 

Level of Service B C C C C 
Approach Delay (s) 174 25.6 29.7 23.2 

Approach LOS B C C Cc 

HCM 2000 Control Delay 20.4 HCM 2000 Level of Service C 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.85 

Actuated Cycle Length (s) 65.2 Sum of lost time (s) 18.5 

Intersection Capacity Utilization 71.1% ICU Level of Service C 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Condition 


12: Route 60 Timing Plan: Evening Peak Hou 
Fay GF HRS ters id w 

Lane Configurations +h rid ah ah rid 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 0 1210 355 0 1000 0 0 850 295 

Future Volume (vph) 0 0 0 0 1210 355 0 1000 0 0 850 295 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 0 0 0 3539 ©1583 0 3438 0 0 3374 = 1583 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 0 0 0 3539 ©1583 0 3438 0 0 3374 = 1583 

Right Turn on Red Yes Yes Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 105 305 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 244 245 403 338 

Travel Time (s) Gy) 5.6 9.2 tell 

Confl. Peds. (#/hr) 21 

Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 O92 092 O92 092 O92 092 092 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 7% 2% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 0 0 0 1315 386 0 1087 0 0 924 321 

Turn Type NA Prot NA NA Prot 

Protected Phases 4568 4568 123 12 12 1 2 3 4 

Permitted Phases 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 

Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 

Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 

Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 

All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 

Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead 

Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 45.0 45.0 60.0 44.0 44.0 

Actuated g/C Ratio 0.39 «0.39 0.53 0.39 0.39 

vic Ratio 0.94 ~=0.56 0.60 0.71 0.40 

Control Delay 48.1 24.4 0.8 33.3 4.9 

Queue Delay 46.1 28.3 0.3 0.0 0.0 

Total Delay 94.3 62.7 ila 33.3 4.9 

LOS F D A C A 

Approach Delay 84.8 ill 26.0 

Approach LOS F A C 

Queue Length 50th (ft) 521 151 0 297 7 

Queue Length 95th (ft) m#613 = =m191 0 374 65 

Internal Link Dist (ft) 164 165 323 258 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1396 688 1809 1302 798 

Starvation Cap Reductn 577 308 205 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.61 1.02 0.68 0.71 0.40 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 

Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.27 

Intersection Signal Delay: 44.1 

Intersection Capacity Utilization 68.6% 

Analysis Period (min) 15 

# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 

m Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Intersection LOS: D 
ICU Level of Service C 


Splits and Phases: _ 12: Route 60 
#18 #18 415 #16 #12 #13 #15 #16 [#12 #13 #15 Fig #13 #1g #16 [#13 #13 #1g #16 fo #16 ¥iZ #13 
os P ¥ c1RR 0: S fos 3 1 Oo = an 2 = B. 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


12: Route 60 


2024 Build Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Right Turn on Red 
Satd. Flow (RTOR) 
Link Speed (mph) 

Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 

Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Minimum Split (s) 
Total Split (s) 

Total Split (%) 

Yellow Time (s) 
All-Red Time (s) 

Lost Time Adjust (s) 
Total Lost Time (s) 
Lead/Lag 

Lead-Lag Optimize? 
Act Effct Green (s) 
Actuated g/C Ratio 

vic Ratio 

Control Delay 

Queue Delay 

Total Delay 

LOS 

Approach Delay 
Approach LOS 

Queue Length 50th (ft) 
Queue Length 95th (ft) 
Internal Link Dist (ft) 
Turn Bay Length (ft) 
Base Capacity (vph) 
Starvation Cap Reductn 
Spillback Cap Reductn 
Storage Cap Reductn 
Reduced vic Ratio 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


12: Route 60 
- —~- % 


Lane Configurations 

Traffic Volume (vph) 0 0 0 
Future Volume (vph) 0 0 0 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 
Lane Util. Factor 

Frpb, ped/bikes 

Flpb, ped/bikes 

Frt 

Fit Protected 

Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Peak-hour factor, PHF 
Adj. Flow (vph) 0 0 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 0 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Heavy Vehicles (% 
Turn Type 

Protected Phases 
Permitted Phases 
Actuated Green, G (s) 
Effective Green, g (s) 
Actuated g/C Ratio 


0.92 0.92 


2% 2% 2% 


Lane Grp Cap (vph) 
v/s Ratio Prot 

v/s Ratio Perm 

vic Ratio 

Uniform Delay, d1 
Progression Factor 
Incremental Delay, d2 


eT XNA tf er he db oe 
+4 id + +4 id 
0 1210 355 0 1000 0 0 850 295 
0 1210 355 0 1000 0 0 850 295 
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 
0.95 1.00 0.95 0.95 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 0.85 1.00 1.00 0.85 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3539 = 1583 3438 3374 = 1583 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3539-1583 3438 3374 1583 
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
0 1315 386 0 1087 0 0 924 321 
0 0 68 0 0 0 0 0 187 
0 1315 318 0 1087 0 0 924 134 
21 
1 
2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 7% 2% 
NA Prot NA NA Prot 
4568 4568 123 12 12 
45.0 45.0 61.0 44.0 44.0 
40.0 40.0 61.0 44.0 44.0 
0.35 0.35 0.54 0.39 0.39 
Clearance Time (s) 
1241 555 1839 1302 610 
c0.37 0.20 0.32 c0.27 0.08 
1.06 0.57 0.59 0.71 0.22 
37.0 30.1 18.0 29.6 23.5 
1.12 1.14 0.00 1.00 1.00 
39.2 3.0 0.8 hss) 0.8 
Delay (s) 80.8 37.3 0.8 32.9 24.3 
Level of Service [FP D A Cc Cc 
Approach Delay (s) 0.0 70.9 0.8 30.7 
Approach LOS A E A C 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 39.6 HCM 2000 Level of Service D 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.99 
Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 68.6% ICU Level of Service Cc 


Analysis Period (min) 15 
c Critical Lane Group 
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2024 Build Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
13: Route 1A & Route 16 Timing Plan: Evening Peak Hou 


+y tered e 


Lane Configurations aA ‘id od +4 rid +4 rod od 

Traffic Volume (vph) 525 900 1000 480 850 1100 

Future Volume (vph) 525 900 1000 480 850 1100 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Storage Length (ft) 100 

Storage Lanes 1 

Taper Length (ft) 

Satd. Flow (prot) 3471 2787 = 34388 = «1568 §= 3406S 2814 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 3471 2787 =: 3488 =: 1568 §= 3406S 2814 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 518 144 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 272 380 403 

Travel Time (s) 6.2 8.6 9.2 

Confl. Peds. (#/hr) 2 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Heavy Vehicles (%) 4% 2% 5% 3% 6% 1% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 571 978 1087 522 924 ~=1196 

Turn Type NA Prot NA custom NA Perm 

Protected Phases 568 568 12 1 123 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 234 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 30.7% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 40 4.0 3.0 3.0 40 3.0 4.0 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 0.0 

Total Lost Time (s) 5.0 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 28.0 28.0 44.0 30.0 60.0 41.0 

Actuated g/C Ratio 0.25 025 0.39 0.26 053 0.36 

vic Ratio 0.67 ~=0.91 0.82 1.27 0.52 1.08 

Control Delay 32.3 225 37.7 174.4 07 841 

Queue Delay 10.1 3.1 0.0 0.0 0.2 0.0 

Total Delay 42.3 255 87.7 174.4 0.9 84.1 

LOS D Cc D F A F 

Approach Delay 31.7 82.0 0.9 

Approach LOS C F A 

Queue Length 50th (ft) 143 55 372 = ~483 0 ~519 

Queue Length 95th (ft) 213 #118 461 #693 0 #667 

Internal Link Dist (ft) 192 300 323 

Turn Bay Length (ft) 100 

Base Capacity (vph) 852 1075 1326 412 1792 1104 

Starvation Cap Reductn 251 47 0 0 211 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.95 0.95 0.82 1.27 0.58 1.08 


Area Type: Other 
Cycle Length: 114 
Actuated Cycle Length: 114 
Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 
Control Type: Pretimed 
Maximum vic Ratio: 1.27 
Intersection Signal Delay: 53.5 Intersection LOS: D 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service H 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 13: Route 1A & Route 16 


#13 #16 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i6_ [#ig #13 #15 #15 FZ #13 #16 #12 #13 
P+ os P ¥ c1R P ¥ 9: “ Ho3 ‘ 04 i a, A CO a E21} 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
13: Route 1A & Route 16 


> t &e 8 


Lane Configurations a4 id ol ah ‘i a+ ‘id od 
Traffic Volume (vph) 525 900 1000 480 850 1100 
Future Volume (vph) 525 900 1000 480 850 1100 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Lane Util. Factor 0.95 088 0.95 1.00 0.95 0.88 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 0.85 1.00 0.85 
Fit Protected 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3471 2787 Ss 34388 = «1568 §= 3406S 2814 
Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 3471-2787 ~—s 3438 = 1568 = 3406 ~—2814 
Peak-hour factor, PHF 0.92 #092 092 092 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 571 978 1087 522 924 =1196 
RTOR Reduction (vph) 0 404 0 0 0 96 
Lane Group Flow (vph) 571 574 = 1087 522 924 ~=1100 
Confl. Peds. (#/hr) 2 

Heavy Vehicles (% 4% 2% 5% 8% 6% 1% 
Turn Type NA Prot NA custom NA Perm 
Protected Phases 568 568 12 1 1238 
Permitted Phases 234 
Actuated Green, G (s) 29.0 290 440 300 61.0 42.0 
Effective Green, g (s) 25.0 25.0 440 30.0 61.0 38.0 
Actuated g/C Ratio 0.22 0.22 039 84026 860.54 = 0.33 
Clearance Time (s 5.0 

Lane Grp Cap (vph) 761 611 = 1826 412 = 1822 938 
v/s Ratio Prot 0.16 = c0.21 0.32 0.33 0.27 

v/s Ratio Perm 0.39 
vic Ratio 0.75 0.94 0.82 Le2y Oi lily 
Uniform Delay, d1 44.6 437 314 42.0 16.9 38.0 
Progression Factor 0.72 0.47 1.00 1.00 0.00 1.00 
Incremental Delay, d2 6.4 23.3 5.8 138.2 0.7 89.1 
Delay (s) 36.4 43.9 37.2 180.2 07 127.1 
Level of Service D D D F A F 
Approach Delay (s) 411 83.6 0.7 
Approach LOS D E A 

HCM 2000 Control Delay 66.5 HCM 2000 Level of Service 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.28 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 
Intersection Capacity Utilization Err% ICU Level of Service 
Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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2024 Build Condition 
Timing Plan: Evening Peak Hou 


HCM Signalized Intersection Capacity Analysis 
11/27/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
15: VFW Parkway Timing Plan: Evening Peak Hou 


re \ ter. 4 
LaneGrup ___WBL__WBR GT _NGRSBL_SBT_oT__ og 8 eS 


Lane Configurations ‘id od +4 od od 

Traffic Volume (vph) 0 1080 440 1665 0 0 

Future Volume (vph) 0 = 1080 440 1665 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 2787 3539 2787 0 0 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 2787 3539 2787 0 0 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 849 1810 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 507 317 245 

Travel Time (s) Tes Ge. 5.6 

Confl. Peds. (#/hr) 11 

Peak Hour Factor 0.92 092 O92 092 092 0.92 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1174 478 1810 0 0 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases 58 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 14.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 25.0 67.0 96.0 

Actuated g/C Ratio 0.22 0.59 0.84 

vic Ratio 0.92 0.23 = 0.69 

Control Delay 24.5 13.9 1.0 

Queue Delay 46.4 1.2 3.7 

Total Delay 70.9 15.2 48 

LOS E B A 

Approach Delay 70.9 6.9 

Approach LOS E A 

Queue Length 50th (ft) 149 100 0 

Queue Length 95th (ft) #315 m96 m14 

Internal Link Dist (ft) 427 237 165 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1274 2079 =. 2632 

Starvation Cap Reductn 0 = 1333 718 

Spillback Cap Reductn 362 958 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 1.29 0.64 0.95 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 
Actuated Cycle Length: 114 
Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 
Control Type: Pretimed 
Maximum v/c Ratio: 1.27 
Intersection Signal Delay: 28.6 Intersection LOS: C 
Intersection Capacity Utilization 62.4% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 15: VFW Parkway 


#19 #18 #15 #16 #12 #13 #15 #16 |#12 #13 #15 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #15 #6 #12 #13 #16 ‘2 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
15: VFW Parkway Timing Plan: Evening Peak Hou 


ef \ ter» 4 
Movement WBL_WBR NST NBR BL SBF 


Lane Configurations id ol ah id ol 

Traffic Volume (vph) 0 1080 440 1665 0 0 

Future Volume (vph) 0 ~=1080 440 1665 0 0 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Total Lost time (s) 4.0 5.0 5.0 

Lane Util. Factor 0.88 0.95 0.88 

Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 

Frt 0.85 1.00 0.85 

Fit Protected 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (prot) 2787 = 3589'S 2787 

Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 

Satd. Flow (perm) 2787 35389 ~——2787 

Peak-hour factor, PHF 0.92 4092 092 092 0.92 0.92 

Adj. Flow (vph) 0 1174 478 1810 0 0 

RTOR Reduction (vph) 0 670 0 476 0 0 

Lane Group Flow (vph) 0 504 478 = 1334 0 0 

Confl. Peds. (#/hr 11 

Turn Type custom NA custom 

Protected Phases 45 1238 1234 

Permitted Phases 58 

Actuated Green, G (s) 24.0 68.0 88.0 

Effective Green, g (s) 24.0 64.0 84.0 

Actuated g/C Ratio 0.21 0.56 0.74 

Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 586 1986 2053 

v/s Ratio Prot c0.18 0.14 = c0.42 

v/s Ratio Perm 0.06 

vic Ratio 0.86 0.24 0.65 

Uniform Delay, d1 43.4 12.7 7.6 

Progression Factor 1.00 1.23 9.81 

Incremental Delay, d2 15.2 0.0 0.1 

Delay (s) 58.5 15.7 744 

Level of Service E B E 

Approach Delay (s) 58.5 62.1 0.0 

Approach LOS E E A 

Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 60.9 HCM 2000 Level of Service E 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.75 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 62.4% ICU Level of Service B 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
16: Beach Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


Any sc td ¢ 


Lane Configurations rid +h rid 

Traffic Volume (vph) 0 375 0 0 1050 455 

Future Volume (vph) 0 375 0 0 1050 455 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Satd. Flow (prot) 0 1580 0 0 3539 1583 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1547 0 0 3539 1538 

Right Turn on Red Yes Yes 

Satd. Flow (RTOR) 297 286 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 572 272 244 

Travel Time (s) 13.0 6.2 20 

Confl. Peds. (#/hr) 31 17 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 0.92 0.92 

Heavy Vehicles (%) 2% 4% 2% 2% 2% 2% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 408 0 0 1141 495 

Turn Type Free NA Free 

Protected Phases 1245 1 2 3 4 5 6 7 8 
Permitted Phases Free 68 Free 

Minimum Split (s) 10.0 19.0 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 9.0 
Total Split (s) 35.0 140 16.0 16.0 13.0 13.0 24.0 7.0 
Total Split (%) 31% 12% 14% 14% 11% 11% 21% 6% 
Yellow Time (s) 4.0 40 3.0 3.0 4.0 3.0 40 3.0 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Lost Time Adjust (s) 

Total Lost Time (s) 

Lead/Lag Lead Lag Lead Lag Lead Lag 
Lead-Lag Optimize? 

Act Effct Green (s) 114.0 93.0 114.0 

Actuated g/C Ratio 1.00 0.82 1.00 

vic Ratio 0.26 0.40 0.32 

Control Delay 0.4 0.6 0.3 

Queue Delay 0.0 0.8 0.0 

Total Delay 0.4 1.4 0.3 

LOS A A A 

Approach Delay 0.4 Ta 

Approach LOS A A 

Queue Length 50th (ft) 0 12 0 

Queue Length 95th (ft) 0 m11 m0 

Internal Link Dist (ft) 492 192 164 

Turn Bay Length (ft) 

Base Capacity (vph) 1547 2887 = 1538 

Starvation Cap Reductn 0 1329 0 

Spillback Cap Reductn 25 57 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 

Reduced v/c Ratio 0.27 0.73 0.32 

Area Type: Other 


Cycle Length: 114 

Actuated Cycle Length: 114 

Offset: 73 (64%), Referenced to phase 1:NBSB, Start of Green 
Natural Cycle: 120 

Control Type: Pretimed 

Maximum v/c Ratio: 1.27 


Intersection Signal Delay: 0.9 Intersection LOS: A 
Intersection Capacity Utilization 46.3% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 


m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: _ 16: Beach Street 


#13 #18 #15 #16 #12 213 #15 #16 |#i2 #13 #15 #ig #13 #1g #i5_ [#ig #13 #15 #15 FZ #13 #16 #3 #15 
os P ¥ ci +t P ¥ 0: “ #o3 c 04 bs a, 2 Ce oT 21) oa 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition 
16: Beach Street Timing Plan: Evening Peak Hou 


Any s tbe 
Movement EBL EBA NBL NBT SBT SBR 


Lane Configurations ‘i a4 rid 
Traffic Volume (vph) 0 375 0 0 1050 455 
Future Volume (vph) 0 375 0 0 1050 455 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Total Lost time (s) 4.0 5.0 4.0 
Lane Util. Factor 1.00 0.95 1.00 
Frpb, ped/bikes 0.98 1.00 0.97 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 
Frt 0.86 1.00 0.85 
Fit Protected 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 1547 3539 = 1538 
Fit Permitted 1.00 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm) 1547 3539 1538 
Peak-hour factor, PHF 0.92 4092 092 092 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 408 0 Oo 1141 495 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 408 0 0 1141 495 
Confl. Peds. (#/hr) 31 17 
Heavy Vehicles (% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 
Turn Type Free NA Free 
Protected Phases 1245 
Permitted Phases Free 68 Free 
Actuated Green, G (s) 114.0 84.0 114.0 
Effective Green, g (s) 114.0 76.0 114.0 
Actuated g/C Ratio 1.00 0.67 1.00 
Clearance Time (s) 

Lane Grp Cap (vph) 1547 2514 = 1538 
v/s Ratio Prot 0.25 

v/s Ratio Perm 0.26 0.07 ~—-c0.32 
vic Ratio 0.26 0.45 0.32 
Uniform Delay, d1 0.0 9.1 0.0 
Progression Factor 1.00 0.13 1.00 
Incremental Delay, d2 0.4 0.3 0.3 
Delay (s) 0.4 ES 0.3 
Level of Service A A A 
Approach Delay (s) 0.4 0.0 ile 
Approach LOS A A A 

HCM 2000 Control Delay 1.0 HCM 2000 Level of Service A 
HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.52 

Actuated Cycle Length (s) 114.0 Sum of lost time (s) 31.0 
Intersection Capacity Utilization 46.3% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
7: Route 1A & Waldemar Avenue Evening Peak Hou 


Lane Configurations rf +#b +4 
Traffic Volume (vph) 0 105 2580 110 0 1910 
Future Volume (vph) 0 105 2580 110 0 1910 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 16 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1808 3474 0 0 3438 
Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1808 3474 0 0 3438 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 1034 925 475 
Travel Time (s) 23.5 21.0 10.8 


Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 


Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 3% 10% 0% 5% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 114 = 2924 0 0 2076 

Sign Control Stop Free Free 

Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 88.0% ICU Level of Service E 

Analysis Period (min) 15 
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VHB/ALB/BG 11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


7: Route 1A & Waldemar Avenue 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


tb +4 
2580 110 0 1910 
2580 110 0 1910 
Free Free 
0% 0% 
0.92 0.92 0.92 0.92 
2804 120 0 2076 
None None 
925 880 

0.36 

2924 

2788 

41 

2.2 

100 

51 

1055 1038 1038 

0 0 0 

120 0 0 

1700 1700 1700 

0.62 0.61 0.61 

0 0 0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 


ICU Level of Service 
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2024 Build Conditions 
Evening Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
8: Route 1A & Tomasello Dr Evening Peak Hou 


Lane Configurations 5 rid db x saa 
Traffic Volume (vph) 5 90 20 =. 2335 330 15 5 1885 
Future Volume (vph) 5 90 20 ©2335 330 15 5 = 1885 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 14 14 12 11 11 12 11 11 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 150 

Storage Lanes 1 1 0 0 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 1925 1723 0 3308 0 0 1745 3355 
Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 1925 1723 0 3308 0 0 1745 3355 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 3579 475 405 
Travel Time (s) 81.3 10.8 9.2 
Confl. Peds. (#/hr) 2 2 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 092 092 092 092 092 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 0% 0% 4% 1% 0% 0% 4% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 5 98 0 2919 0 0 21 = 2049 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 101.6% ICU Level of Service G 

Analysis Period (min) 15 
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VHB/ALB/BG 11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
8: Route 1A & Tomasello Dr 


Lane Configurations 
Traffic Volume (veh/h) 
Future Volume (Veh/h) 
Sign Control 

Grade 

Peak Hour Factor 
Hourly flow rate (vph) 
Pedestrians 

Lane Width (ft) 
Walking Speed (ft/s) 
Percent Blockage 
Right turn flare (veh) 
Median type 

Median storage veh) 
Upstream signal (ft) 
pX, platoon unblocked 
vC, conflicting volume 
vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 
vCu, unblocked vol 
tC, single (s) 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 

pO queue free % 

cM capacity (veh/h) 


Volume Total 

Volume Left 

Volume Right 

cSH 

Volume to Capacity 
Queue Length 95th (ft) 
Control Delay (s) 

Lane LOS 

Approach Delay (s) 
Approach LOS 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


¢y«wia 
i] id 
5 90 20 
5 90 20 
Stop 
0% 
0.92 0.92 0.92 
5 98 0 
2 
14.0 
4.0 
0 
0.38 0.00 
3754 = 1450 0 
4983 1450 0 
6.8 6.9 0.0 
3.5 3.3 0.0 
0 20 0 
0 122 0 
5 98 1692 
5 0 0 
0 98 0 
0 122 1700 
33.39 0.80 1.00 
Err 118 0 
Err 102.4 0.0 
F IF 
582.8 0.0 
F 


11.9 


101.6% 


15 


t — ” 
fb 
2335 330 15 
2335 330 15 
Free 
0% 
0.92 0.92 0.92 
2538 359 0 
None 
0.00 
0 
0 
0.0 
0.0 
0 
0 
1205 5 = 1024 
0 5 0 
359 0 0 
1700 128 1700 
0.71 0.04 0.60 
0 3 0 
0.0 34.2 0.0 
D 
0.1 


ICU Level of Service 
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None 


405 


2024 Build Conditions 
Evening Peak Hou 


HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Conditions 


10: Route 1A & Furlong St Evening Peak Hou 
¢ \ ter») 

LaneGroup WEL OWBR_ NBT NBR SBL_SBT 

Lane Configurations tf +b +4 

Traffic Volume (vph) 0 105 2385 135 0 1930 

Future Volume (vph) 0 105 = 2385 135 0 1930 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 16 11 11 11 11 

Grade (%) 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 0 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 1757 3299 0 0 3323 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 0 1757 3299 0 0 3323 

Link Speed (mph) 30 30 30 

Link Distance (ft) 911 2394 546 

Travel Time (s) 20.7 54.4 12.4 

Confl. Peds. (#/hr) 1 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 #092 092 092 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 6% 5% 4% 0% 5% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 114-2739 0 0 2098 

Sign Control Stop Free Free 


Area Type: Other 
Control Type: Unsignalized 
Intersection Capacity Utilization 83.4% 
Analysis Period (min) 15 


ICU Level of Service E 
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Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Conditions 


10: Route 1A & Furlong St Evening Peak Hou 
¢ \ ter») 

Movement WBL_WBR_ NBT NBR SBL_SBT 

Lane Configurations rf 4b +4 

Traffic Volume (veh/h) 0 105 2385 135 0 1930 

Future Volume (Veh/h) 0 105 = 2385 135 0 1930 

Sign Control Stop Free Free 

Grade 0% 0% 0% 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Hourly flow rate (vph) 0 114 = 2592 147 0 2098 

Pedestrians 1 

Lane Width (ft) 11.0 

Walking Speed (ft/s) 4.0 

Percent Blockage 0 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 

Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 

pX, platoon unblocked 

vC, conflicting volume 8716 = 1370 2739 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 8716 = 1370 2739 

tC, single (s) 6.8 7.0 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 3.5 3.4 2.2 

pO queue free % 100 ik 100 

cM capacity (veh/h) 3 131 149 

Volume Total 114 1728 = 1011 1049 1049 

Volume Left 0 0 0 0 0 

Volume Right 114 0 147 0 0 

cSH 131 1700 1700 1700 ~=1700 

Volume to Capacity 0.87 1.02 0.59 0.62 0.62 

Queue Length 95th (ft) 139 0 0 0 0 

Control Delay (s) 110.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Lane LOS lP 

Approach Delay (s) 110.3 0.0 0.0 

Approach LOS [F 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


2.5 


83.4% 


15 


ICU Level of Service 
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HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions 
45: Bennington Street & Crescent Ave Evening Peak Hou 


rf \ ted 


Lane Configurations 5 rid Sina +4 
Traffic Volume (vph) 60 130 665 5 &) 430 
Future Volume (vph) 60 130 665 5 5 430 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 12 12 12 12 12 
Grade (%) 0% 0% 0% 
Storage Length (ft) 0 0 0 0 

Storage Lanes 1 1 0 0 

Taper Length (ft) 25 25 

Satd. Flow (prot) 1615 1445 3606 0 0 3351 
Fit Permitted 0.950 0.999 
Satd. Flow (perm) 1615 1445 3606 0 0 33651 
Link Speed (mph) 30 30 30 
Link Distance (ft) 817 1471 233 
Travel Time (s) 18.6 33.4 5.3 
Confl. Peds. (#/hr) 1 8 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Heavy Vehicles (%) 0% 0% 0% 0% 0% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 0 
Parking (#/hr) 1 1 1 1 
Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 
Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 65 141 728 0 0 472 
Sign Control Stop Free Free 
Intersection Summary 
Area Type: Other 

Control Type: Unsignalized 

Intersection Capacity Utilization 35.1% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 


2024 Build Conditions 


45: Bennington Street & Crescent Ave Evening Peak Hou 
¢ \ ter» 4 

Movement WBL_OWBR_ NBT NBR SBL_SBT 

Lane Configurations 5 rid +h +4 

Traffic Volume (veh/h) 60 130 665 5 § 430 

Future Volume (Veh/h) 60 130 665 5 5 430 

Sign Control Stop Free Free 

Grade 0% 0% 0% 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Hourly flow rate (vph) 65 141 723 5 5 467 

Pedestrians 1 8 

Lane Width (ft) 12.0 12.0 

Walking Speed (ft/s) 4.0 40 

Percent Blockage 0 1 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 

Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 233 

pX, platoon unblocked 

vC, conflicting volume 970 372 728 

vC1, stage 1 conf vol 

vC2, stage 2 conf vol 

vCu, unblocked vol 970 372 728 

tC, single (s) 6.8 6.9 41 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) 3.5 3.3 2.2 

p0 queue free % 74 78 99 

cM capacity (veh/h) 253 627 885 

Volume Total 65 141 482 246 161 311 

Volume Left 65 0 0 0 5 0 

Volume Right 0 144 0 5 0 0 

cSH 253 627. 1700 1700 885 1700 

Volume to Capacity 0.26 0.22 0.28 0.14 0.01 0.18 

Queue Length 95th (ft) 25 21 0 0 0 0 

Control Delay (s) 24.1 12.4 0.0 0.0 0.3 0.0 

Lane LOS C B A 

Approach Delay (s) 16.1 0.0 0.1 

Approach LOS C 


Average Delay 


Intersection Capacity Utilization 


Analysis Period (min) 


2.4 


35.1% 


15 


ICU Level of Service 
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HCM Unsignalized Intersection Capacity Analysis 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
8: Route 1A & Tomasello Dr 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Sign Control 


ye Na te 4 
id db i, 
0 ) Do. 1280 200 25) 2505 
0 15 55 1230 200 25 2505 
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
14 14 12 11 11 11 11 
0% 0% 0% 
0 0 0 0 150 
0 1 0 0 4 
25 25 25 
0 1623 0 3147 0 1745 3323 
0.998 0.950 
0 1623 0 3147 0 1745 3323 
30 30 30 
3577 475 405 
81.3 10.8 9.2 
2 2 2 
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
2% 8% 2% 8% 13% 0% 5% 
0 0 0 0 0 0 0 
0% 0% 0% 
0 16 0 1614 0 27 2723 
Stop Free Free 


2024 Build Condition with Mitigation 


Morning Peak Hou 


Area Type: 


Control Type: Unsignalized 


Other 


Intersection Capacity Utilization 92.0% 


Analysis Period (min) 15 


ICU Level of Service F 
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Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition with Mitigation 
8: Route 1A & Tomasello Dr Morning Peak Hou 


Lane Configurations Fil db 5 Ey 
Traffic Volume (veh/h) 0 (5 65 = 1230 200 25 NZO00) 
Future Volume (Veh/h) 0 15 55 = 1230 200 25 =. 2505 
Sign Control Stop Free Free 
Grade 0% 0% 0% 
Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Hourly flow rate (vph) 0 16 0 = 1337 217 27-2723 
Pedestrians 2 2 
Lane Width (ft) 14.0 11.0 
Walking Speed (ft/s) 4.0 40 
Percent Blockage 0 0 
Right turn flare (veh) 

Median type None None 
Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 405 
pX, platoon unblocked 0.32 0.00 

vC, conflicting volume 2863 781 0 1556 


vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 


vCu, unblocked vol 2567 781 0 1556 

tC, single (s) 68 71 0.0 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) $6 3.4 0.0 22 

pO queue free % 100 95 0 94 

cM capacity (veh/h) 6 324 0 430 

Volume Total 16 891 663 27 = 1362S 1362 

Volume Left 0 0 0 27 0 0 

Volume Right 16 0 217 0 0 0 

cSH 324 1700 1700 430 1700 1700 

Volume to Capacity 0.05 0.52 0.39 0.06 0.80 0.80 

Queue Length 95th (ft) 4 0 0 5 0 0 

Control Delay (s) 16.7 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 

Lane LOS Cc B 

Approach Delay (s) 16.7 0.0 0.1 

Approach LOS Cc 

Intersection Summary 
Average Delay 0.1 

Intersection Capacity Utilization 92.0% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition with Mitigation 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Morning Peak Hou 


F+r7y © rT XA tery 4 ve 


Lane Configurations +4 Fil 5 OMB bin Fil 

Traffic Volume (vph) 0 955 120 5 95) 1305 i) 60 0 45 0 0 10 
Future Volume (vph) 0 955 120 5 95 1305 5 60 0 45 0 0 10 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width (ft) 12 11 11 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 
Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 100 0 0 100 0 0 
Storage Lanes 0 1 1 0 ‘l 1 0 1 
Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3388 1501 0 1594 4898 0 2944 0 1615 0 0 1826 
Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 3388 = 1501 0 1594 4898 0 2944 0 1615 0 0 1826 
Right Turn on Red No Yes No No 
Satd. Flow (RTOR) 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 236 635 1415 589 

Travel Time (s) 54 14.4 32.2 13.4 


Confl. Peds. (#/hr) 


Confl. Bikes (#/hr) 1 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 0% 2% 2% 0% 11% 0% 0% 2% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1038 130 0 108 = 1423 0 65 0 49 0 0 11 

Turn Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 

Protected Phases 27 27 5 5 257 3 3 2 7 9 
Permitted Phases 3 

Detector Phase 27 27 5 5 257 3 3 3 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 8.0 8.0 8.0 20.0 40 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 26.0 8.0 22.0 
Total Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 26.0 9.0 22.0 
Total Split (%) 22.2% 22.2% 14.4% 14.4% 14.4% 29% 10% 24% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 4.0 40 4.0 4.0 3.5 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 40 40 4.0 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead Lag Lead 

Lead-Lag Optimize? Yes Yes Yes 

Recall Mode None None None None None Min’ None None 
Act Effct Green (s) 31.4 29.4 ie? 51.0 91 9.1 hil 

Actuated g/C Ratio 0.43 0.41 0.24 0.70 0.13 0.13 0.13 

vic Ratio 0.71 0.21 0.28 0.41 0.18 0.24 0.05 

Control Delay 17.2 13.4 27.2 46 32.0 34.6 32.2 

Queue Delay 24 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 19.6 13.9 27.2 47 32.0 34.6 32.2 

LOS B B Cc A Cc Cc Cc 

Approach Delay 19.0 6.3 33.1 32.2 

Approach LOS B A Cc Cc 

Queue Length 50th (ft) 126 28 36 56 12 19 4 

Queue Length 95th (ft) m#395 m51 103 124 37 62 22 

Internal Link Dist (ft) 156 555 1335 509 

Tur Bay Length (ft) 100 100 

Base Capacity (vph) 1468 609 379 3450 370 203 229 

Starvation Cap Reductn 294 229 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 695 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 0.88 0.34 0.28 0.52 0.18 0.24 0.05 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 90 
Actuated Cycle Length: 72.4 
Natural Cycle: 90 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 1.00 
Intersection Signal Delay: 12.7 Intersection LOS: B 
Intersection Capacity Utilization 48.6% ICU Level of Service A 
Analysis Period (min) 15 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
m_ Volume for 95th percentile queue is metered by upstream signal. 


Splits and Phases: 39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 


#38 #39 #38 #39 #38 $39 #38 #39 
“ 07 Ss Bo > Vos 4 Fos Akos 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Condition with Mitigation 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Morning Peak Hou 


F+ry Fer TX AK tery 4 4 


Lane Configurations 4h Fil 5 OMB bin Fil Fil 
Traffic Volume (vph) 0 955 120 5 95 1305 5 60 0 45 0 0 10 
Future Volume (vph) 0 955 120 5 95 = 1305 5 60 0 45 0 0 10 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 11 11 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 
Total Lost time (s) 40 6.0 3.0 40 40 40 40 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 1.00 0.91 0.97 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.85 0.86 
Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3388 1501 1594 4900 2944 1615 1826 
Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm 3388-1501 1594 4900 2944 1615 1826 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1038 130 5 103 1418 &) 65 0 49 0 0) 11 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 1038 130 0 108 = 1423 0 65 0 49 0 0 11 
Confl. Bikes (#/hr) il 

Heavy Vehicles (%) 0% 3% 4% 0% 2% 2% 0% 11% 0% 0% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 Z 0 0 0 0 0 0 0 
Tum Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 
Protected Phases 27 27 5 5 257 3 3 

Permitted Phases 3 
Actuated Green, G (s) 29.4 29.4 16.2 45.6 8.1 8.1 8.1 
Effective Green, g (s) 29.4 25.4 17.2 476 9.1 Chil 9.1 
Actuated g/C Ratio 0.39 0.34 0.23 0.63 0.12 0.12 0.12 
Clearance Time (s) 40 5.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 3.0 40 40 40 
Lane Grp Cap (vph) 1317 504 362 © 3085 354 194 219 
vis Ratio Prot c0.31 0.09 0.07 ~—c0.29 0.02 0.03 

vis Ratio Perm 0.01 
vic Ratio 0.79 0.26 0.30 0.46 0.18 0.25 0.05 
Uniform Delay, d1 20.4 18.2 24.2 73 29.9 30.2 29.4 
Progression Factor 0.74 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 3.2 04 0.5 0.1 0.3 0.9 0.1 
Delay (s) 18.3 14.4 24.7 15 30.3 31.1 29.6 
Level of Service B B Cc A Cc Cc Cc 
Approach Delay (s) 17.9 87 30.6 29.6 
Approach LOS B A Cc Cc 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay 13:6 HCM 2000 Level of Service B 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 0.63 

Actuated Cycle Length (s) 75.6 Sum of lost time (s) 22.0 

Intersection Capacity Utilization 48.6% ICU Level of Service A 

Analysis Period (min) ik) 

c Critical Lane Group 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 
8: Route 1A & Tomasello Dr 


Lane Configurations 
Traffic Volume (vph) 
Future Volume (vph) 
Ideal Flow (vphpl) 
Lane Width (ft) 
Grade (%) 

Storage Length (ft) 
Storage Lanes 
Taper Length (ft) 
Satd. Flow (prot) 

Fit Permitted 

Satd. Flow (perm) 
Link Speed (mph) 
Link Distance (ft) 
Travel Time (s) 
Confl. Peds. (#/hr) 
Confl. Bikes (#/hr) 
Peak Hour Factor 
Growth Factor 
Heavy Vehicles (%) 
Bus Blockages (#/hr) 
Parking (#/hr) 
Mid-Block Traffic (%) 
Shared Lane Traffic (%) 
Lane Group Flow (vph) 
Sign Control 


¢e Na teres 4 
id db is: 
0 90 20° 2335 330 AS 5 1890 
0 90 20 2335 330 15 5 1890 
1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
14 14 12 11 11 12 1 1 
0% 0% 0% 
0 0 0 0 150 
0 1 0 0 i 
25 25 25 
GO Ars3 0 3308 0 0 1745-3355 
0.950 
O53 0 3308 0 0 1745 3355 
30 30 30 
3579 475 405 
81.3 10.8 9.2 
2 2 
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
0% 0% 0% 4% 1% 0% 0% 4% 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0% 0% 0% 
0 98 0 2919 0 0 21 2054 
Stop Free Free 


2024 Build Conditions with Mitigation 


Evening Peak Hou 


Area Type: 


Control Type: Unsignalized 


Other 


Intersection Capacity Utilization 101.6% 


Analysis Period (min) 15 


ICU Level of Service G 


\\vhb\proj\Boston\13796.01\tech\Synchro\Phase 1 Waiver\B_PM_Phase1Waiver_MIT.syn 


VHB/ALB/BG 


Lanes, Volumes, Timings 
11/21/2017 


13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions with Mitigation 
8: Route 1A & Tomasello Dr Evening Peak Hou 


c”™ «. te? & 4 


Lane Configurations Fil db i Ey 
Traffic Volume (veh/h) 0 90 20 2335 330 15 5 1890 
Future Volume (Veh/h) 0 90 20 = 2335 330 15 5 1890 
Sign Control Stop Free Free 
Grade 0% 0% 0% 
Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Hourly flow rate (vph) 0 98 0 2538 359 0 5 = 2054 
Pedestrians 2 

Lane Width (ft) 14.0 

Walking Speed (ft/s) 40 

Percent Blockage 0 

Right turn flare (veh) 

Median type None None 
Median storage veh) 

Upstream signal (ft) 405 
pX, platoon unblocked 0.38 0.00 0.00 

vC, conflicting volume 3756 1450 0 0 2899 


vC1, stage 1 conf vol 
vC2, stage 2 conf vol 


vCu, unblocked vol 4991 1450 0 0 2899 

tC, single (s) 6.8 69 0.0 0.0 44 

tC, 2 stage (s) 

tF (s) $6 3.3 0.0 0.0 2.2 

pO queue free % 100 20 0 0 96 

cM capacity (veh/h) 0 122 0 0 128 

Volume Total 98 1692 1205 5 1027 1027 

Volume Left 0 0 0 5 0 0 

Volume Right 98 0 359 0 0 0 

cSH 122 1700 1700 128 1700 1700 

Volume to Capacity 0.80 1.00 0.71 0.04 0.60 0.60 

Queue Length 95th (ft) 118 0 0 So 0 0 

Control Delay (s) 102.4 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 

Lane LOS E D 

Approach Delay (s) 102.4 0.0 0.1 

Approach LOS lF 

Intersection Summary 
Average Delay 2.0 

Intersection Capacity Utilization 101.6% ICU Level of Service G 
Analysis Period (min) 15 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions with Mitigation 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 


F+r7y Fr TX A ft ery 4 4 


Lane Configurations +4 Fil 5 OMB bin 7 Fil 

Traffic Volume (vph) 0 1250 225 5 155 945 oO 360 0 485 0 0 5 

Future Volume (vph) 0 1250 225 5 155 945 5 360 0 485 0 0 5 

Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Lane Width (ft) 12 1 1 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 

Grade (%) 0% 0% 0% 0% 

Storage Length (ft) 0 0 100 0 0 100 0 0 

Storage Lanes 0 1 1 0 ‘l 1 0 1 

Taper Length (ft) 25 25 25 25 

Satd. Flow (prot) 0 3455 1546 0 1624 4947 0 3236 (01599) 0 0 1826 

Fit Permitted 0.950 0.950 

Satd. Flow (perm) 0 3455 1546 0 1624 4947 0 3236 0) 1599) 0 0 1826 

Right Turn on Red No Yes No No 

Satd. Flow (RTOR) 1 

Link Speed (mph) 30 30 30 30 

Link Distance (ft) 236 635 1415 589 

Travel Time (s) 54 14.4 32.2 13.4 

Confl. Peds. (#/hr) 3 

Confl. Bikes (#/hr) 

Peak Hour Factor 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 

Growth Factor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 2% 

Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Parking (#/hr) 

Mid-Block Traffic (%) 0% 0% 0% 0% 

Shared Lane Traffic (%) 

Lane Group Flow (vph) 0 1359 245 0 173 1032 0 391 0 527 0 0 5 

Turn Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 

Protected Phases 27 27 5 5 257 3 3 2 7 9 
Permitted Phases 3 

Detector Phase 27 27 5 5 257 3 3 3 

Switch Phase 

Minimum Initial (s) 1.0 1.0 8.0 8.0 8.0 20.0 20.0 40 
Minimum Split (s) 20.0 20.0 13.0 13.0 13.0 26.0 26.0 22.0 
Total Split (s) 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 27.0 26.0 22.0 
Total Split (%) 16.7% 16.7% 20.8% 20.8% 20.8% 23% 22% 18% 
Yellow Time (s) 3.0 3.0 40 40 40 4.0 40 3.5 
All-Red Time (s) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.5 
Lost Time Adjust (s) -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Total Lost Time (s) 3.0 40 40 40 

Lead/Lag Lag Lag Lead Lead Lead Lag Lead 

Lead-Lag Optimize? Yes Yes 

Recall Mode None None None None None Min Min None 
Act Effct Green (s) 49.5 47.5 ea 68.3 ee) ei) 22 

Actuated g/C Ratio 0.46 0.44 0.16 0.64 0.20 0.20 0.20 

vic Ratio 0.85 0.36 0.66 0.33 0.61 1.66 0.01 

Control Delay 33.2 26.4 57.7 7.0 45.3 341.8 39.8 

Queue Delay 48.1 4.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 

Total Delay 81.2 30.7 57.7 71 45.3 341.8 39.8 

LOS IF Cc E A D [PF D 

Approach Delay 73.5 14.4 215.5 39.8 

Approach LOS E B F D 

Queue Length 50th (ft) 263 83 101 76 112 ~465 3 

Queue Length 95th (ft) #659 180 #239 91 202 #840 15 

Internal Link Dist (ft) 156 555 1335 509 

Tur Bay Length (ft) 100 100 

Base Capacity (vph) 1600 687 261 3162 642 317 362 

Starvation Cap Reductn 509 359 0 0 0 0 0 

Spillback Cap Reductn 0 0 0 1066 0 0 0 

Storage Cap Reductn 0 0 0 0 0 0 0 

Reduced vic Ratio 1.25 0.75 0.66 0.49 0.61 1.66 0.01 

Intersection Summary 
Area Type: Other 


Cycle Length: 120 
Actuated Cycle Length: 106.8 
Natural Cycle: 150 
Control Type: Semi Act-Uncoord 
Maximum vic Ratio: 1.66 
Intersection Signal Delay: 89.3 Intersection LOS: F 
Intersection Capacity Utilization 83.4% ICU Level of Service E 
Analysis Period (min) 15 
~ Volume exceeds capacity, queue is theoretically infinite. 
Queue shown is maximum after two cycles. 
# 95th percentile volume exceeds capacity, queue may be longer. 
Queue shown is maximum after two cycles. 


Splits and Phases: 39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 
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13796.00 :: Suffolk Downs Redevelopment 2024 Build Conditions with Mitigation 
39: Tomasello Dr/Shaws Driveway & Winthrop Ave/Route 145 Evening Peak Hou 


F+r7y Fr TX AK tery 4 v4 


Lane Configurations 4h Fil 5 OMB bin Fil Fil 
Traffic Volume (vph) 0 1250 225 5 155 945 i) 360 0 485 0 0 5 
Future Volume (vph) 0 1250 225 5 155 945 5 360 0 485 0 0 5 
Ideal Flow (vphpl) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 
Lane Width 12 11 1 12 9 11 12 10 12 12 12 12 16 
Total Lost time (s) 4.0 6.0 3.0 40 40 40 4.0 
Lane Util. Factor 0.95 1.00 1.00 0.91 0.97 1.00 1.00 
Frpb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Fipb, ped/bikes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Frt 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.85 0.86 
Fit Protected 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (prot) 3455-1546 1624 4948 3236 1599 1826 
Fit Permitted 1.00 1.00 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 
Satd. Flow (perm 3455 1546 1624 4948 3236 1599 1826 
Peak-hour factor, PHF 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 
Adj. Flow (vph) 0 1359 245 5 168 1027 &) 391 0 527 0 0 5 
RTOR Reduction (vph) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lane Group Flow (vph) 0 1359 245 0 173 1032 0 391 0 527 0 0 5 
Confl. Peds. (#/hr) 3 

Heavy Vehicles (%) 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 2% 
Bus Blockages (#/hr) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Tur Type NA Prot Prot Prot NA Prot Prot Perm 
Protected Phases 27 27 5 5 257 3 3 

Permitted Phases 3 
Actuated Green, G (s) 474 474 16.2 63.6 20.2 20.2 20.2 
Effective Green, g (s) 49.4 474 17.2 67.6 Ale zie 21.2 
Actuated g/C Ratio 0.45 0.43 0.16 0.62 0.19 0.19 0.19 
Clearance Time (s) 40 5.0 5.0 5.0 
Vehicle Extension (s) 3.0 40 40 40 
Lane Grp Cap (vph) 1562 671 255 = 3063 628 310 354 
vis Ratio Prot 0.39 0.16 c0.11 0.21 0.12 0.33 

vis Ratio Perm 0.00 
vic Ratio 0.87 0.37 0.68 0.34 0.62 1.70 0.01 
Uniform Delay, d1 27.0 20.8 43.4 10.0 40.3 44.0 35.6 
Progression Factor 1.01 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Incremental Delay, d2 5.2 04 7.0 0.1 22) 328.5 0.0 
Delay (s) 32.6 24.0 50.4 10.1 42.5 372.5 35.6 
Level of Service Cc Cc D B D IF D 
Approach Delay (s) 31.3 15.9 232.0 35.6 
Approach LOS Cc B lF D 
Intersection Summary 
HCM 2000 Control Delay OM HCM 2000 Level of Service cE 

HCM 2000 Volume to Capacity ratio 1.06 

Actuated Cycle Length (s) 109.2 Sum of lost time (s) 24.0 

Intersection Capacity Utilization 83.4% ICU Level of Service E 

Analysis Period (min) 15 


c Critical Lane Group 
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